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药 用 真菌 是 重要 生物 资源 之 一 ， 也 是 我 国医 药学 宝库 中 的 一 个 重要 组 成 部 
分 。 本 书 在 著者 过 去 20 年 对 我 国药 用 真菌 实地 考察 、 采 集 和 研究 的 基础 上 ， 详 
细 介 绍 了 具有 重要 应 用 价值 的 药 用 走 菌 314 种 ， 对 这 些 物 种 进行 了 详尽 的 形态 
学 描述 ， 同 时 提供 了 子 实体 生境 彩色 图 片 及 显 微 结构 图 ， 并 对 每 个 物种 的 生态 
环境 、 生 长 习性 、 采 集 方法 、 分 布地 区 以 及 药 用 价值 等 进行 了 简要 论述 。 

本 书 可 供 微生物 学 、 菌 物 学 、 林 业 、 农 业 、 医 药 资源 科研 工作 者 ， 大 专 院 
校 相 关 专 业 师 生 ， 食 药 用 真菌 采集 、 栽 培 和 贸易 的 有 关 人 员 以 及 广大 芒 菇 爱好 
者 参考 。 
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药 用 真菌 泛 指 一 类 能 够 形成 大 型 子 实体 或 菌 核 且 具有 一 种 或 多 种 药 用 功能 的 真菌 类 
P, WER RZ AE RAE Dg ŽA RE LEA. REREN 
识 和 利用 药 用 走 菌 的 国家 之 一 ， 如 《神农 本 草 经 》 中 就 有 关于 天 艺 、 木 耳 、 和 茯苓 等 真菌 
及 其 药 用 功能 的 记载 ， 明 代 李 时 珍 的 《本 和 草 岗 目 》 中 列 入 了 药 用 走 菌 32 种 。 尽 管 我 国 十 
代 对 药 用 真菌 有 过 多 次 记载 ， 但 对 药 用 真菌 进行 系统 的 研究 则 始 于 20 世 纪 80 年 代 。 刘 波 
(1984) 的 《中 国药 用 真菌 >》 介绍 了 121 种 ， 应 建 浙 等 (1987) 的 《中 国药 用 真菌 图 监 》 
收录 了 271 种 和 1 变种 。 近 20 年 来 我 国 对 药 用 真菌 的 研究 丛 资源、 驯化、 栽培 到 代谢 、 药 
理 活性 和 产品 开发 等 都 取得 了 长 足 进展 。 目 前 全 球 范 围 内 已 经 记载 的 药 用 真菌 有 1 000 种 
左右 ， 我 国 已 知 的 约 540 种 (Daieral, 2009) ， 但 有 些 种 类 不 常见 ， 或 分 布 范围 很 窗 ， 
或 子 实 体 太 小 ， 或 由 于 环境 的 变化 正 处 于 灭绝 的 边缘 ， 或 本 书 作者 在 过 去 的 研究 中 没有 
发 现 ， 因 此 本 书 没有 收集 到 中 国 所 有 的 药 用 真菌 种 类 ， 仅 收录 了 我 国 常见 的 314 种 。 

真菌 的 药 用 价值 自从 1929 年 在 青 老 菌 中 发 现 抗生素 后 ， 上 日益 受到 重视 。 逝 年 来 研究 
人 员 从 大 型 担子 菌 中 发 现 了 诸多 具有 抗 氧化 和 抗 肿 注 作 用 的 物质 ， 为 药 用 真菌 的 开发 和 
利用 开辟 了 新 的 领域 。 药 用 真菌 所 含 的 真菌 多 糖 和 多 肽 等 活性 物质 ， 具 有 降 和 在 压 、 降 让 
脂 、 降 血糖 、 降 低 胆 固 醇 、 清 除 血 液 垃 瓜 、 软 化 血管 、 预 防 血 管内 壁 弗 样 硬化 、 抗 血 
栓 、 保 肝 、 和 健 肾 、 补 血 、 促 进 肠 蠕 动 、 加 速 排 毒 、 减 缓 艾滋 病症 状 等 诸多 功能 ， 药 用 真 
菌 具有 其 他 植物 药材 所 不 可 代 蔡 的 功效 ， 因 此 药 用 真菌 在 治疗 慢性 疾病 、 增 强人 体 免疫 
力 、 提 高 人 类 健康 水 平等 方面 发 挥 着 越 来 战 重要 的 作用 。 

4k $358 ADR EGER ROR AGE, wE KE AAE GURGEGEGRADUE Y HL 
KLPÉURE, S0EGCHDK EOGLEOH ON EGR EE. EREA WA Feat E 8e35 8 xj 
效 ， 食 用 这 些 真 菌 不 但 能 够 摄取 蛋白 、 脂 脑 、 各 种 多 糖 、 矿 物质 、 维 生 素 和 各 粗 纤维 ， 而 
且 由 于 真菌 的 上 述 营 养 成 分 与 其 他 食 喇 中 的 比例 不 同 ， 特 别 是 含有 大 量 的 真菌 多 糖 和 三 
蓝 类 化 合 物 ， 因 面 可 以 改变 人 类 的 饮食 结构 ， 同 时 这 些 真 菌 在 参与 人 体 代 谢 、 调 节 和 改 
善 体 内 养分 吸收 平衡 、 防 治 各 种 疾病 方面 发 挥 着 重要 作用 。 

目前 我 国 已 经 对 灵芝 等 50 多 种 药 用 真菌 进行 了 药 效 研究 ， 其 中 冬虫夏草 、 和 茯苓 、 猪 
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本 书 中 所 提供 的 数据 全 部 根据 著者 研究 的 标本 ， 其 中 多 了 乳 菌 等 种 类 由 戴 玉 成 监 定 ， 
标本 来 自 中 国 科 学 院 沈阳 应 用 生态 研究 所 东北 生物 标本 人 馆 (IFP) 和 北京 林业 大 学 标本 馆 
(BJFC) ,这些 种 类 的 形态 学 描述 由 戴 玉 成 完成 ， 绘 图 由 刘海 生 、 李 海 蚁 、 赵 长 林 和 营 
云 完成 ， 药 用 成 分 和 功效 部 分 由 戴 玉 成 主笔 ， 照 片 由 戴 玉 成 拍摄 ; 伞 菌 的 大 多 数 种 类 由 
图 力 古 尔 、 王 向 华 积 张 平 鉴定 ， 其 标本 保藏 在 吉林 农业 大 学 真菌 标本 馆 (MJAU) 、 中 
国 科学 院 昆 明 植物 研究 所 标本 馆 (KUN) 和 和 湖南 师范 大 学 标本 人 馆 NNU) ， 这 些 种 类 
的 形态 学 描述 由 图 力 古 尔 、 王 向 华 、 张 平 、 范 宇 光 、 田 轧 静 、 杨 思 思 和 人 金 侈 完成 ， 药 用 
成 分 和 功效 部 分 由 图 力 古 尔 主笔 ， 照 片 由 图 力 古 尔 、 王 向 华 、 罗 新 生 、 张 平 拍摄 。 戴 玉 
成 对 全 书 进行 统 稿 ， 崔 宝 凯 和 司 静 对 文稿 和 索引 等 进行 了 整理 和 校对 。 

本 书 的 研究 内 容 得 到 了 国家 基金 重大 国际 合作 项 目 《30910103907) 资助 。 本 书 
材料 的 采集 得 到 了 中 国 科 学 院 微生物 研究 所 (HMAS) 和 广东 微生物 研究 所 标本 人 馆 
(HMIGD) 的 协助 。 在 图 像 处 理 和 撰写 过 程 中 ， 韩 美玲 、 余 海 尤 、 秦 问 敏 、 殊 玉 菠 等 给 
予 了 多 方面 协助 。 著 者 对 上 述 单 位 和 人 员 以 及 所 有 其 他 给 予 我 们 支持 和 帮助 的 单位 和 个 
人 表示 衷心 的 感谢 。 
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The Chinese have been using mushroom s as medicines for around 2000 years, but he system atically 


stud ies on medicinal füngi were from 80° s of last centu. A round 1 000 fungal species were recorded as 


medicinal fungiworldw ile, ofwhich 540 species were found in China. This book summ arizes the know ledge 
ofthe medicinal mushroom s in China. Because some species are very rare or tpo small to be used, 314 
comm only used species are reported from the country in this book. A full description in Chinese for each 
species is supplied based on studies of our sam ples from China. A ll the species are illustrated with both 
colour photos and m icroscopic d raw ings. Besides the description, hosts or grow ing environm en t, grow th 


sea son s, collecting m ethod , d istribution in China and m edicinal values ofeach species are provided. 


The m easurem ents and d raw ings were m ade from slide preparations stained with Cotton B lue im lactic 
acid (CB). Spores were measured from sections cut from he tubes, lam ellae orhym enophore. IK I= M elzer's 
reagent, KOH = 5% potassium hydroxide, CB+= cyanophilous, CB (F) 2 weakly cyanophilous, CB- = 
acyanophilous, IK I- = inam yloid and indextrinoid, IK H = am yloid, IK IE-]- dextrinoid; KOH- = unchanged 
in KOH. In presenting the variation in he size of the spores hyphae, cystid ia, cystidioles, setae, hyphoid 
setae), 5% of the m easu rem ents were excluded from each end of he range, and are given in paren the se s. 
In the text he following abbreviations are used: L= arithm eticalm ean length ofm easured spores, W = 
arithm eticalm ean wid fh ofm easured spores, Q = LAW ratio, m= x/$)means measurements of x spores from 
y specim ens. Colour descriptions follow Petersen (1996) and Rayner (1970). The sam ples of each species 
were deposited in he herbaria of Beijing Forestry University (B JFC), Institute of Applied Ecology of the 
Chinese A cadem y of Sciences (IFP ), Jilin A gricultire University (M JA U), Kunming Institute of Botany of 
the Chinese A cadem y of Sciences (KUN)and HunanNomalUniversity (LN NU). 
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. 二 年 残 孔 菌 4bportiporus biennis (Bull.) Singer 

. Hr Agaricus arvensis Schaeff. 

. NEPS ti Agaricus bisporus (J.E. Lange) Pilát 

E R Agaricus blazei Murrill 

. ReQi&Agaricus campestris L. 

MH wA garicus dulcidulus Schulzer [=Agaricus rubellus (Gillet) Sacc.] 
. d ES kiA garicus subrufescens Peck 

. 柱状 田 头 病 Agrocybe cylindracea (DC.) Maire 

. 温 粘 田 头 区 4grocype erebia (Fr.) Kühner ex Singer 





. 田 头 菇 4grocype praecox (Pers.) Fayod 

. 地 花 孔 菌 4lbatrellus confluens (Alb. & Schwein.) Kotl. & Pouzar 
. pitte fl Albatrellus ovinus (Schaeff.) Kotl. & Pouzar 

. 3I 22 i pL Aleurodiscus mirabilis (Berk. & M.A. Curtis) Höhn. 








KK 48 15 Ef Amanita griseofolia Zhu L. Yang 























tf ErAmanita hemibapha (Berk. & Broome) Sacc. 





. Ede EE Ef Amanita manginiana sensu W.F. Chiu 

. R Amanita muscaria (L.) Lam. 

. ki Amauroderma rude (Berk.) Torrend 

. 假 艺 Amauroderma rugosum (Blume & T. Nees) Torrend 

. FERAE I Ampulloclitocybe clavipes (Pers.) Redhead , Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys 
. 白 注 了 筷 苗 Antrodia albida (Fr.) Donk 




















. 黄 薄 孔 苗 Antrodia xantha (Fr.) Ryvarden 


HE 


iNT Antrodiella zonata (Berk.) Ryvarden 








. B” Armillaria gallica Marxm. & Romagn. 
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WArmillaria ostoyae (Romagn.) Herink 











WArmillaria sinapina Bérubé & Dessur. 


























Ez Hh Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan 
. 木耳 Auricularia auricula-judae (Bull.) Quél. 
. 皱 木耳 Auricularia delicata (Fr.) Henn. 














. fik Ħ Auricularia mesenterica (Dicks.) Pers. 

. EK HAuricularia polytricha (Mont.) Sacc. 

. f AI EA PL Bankera fuligineoalba (J.C. Schmidt) Coker & Beers ex Pouzar 
. EIET KE Battarrea stevenii (Libosch.) Fr. 

. WE HLBIBjerkandera adusta (Willd.) P. Karst. 











. AEST LB Bjerkandera famosa (Pers.) P. Karst. 

. 美味 牛 肝 菌 Boletus edulis Bull. 

. 4E EHI Boletus speciosus Frost 

. AREE LER Bondarzewia berkeleyi (Fr.) Bondartsev & Singer 
. e AHILA Bondarzewia montana (Quél.) Singer 

. HHK al Bovista nigrescens Pers. 








. NÆ Ek Ki Bovista pusilla (Batsch) Pers. 

， 胶 陀螺 Bu1garia inquinans (Pers.) Fr. 

. Es # Calvatia candida (Rostk.) Hollós 

. AIRA Hj gl) Calvatia craniiformis (Schwein.) Fr. 

. KHF Calvatia gigantea (Batsch) Lloyd 

. BERE Cantharellula umbonata (J.F. Gmel.) Singer 

. XSW A Cantharellus cibarius Fr. 

. "NS Cantharellus minor Peck 

. TR LPS Castanoporus castaneus (Lloyd) Ryvarden 
. —f&Ui-EWiCerrena unicolor (Bull.) Murrill 


. Ifi. £L BET ws Chroogomphus rutilus (Schaeff.) O.K. Mill. 





. $H I Clavaria zollingeri Lév. 


. Æ ffi = Claviceps purpurea (Fr.) Tul. 


. 水 粉 爹 阔 Clitocybe nebularis (Batsch.) P. Kumm. 
. 浅黄 绿 杯 伞 Clitocype odora (Bull.) P. Kumm. 
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. BEA £X PSI Collybia maculata (Alb. & Schwein.) P. Kumm. 








. lbi] Coprinellus micaceus (Bull.) Vilgalys , Hopple & Jacq.Johnson 
. 4a Eh% Coprinellus radians (Desm.) Vilgalys ,Hopple & Jacq.Johnson 














bpl 


. ay TU. AE Coprinopsis atramentaria (Bull.) Redhead , Vilgalys & Moncalvo. 
. 费 赖 斯 拟 购 侈 Coprinopsis friesii (Quél.) P. Karst. 

. EAI Coprinus comatus (O.F. Müll.) Gray 

. KÆ E Cordyceps gunnii (Berk.) Berk. 

. Wir Et Cordyceps militaris (L.) Link 

. ÆA R Cordyceps nutans Pat. 

. 蜂 头 虫草 Cordyceps sphecocephala (Klotzsch ex Berk.) Berk. & M.A. Curtis 




















. 黄 标 丝 腊 菌 Cortinarius cinnamomeus (L.) Fr. 
. 中 国 隐 孔 菌 Cryptoporus sinensis Sheng H. Wu & M. Zang 
. AE ULES LER Cryptoporus volvatus (Peck) Shear 


. JEA EE K a Cyathus stercoreus (Schwein.) De Toni 





. RIBARA dL TS] Cyclomyces tabacinus (Mont.) Pat. 

. SÉXA dE H-Dacrymyces palmatus (Mont.)(Schwein.) Burt 

. 38 [CX AL K Daedalea dickinsii Yasuda 

. ZEMI K Daedaleopsis tricolor (Bull. Bondartsev & Singer 

















Ete E56 Daldinia concentrica (Bolton) Ces. & De Not. 
. FUB TIG Dictyophora duplicata (Bosc) E. Fisch. 
. AB TI d Dictyophora indusiata (Vent.) Desv. 








. SSAB TIE Dictyophora multicolor Berk. & Broome 
. 红 贝 俄 民 孔 菌 Earliella scabrosa (Pers.) Gilb. & Ryvarden 
Jd ot R8 P Entoloma abortivum (Berk. & M.A. Curtis) Donk 























. JETER Entoloma murrayi (Berk. & M.A. Curtis) Sacc. -Rhodophyllus murrayi 
(Berk. & M.A. Curtis) Singer 


. BEES Entoloma sinuatum (Bull.) P. Kumm. 

. 牛排 落 Fistulina hepatica (Schaeff.) With. 

. ax üsFlammulina velutipes (Curtis) Singer 

. WESEL Flavodon flavus (Klotzsch) Ryvarden 
. KEJILA Fomes fomentarius (L.) Fr. 
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87. 椭圆 嗜 蓝 孢 孔 菌 Fomitiporia ellipsoidea B.K. Cui & Y.C. Dai 
88. Inl 
89. vbi 
90. PEE 
91. 石榴 | 
92. 稀 针 1 
93. HHEIL Fomitopsis officinalis (Vill.) Bondartsev & Singer 
94. AZMI K Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst. 

95. WMJ LER Fomitopsis rosea (Alb. & Schwein.) P. Karst. 





E 


5t 


i fL PS Fomitiporia hartigii (Allesch. & Schnabl) Fiasson & Niemelä 


E 


5t 


iBdLVA Fomitiporia hippophaéicola (H. Jahn) Fiasson & Niemelä 


E: E 


fü dL Fomitiporia punctata (P. Karst.) Murrill 


uS 
ER 





i fL PS Fomitiporia punicata Y.C. Dai , B.K. Cui & Decock 


1% 
Est 


i dL a Fomitiporia robusta (P. Karst.) Fiasson & Niemelä 











96. jj R Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. 
97. N R 2 Ganoderma australe (Fr.) Pat. 
98. JKIA R TZ Ganoderma boninense Pat. 


99. RZ Ganoderma lingzhi Sheng H.Wu , Y.C. Dai & Y. Cao 





. 欧洲 灵芝 Ganoderma lucidum P. Karst. =“ 松 术 


. JH R2 Ganoderma multipileum Ding Hou 


. "EZ Ganoderma sinense J.D. Zhao , L.W. Hsu & X.Q. Zhang 


lvitf «2 Ganoderma tropicum (Jungh.) Bres. 


旧地 星 Geastrum fimbriatum Fr. 





SJE Ht Æ Geastrum saccatum Fr. 
. 尖顶 地 星 Geastrum triplex Jungh. 
. RINKE Wi Gloeophyllum sepiarium (Wulfen) P. Karst. 
. 4 ki Gloeophyllum trabeum (Pers.) Murrill 
. BAREH TE Gloeostereum incarnatum S. Ito & S. Iami 
. 灰 树 花 Grifola frondosa (Dicks.) Gray 




















. Zark Gymnopilus liquiritiae (Pers.) P. Karst. 

. HR RA Gymnopilus spectabilis (Fr.) Singer 

. SARI Gymnopus confluens (Pers.) Antonín , Halling & Noordel. 
. VS TIN FAT E Gyroporus castaneus (Bull.) Quél 

. JR PL Hericium coralloides (Scop.) Pers. 

. JRA Hericium erinaceus (Bull.) Pers. 


. MILH Y Hi Heterobasidion parviporum Niemelä & Korhonen 
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. BB ILA Hexagonia apiaria (Pers.) Fr. 
. PREM EEHohenbuehelia petaloides (Bull.) Schulzer 
. EZA W Hydnum repandum L. 





























. EEA w Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm. 

. WRAAE Hypholoma sublateritium (Schaeff.) Quél. 
. BEK Hypsizygus marmoreus (Peck) H.E. Bigelow 

. 光 核 纤 孔 菌 Inocutis levis (P. Karst.) Y.C. Dai 








. 442 FIL Inocutis rheades (Pers.) Fiasson & Niemelä 


. 树 柳 核 纤 孔 菌 Inocutis tamaricis (Pat.) Fiasson & Niemelä 





. S02 mi Inocybe rimosa (Bull.) P. Kumm. 


Psnonotus baumii (Pilát) T. Wagner & M. Fisch. 





W&Inonotus cuticularis (Bull.) P. Karst. 





Inonotus hispidus (Bull.) P. Karst. 


Inonotus lonicericola (Parmasto) Y.C. Dai 











Inonotus obliquus (Pers.) Pilát 





Ff 筷 菌 Inonotus radiatus (Sowerby) P. Karst. 





Inonotus sanghuang Sheng H. Wu , T. Hatt. & Y.C. Dai 
. IU T LE Inonotus vaninii (Ljub.) T. Wagner & M. Fisch. 
. Air 4E s 
. AER 


. HÆREN LIrpex lacteus (Fr.) Fr. 





























. 松脂 皱 皮 和 孔 菌 1schnoderma resinosum (Fr.) P. Karst. 





. i Laccaria amethystea (Bull.) Murrill 














. W Laccaria laccata (Scop.) Cooke 
. 条 柄 螨 芯 Zaoccaria proxima (Boud.) Pat. 
. 鸡 足 山 乳 区 Zaciarizs chichuensis W.F. Chiu 











. 松 乳 菇 Lactarius deliciosus (L.) Gray 
. RA FL Lactarius hygrophoroides Berk. & M.A. Curtis 
. HL us Lactarius lignyotus Fr. 





. 白 乳 菇 Lactarius piperatus (L.) Pers. 


. NV 2X S XL usLactarius subvellereus Peck 
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. 亚 香 环 纹 乳 嫩 Lactarius subzonarius Hongo 





. iT 3L ssLactarius volemus (Fr.) Fr. 
. 奶油 绚 孔 菌 Laetiporus cremeiporus Y. Ota & T. Hatt. 





. 高 山 绚 孔 菌 Laetiporus montanus Cerny ex Tomsovsky & Jankovský 
. Ws] vftrt&Lentinellus cochleatus (Pers.) P. Karst. 


. fük&Lentinus edodes (Berk.) Singer 





. TRE rs Lentinus lepideus (Fr.) Fr. 

. HET sLentinus strigosus (Schwein.) Fr. 

. Fé S dr dsLentinus tigrinus (Bull.) Fr. 

. 北方 小 香菇 Lentinus ursinus (Fr.) Kuhner 

. WEE dU Lenzites betulinus (L.) Fr. 

. AEAT Lepista irina (Fr.) H.E. Bigelow 

. KT T Lepista nuda (Bull.) Cooke 

. 1A Lepista sordida (Schumach.) Singer 


. KAHK Leucopaxillus giganteus (Sowerby) Singer 





. AAH Lycoperdon perlatum Pers. 
. 4UE B gLycoperdon pyriforme Schaeff. 
45 Lycoperdon umbrinum Pers. 





. W F AXE Lyophyllum ulmarium (Bull.) Kühner 





. 巨大 口 芯 Macrocype gigantea (Massee) Pegler & Lodge 





. 高 大 环 柄 娇 Macrolepiota procera (Scop.) Singer 
. 校 干 微 皮 使 Marasmiellus ramealis (Bull.) Singer 


. Zh Marasmius androsaceus (L.) Fr. 




















. WEI- Marasmius oreades (Bolton) Fr. 





. 宽 初 大 金钱 落 Megacollybia clitocyboidea (Pers.) Kotl. & Pouzar 





. Ei LE Meripilus giganteus (Pers.) P. Karst. 
. JHI Æt Morchella crassipes (Vent.) Pers. 
. ŽK Morchella esculenta (L.) Pers. 








. 常见 羊 肝 菌 Morchella vulgaris (Pers.) Boud. 





. 灰 诉 小 妖 Mycena galericulata (Scop.) Gray 
. 血红 小 区 Mycena haematopus (Pers.) P. Kumm. 
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. 洛 小 菇 Mycena pura (Pers.) P. Kumm. 

ARS NA pdUtt& Mycetinis scorodonius (Fr.) A.W. Wilson & Desjardin 
. tT FUIL Oligoporus obductus (Berk.) Gilb. & Ryvarden 

. RICP s Omphalotus japonicus (Kawam.) Kirchm. & O.K. Mill. 





. 冬虫夏草 Ophiocordyceps sinensis (Berk.) G.H. Sung , Hywel-Jones & Spatafora 

. Wide d Et Ophiocordyceps sobolifera (Hill ex Watson) G.H. Sung , J.M. Sung, 
Hywel-Jones & Spatafora 

. JR I Oudemansiella radicata (Relhan) Singer 

. HEB LE Oxyporus corticola (Fr.) Ryvarden 

. KIRK ds Panellus edulis Y.C. Dai , Niemelä & G.F. Qin 

. fit sz bi s Panellus stipticus (Bull.) P. Karst. 

. EE H.Panus conchatus (Bull.) Fr. 

. 283 PIRE K Paxillus involutus (Batsch) Fr. 

. Ei e 4E BHL Perenniporia fraxinea (Bull.) Ryvarden 

. L EETL K Perenniporia martia (Berk.) Ryvarden 

. WEL EE fL Perenniporia robiniophila (Murrill) Ryvarden 





























. WRL EE hfl Perenniporia subacida (Peck) Donk 





. 栗 褐 瞳孔 菌 Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat. 
. EAE Phallus impudicus L. 
. ZR 4S Phallus rubicundus (Bosc) Fr. 
. ME Hoe Phallus tenuis (Fisch.) Kuntze 
. 橡胶 小 木 层 孔 菌 Phellinidium lamaénse (Murrill) Y.C. Dai 
. JN JEZ JL E Phellinus alni (Bondartsev) Parmasto 
. WAKSAL K Phellinus conchatus (Pers.) Quél. 
Hi vt NJILA Phellinus fastuosus (Lév.) Ryvarden 
. ENJELA Phellinus gilvus (Schwein.) Pat. 
. 喜马拉雅 木屋 筷 苗 Phellinus himalayensis Y.C. Dai 
. KR JZJL K Phellinus igniarius (L.) Quél. 
. 平滑 木 层 了 筷 菌 Phellinus laevigatus (P. Karst.) Bourdot & Galzin 
. 落叶 松木 层 孔 菌 Phellinus laricis (Jacz. ex Pilát) Pilát 
. KEREILA Phellinus lundellii Niemelä 
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. 平 伏 木 层 孔 落 Phellinus macgregorii (Bres.) Ryvarden 

. ZN JAJL Phellinus mori Y.C. Dai & B.K. Cui 

. FUKEHLWiPhellinus nigricans (Fr.) P. Karst. 

. EKZ dLWiPhellinus pini (Brot.) A. Ames 

. RINN JILE Phellinus rimosus (Berk.) Pilát 
TIN JE JLA Phellinus torulosus (Pers.) Bourdot & Galzin 


B 





Com 
Bir 


NJEFL Phellinus tremulae (Bondartsev) Bondartsev & Borisov 














RN JEZIL Phellinus tuberculosus (Baumg.) Niemelä 


* 





E 


UK ES AL PR Phellinus yamanoi (Imazeki) Parmasto 
. WITI Ki Phlebia tremellosa (Schrad.) Nakasone & Burds. 
. €t 4 Pholiota adiposa (Batsch) P. Kumm. 








. 黄鳝 环 锈 企 Pjpoliota flammans (Batsch) P. Kumm. 

. Tis Pholiota lenta (Pers.) Singer 

. Ai 4p Pholiota lubrica (Fr.) Singer 

. Y T Pholiota microspora (Berk.) Sacc. 

. Jab Pholiota populnea (Pers.) Kuyper & Tjall.-Beuk. 





. Wi Pholiota spumosa (Fr.) Singer 

. HÆ Pholiota terrestris Overh. 

. 茶 荐 子叶 状 层 落 Phylloporia ribis (Schumach.) Ryvarden 
. KRE JLK Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst. 











. A & WPisolithus arhizus (Scop.) Rauschert 

. 金 顶 侧耳 Pleurotus citrinopileatus Singer 

. 栎 生 侧 耳 Pleurotus dryinus (Pers.) P. Kumm. 
. BR 




















LER Polyporus melanopus (Pers.) Fr. 


. RZ fLWiPolyporus mori (Pollini) Fr.2Favolus alveolaris (DC.) Quél. 


LEi Polyporus squamosus (Huds.) Fr. 








LE Polyporus umbellatus (Pers.) Fr. 
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. 变形 多 和 孔 菌 Polyporus varius (Pers.) Fr. 

. 油 斑 泊 氏 孔 菌 Postia guttulata (Peck) Jülich 

. IHE E TL E Postia lactea (Fr.) P. Karst. 

. 灰 假 杯 金 Pseudoclitocybe cyathiformis (Bull.) Singer 

. 谋 掌 刺 银 耳 Pseudohydnum gelatinosum (Scop.) P. Karst. 





SHE 


. GUB ALPE Pseudomerulius aureus (Fr.) Jülich 














. FEZLSE ALTA Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.) Fr. 
. WAKIL Pycnoporus sanguineus (L.) Murrill 

















. WEZA IL Pyrrhoderma adamantinum (Berk.) Imazeki 

. ill |i Ramaria apiculata (Fr.) Donk 

. DEEE K Ramaria flava (Schaeff.) Quél. 

. HAH K Ramaria formosa (Pers.) Quél. 

. ARME K Ramaria hemirubella R.H. Petersen & M. Zang 




















EFL A Rigidoporus ulmarius (Sowerby) Imazeki 


. Au f q-Rozites caperatus (Pers.) P. Karst. 





. Fix ZUüsRussula aurea Pers. 














EE 


. WZ Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr. 
. SETZE Russula delica Fr. 
. RAZI ki Russula densifolia Secr. ex Gillet 














. 刁 红 菇 Russula foetens (Pers.) Pers. 
. WZA Russula nigricans (Bull.) Fr. 
. WA Russula sanguinea (Bull.) Fr. 
. AE ZL hi Russula senecis S. Imai 


. Wi ZLüsRussula sororia Fr. 


. 变 绿 红 阁 Russula virescens (Schaeff.) Fr. 





. RR A A PRI Sarcodon imbricatus (L.) P. Karst. 





. XERE FA] TAL Ei Sarcodon scabrosus (Fr.) P. Karst. 
. AU Schizophyllum commune Fr. 
. dtt Hz H Scleroderma bovista Fr. 


. WE H Scleroderma flavidum Ellis & Everh. 
. F WSerpula lacrymans (Wulfen) P. Karst. 
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. T[3&Shiraia bambusicola Henn. 

. 广 叶 绣球 菌 Sparassis latifolia Y.C. Dai & Zheng Wang 
. JR C6 HL $7] E PR] Stereum gausapatum (Fr.) Fr. 

. EHE WStereum hirsutum (Willd.) Pers. 














. aA EK UsStropharia rugosoannulata Farl. ex Murrill 

. Ahm HT Suillus bovinus (L.) Roussel 

. RU APT Suillus granulatus (L.) Roussel 

. EAR s ^F HF Suillus grevillei (Klotzsch) Singer 

. 黄 浮 牛 肝 菌 Suillus luteus (L.) Roussel 

. Ahat FHF E Suillus viscidus (L.) Fr. 

. ^E Z Taiwanofungus camphoratus (M. Zang & C.H. Su) Sheng H. Wu , Z.H. Yu, Y.C. 
Dai & C.H. Su 











. 干巴 菌 Thelephora ganbajun M. Zang 


. 雅致 栓 孔 菌 Trametes elegans (Spreng.) Fr. = T. palisotii (Fr.) Imazeki 





. 迷宫 栓 孔 菌 Trametes gibbosa (Pers.) Fr. 
LEi Trametes hirsuta (Wulfen) Pilát 
LÆ Trametes orientalis (Yasuda) Imazeki 


t LIS Trametes pubescens (Schumach.) Pilát 











ETLE Trametes versicolor (L.) Lloyd 


. 银耳 Tyemella fuciformis Berk. 


Tii H-Tremella mesenterica Retz. 


V. is 


. EJÉR^JE-Tremiscus helvelloides (DC.) Donk 
. A IR E LER Trichaptum abietinum (Pers.) Ryvarden 





. "EE -E LIRE Trichaptum byssogenum (Jungh.) Ryvarden 
. MARE ES AL AE Trichaptum fuscoviolaceum (Ehrenb.) Ryvarden 





. MEI -E LE Trichaptum pargamenum (Fr.) G. Cunn. 








. WS O Tricholoma flavovirens (Pers.) S. Lundell 














L1 Tricholoma matsutake (S. Ito & S. Imai) Singer 











E Tricholoma mongolicum S. Imai 








HO Tricholoma populinum J.E. Lange 














O Tricholoma robustum (Alb. & Schwein.) Ricken 
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. €H Tricholoma saponaceum (Fr.) P. Kumm. 





. W4 H Tricholoma sejunctum (Sowerby) Quél. 


DASS 














. EPE Ek ij Tuber indicum Cooke & Massee 
. KRKE Tulostoma brumale Pers. 





. WEM w Ustilago esculenta Henn. 
. 玉米 黑 粉 菌 Ustilago maydis (DC) Corda 
OK EL Ustilago nuda (C.N. Jensen) Rostr. 


. "T Volvariella volvacea (Bull.) Singer 

















. 平 伏 趋 木 革 菌 Xylobolus annosus (Berk. & Broome) Boidin 





. JAHRE E Xylobolus frustulatus (Pers.) Boidin 


拉丁 学 名 索引 
中 文 名 称 索引 





OOOOODOO0ODD Xeremphalina campanella [] L] E] 





E 
s AAA 


deca po peni 
=> - 


L1 
L-I 
E 

3 
à 
E 
E 
LI 
E 
| El 
EJ 
L1 
LI 
LJ 


^de 


—€——Ó—— a 


apii a aa aa lcg EA. Mens Jy, e AF VENEET 


Mab. "i "au + 
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JESUS BTE 
Abortiporus biennis (Bull.) Singer 








D00 EF- F, RREMAN, ANRE, TENEH; WEAN 
A 单个 菌 盖 外 伸 可 达 8cm， 宽 可 达 9cm， 基 部 厚 约 10mm; 菌 盖 表面 被 细 绒 毛 ，= 了 
灰 黑 褐色 ; 边缘 锐 ， 干 后 内 卷 ; 孔 口 表面 新 鲜 时 浅黄 色 至 酒 红 神色 ， 手 触 后 变 黑 ， 于 
dau 孔 口 多 角形 至 迷宫 状 或 福 状 ， 每 毫米 103 个 ; 管 口 边缘 薄 ， 撕 裂 状 ; AAF 
质 ， 靠 近 菌 盖 部 分 浅 咖啡 色 ， 海绵 质 ， 靠 近 菌 管 部 分 木 栓 质 ， 浅 木材 色 ， 厚 约 5mm; B 
ndo K Zi 5mm. 

DODODOD BHBAZZ4—45; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 ; 所 有 菌 丝 IKI-， 菌 肉 上 层 菌 丝 
CB+; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 剂 中 无 变化 。 

[|] ”生殖 菌 丝 占 少数 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 常 分 枝 ， 直 径 为 304nm; 骨架 
无 色 , 厚 壁 至 几乎 实心 ， 不 分 校 ， 玖 松 交织 排列 ， 直 径 为 304.5nm; EEK 
TRAE, ÉN3.5um. 

[1 xai Ve n dA 无 色 ， 

为 204hm; 骨架 菌 丝 占 多 数 ， 无 色 ， 

c xci A 在 Melzer 
试剂 中 具 强 烈 的 折射 反应 ， 基 部 具 一 锁 状 联 合 ， 大 小 为 35058 x S[]llum; 担子 棍棒 状 ， 
大 小 为 25030 x 506um。 

UU 担 孢 子 广 椭圆 形 ,， 2E, MFZ, XW, IKI-, CB-, X/hX(4.5[p 
4.605.5(05.6) x (3 由 3.204(04.1)um， 平 均 长 L=5.1hum， 平 均 帘 W=3.7hm， 长 宽 比 
二 NEUE A ES, XR, AAA 
708 x 6[/um. 

UDUDU 生长 在 阔叶树 倒 木 、 树 桩 及 建筑 木 上 。 
DO0000000D0 三 年 残 孔 菌 通常 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 
可 用 采集 丸和 采 割 。 
Aux. PR. MEER. XDEGL. d4d6. e LEs 
二 年 残 孔 菌 具有 抑 肿瘤 等 功效 (应 建 浙 等 ，1987; 7AE, 2005). 
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EA 二 年 残 孔 菌 Abortiporus biennis 的 子 实体 


O D = > 
UN E m 








><< > 











图 1B 二 年 残 孔 菌 Abortiporus biennis 的 显 微 结 构 








a: HF; b: 担子 和 拟 担子 ; ce: EXPE; di WIA; e: WAR 
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2- HIPH 
Agaricus arvensis Schaff. 








DIO0 Bau, BmOINUDEGOAX, &udSJNWETP EGER, Am PA 
呈 圆 头 状 突起 ， 直 径 可 达 14cm; 菌 盖 表 面 新 鲜 时 近 和 白色 ， 中 部 污 白色 ， 后 渐变 为 淡 黄 色 
至 赭 黄色 ， 光 滑 ， 边 缘 常 开裂 ; WAHE, RE; HUBE, WANILE, RAER X 
褐色 至 黑 神色， 较 密 长 ; 生 ， 近 圆柱 形 ， 具 菌 环 ， 与 菌 盖 同 色 ， 初 期 内 部 
实心 ， 后 变 空 心 ， 上 时 基部 略 膨大 ， 长 可 达 10.5cm， 直 径 可 达 2.5cm; BR 
色 ， 膜 质 ， 较 大 且 厚 ， 生 菌 柄 上 部 ， 易 脱落 。 
DODODOD 荔 丝 简单 分 隔 ， 薄 壁 ， 在 KOH 试 剂 中 无 色 。 
口 口 ” 蓝 肉 菌 丝 无 色 或 浅黄 色 ， 薄 壁 ， 少 分 枝 ， 弯 曲 ， 有 些 菌 丝 膨 大 ， 紧 密 交 
列 ， 直 径 通常 为 3.701lum， 膨 大 菌 丝 直径 可 达 27hm。 伤 后 不 变色 。 
Un ” 茵 散 菌 丝 无 色 至 淡 黄 色 ， 直 径 为 3.7[7.3um; 担子 棒状 ， 无 色 至 淡 黄 色 
具 4 个 担子 小 梗 ， 大 小 为 14.5029.3 x 6.1[B.8um; HAERE, XXe, 
大 小 为 9.8019.5 x 6.109.8hm; 未 见 补 侧 可 状 体 。 
DO 担 苑 子 椭圆 形 至 卵 圆 形 ， 黄 褐色 至 深 神色， 光滑 ， 和 独子 壁 较 厚 ， 底 端 具 人 尖 
突 ， 无 萌发 孔 ， 大 小 为 7.309.8 x 4.906.1um， 平 均 长 L=8.65um， 平 均 宽 W=5.45hm， 
比 Q=1.59。 
UDI TE REOS 
00000000 野 蘑 菇 通常 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 其 子 实 
期 就 采摘 ; 此 菌 地 生 ， 用 刀 轻 轻 割 断 菌 柄 基部 即 可 获得 。 
[UU ”其 肃 、 河 北 、 河 南 、 黑 龙 江 、 内 蒙 十、 青海 、 陕 西 、 



































































































































































































































































































































口 口 口 “ 野 蘑 藻 性 温 、 味 甘 ， 能 驱 风 散 寒 ， 舒 筋 活络 ， 是 “ 舒 勇 散 ” 的 原料 之 一 ; 
对 治疗 腰 腿 疼痛 、 手 足 麻木 等 有 效 ( 刘 波 ，1984); 对 革 兰 氏 阳 性 菌 具 有 抑制 作用 ; 此 外 ， 
该 菌 还 具有 抑 肿瘤 等 功效 ， 对 小 鼠 肉瘤 细胞 S-180 和 艾 氏 癌 细 胞 的 抑制 率 均 高 达 1009%( 匈 
晓 岚 ，1998)。 












































图 2A i Agaricus arvensis 的 子 实体 





图 2B Eir Agaricus arvensis 的 显 微 结构 
a: HF; b: HF; e: 菌 肉 菌 丝 
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SENT ARI 
Agaricus bisporus (J. E. Lange) Pilát 








[UU 担子 果 一 年 生 ， 具 中 生 柄 ,通常 单 生 ， 有 时 多 个 群生 ， 新 鲜 时 肉质 ， 无 
AER, TERR, 菌 盖 幼 时 半球 形 ， 成 熟 后 平展 ， 近 圆 形 ， 有 时 中 部 略 凹 ， 直 径 可 达 
10cm， 中 部 厚 可 达 10mm; 菌 盖 表 面 新 鲜 时 白色 、 和 有 白色， 光滑， 后 期 灰 褐 色 ; 
或 锐 ， 干 后 内 卷 ; 菌 裙 表 面 新 鲜 时 粉红 色 、 褐 色 ， 干 后 变 为 黑 褐色 至 黑色 ; HWH 
不 等 长 ， 通 常 离 生 ， 脆 质 ， 易 碎 ; 菌 肉 新 鲜 时 和 白色， 无 环 带 ， 王 后 软木 栓 质 ， 厚 世 
0.8cm; WHAM, HEW, AER, SAARE, PRA s n 
容易 脱落 ; 菌 柄 长 可 达 6cm， 直 径 可 达 20mm。 

0000 茵 丝 隔膜 为 锁 状 联合 和 简单 ;所 有 菌 丝 IKI-，CB+; HL 
KOH 试 剂 中 无 变化 。 
菌 肉 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 频 繁 分 枝 ， 弯 曲 ， 菌 丝 膨 胀 成 不 规则 状 ， 交 织 
通常 为 609hm， 

菌 髓 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 至 稍 厚 壁 ， 偶 尔 分 枝 ， 频 繁 分隔 ， 上 略 平行 于 菌 裙 排 
Mon d MC UR E. TASCA; 担子 短 棍棒 状 ， 

2 小 栋 并 在 基部 具 一 简单 分 隔 ， 大 小 为 15U26 x 6010hm; 拟 担子 的 形状 与 担子 相似 ， te 
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DD Gd4XH EX, 1AE, FÆ, PH, IKI-, 4HCB(), XX 
(6[6.2(8 (08.4) x (4.9 中 506(7)hm， 平 均 长 L=7.27hm， 平 均 宽 W=5.73hum， 长 宽 比 Q=1.26 
(n=30/1)。 

0000 生长 在 草地 、 林 地 、 田 野 、 公 园 等 。 
DODOODODOOO 4S3: EX ETOEUX, ATXARRE, HF 
在 幼 嫩 时 期 就 采摘 ; 此 菌 地 生 ， 用 刀 轻 轻 割 断 菌 柄 基部 即 可 获得 

[D UU ü Jl. WX. 
D000 XdE3: A8 B6. Enk. quim P. SUDO S xp OMS HN 
2005). 





































































































e ILLUSTRATIONS OF MEDICINAL FUNGI IN CHINA 7 





RIA XURS t: Agaricus bisporus 的 子 实体 





K|3B XB dS Agaricus bisporus 的 显 微 结构 





a; HF; b: 担子 和 拟 担子 ; c: 


AA 





畏 丝 
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二 加 加 出 


Agaricus blazei Murrill 


[UU 子 实体 中 等 至 大 型 ; 菌 盖 幼 时 半球 形 至 扁 半 球形 ， 后 渐 展开 ， 成 熟 时 平 
时 中 部 平 或 稍 下 四 ， 直 径 可 达 10.5cm; 菌 盖 表 面具 淡 褐 色 或 淡 黄 褐色 的 纤维 状 鳞 
盖 边 缘 常 附 有 菌 幕 残片 ; 菌 肉 白 色 ， 较 厚 ， 伤 处 变 黄 色 ， 有 了 明显 的 气味 ; WHA 
初期 白色 至 肉 粉 色 ， 成 熟 后 变 褐 色 至 黑 褐 色 ， 稠 密 ， 不 等 长 ， 质 脆 ， 易 碎 ; WO 
注 形 ， 近 等 粗 或 基部 稍 膨大 ， 有 时 略 弯曲 ， 有 具 菌 环 ， 白 色 ， 幼 时 菌 环 以 下 具 小 鳞 
部 实心 ， 长 可 达 11.5cm， 直 径 可 达 2.2cm; AMEKAA, HE, EM, H, H 
褐色 棉絮 状 物 ， 易 脱落 。 

菌 丝 具 简 音 薄 壁 ， 在 KOH 试 剂 中 无 色 。 

， 有 些 菌 丝 膨 大 ， 紧 密 交织 排列 ， 直 径 
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， 规 则 排列 ， 直 径 为 3.707.3um; SAM, Æ 
通常 具 4 个 担子 小 杯 ， 大 小 为 14.5029.3 x 6.109.8hm; 拟 担子 形状 与 担子 相似 ， 但 略 
小 ; 子 实 层 中 无 褐 缘 塞 状 体 和 福 侧 赛 状 体 。 

DO 查 犯 子 宽 椭 圆 形 至 卵 圆 形 ， 淡 黄 褐色 至 黄 褐色 ， 表 面 光 滑 ， 和 钨 子 壁 略 
厚 ， 底 端 具 尖 突 ， 无 萌发 孔 ， 大 小 为 5.306.6 x 3.704.9um， 平 均 长 L=6.23hm， 平 均 宽 
W-4A45um, K3515Q-1.40. 

0000 群生 于 草地 上 。 

000000000 巴 氏 蘑 薄 通常 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 
就 采摘 ; 此 菌 地 生 ， 用 刀 轻 轻 割 断 菌 柄 基部 即 可 获得 。 
|] P^». EXx. eH. WU]. VE. mu. 
[| ERZ% vp E ME TRU HEB fa QR) E s PE A a AT HR 28, RARUS E 
提高 免疫 功能 、 预 防 糖尿 病 、 高 血脂 病 、 风 温 病 、 慢 性 肝病 等 疾病 的 健康 食物 (Ishihara， 
1999; Takaku et al, 2001; 程 红 艳 等 ，2012); 此 外 ， 该 菌 还 具有 抗 和 肿瘤 、 抗 突变 ， 调 节 
免疫 功能 ， 减 轻 肿瘤 放 、 化 疗 的 不 良 反 应 ， 有 广泛 的 药理 作用 (分 祥 ， 章 克昌 ，2002; 张 
涵 等 ，2007)。 
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图 4B ERE E Agaricus blazei 的 显 微 结构 
a; HHF; b: 担子 和 一 个 拟 担子 ; c: AAR 
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5. D H 


Agaricus campestris L. 








[UI 3STAGRACDOEGS, WYA, ANNEE, MENA, ARAR, T 
ERR Wu HO NUÉ. AGBNJSCEUR, AAW, ANPU, 边缘 深度 开裂 ， 直 径 为 
309cm， 中 部 厚 10020mm; 菌 盖 表 面 新 鲜 时 白色 、 乳 和 白色， 光滑 或 后 期 中 部 开裂 成 鳞片 
R; 鳞片 淡 褐 色 ， 稀 芍 ; 菌 盖 表 面 于 后 变 为 奶油 色 、 浅 黄 神色， 无 环 带 ， 粗 糙 ; n 
RA, FENA; 菌 裙 表面 新 鲜 时 粉红 色 、 褐 色 ， 干 后 变 为 黑 褐 色 至 黑色 ; WHR, 
不 等 长 ， 通 常 离 生 ， 脆 质 ， 易 碎 ; 菌 肉 新 鲜 时 白色 ,无 环 带 , 和 干 后 软木 栓 质 ， 厚 可 达 
0.8cm; 菌 柄 短 粗 ， 圆 柱 形 ， 有 时 略 弯曲 ， 纤 维 质 ， 与 菌 盖 同 色 ， 中 部 具 一 和 白色 菌 环 ; EH 
环 薄 ， 膜 质 ， 容 易 脱 落 ; 菌 柄 长 可 达 6cm， 直 径 可 达 20mme。 

UD 菌 丝 隔 膜 为 简单 分 隔 ; 菌 丝 IKI-，CB+; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 刘 








































































































































































































菌 肉 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 少 分 枝 ， 弯 曲 ， 有 些 菌 丝 膨 胀 ， 紧 密 交 织 排 
为 4.509hm， 膨 胀 菌 丝 直径 可 达 32hm。 
菌 撕 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 中 度 分 枝 ， 略 弯曲 ， 规 则 或 芍 松 交织 排列 ， 直 径 为 
长， 直径 可 达 20hm; 子 实 层 中 无 宫 状 体 ; 担子 棍棒 状 ， 具 4 小 梗 并 
大 小 为 26030 x7010um; 拟 担子 的 形状 与 担子 相似 ， 但 略 小 。 

[ ” 担 孢 子 椭圆 形 ， 黄 褐色 ， 薄 壁 至 厚 辟 , 平 消 ，IKI-,，CB(+)， 大 小 为 
(7 四 7.509.9(0D10) x 5$.507um， 平 均 长 L=8.54um， 平 均 宽 W=6.19um， 长 宽 比 Q=1.3401.42 
(n=60/2)。 

D000 生长 在 草地 上 ， 有 时 也 生长 在 阔叶树 的 林地 上 。 

DOOODOOODOODOD 荐 菇 从 春季 到 秋季 均 能 生长 ， 通 常 在 雨 后 的 几 天 内 大 量 出 
Ji; 其 子 实 体 极 易 腐 烂 ， 最 好 在 幼 嫩 时 期 就 采摘 ; 此 菌 地 生 ， 用 刀 轻 轻 割 断 菌 柄 基部 即 
可 获得 。 
回回 鼎鼎 etes Wks Eri wr Dms 、 陕 西 、 山 西 、 vo 
湾 、 西 藏 、 新 疆 、 云 南 。 
D000 葵 楷 含 多 种 维生素 ， 可 以 预防 脚气 ， 改 善 身 体 疲 倦 、 食 欲 不 振 、 消 化 不 
良 以 及 妇女 在 哺乳 期 乳汁 分 泌 减 少 的 状况 ; 同时 对 身体 虚弱 、 毛 细 血 管 破裂 、 牙 内出血 
以 及 糙 皮 病 、 贫 血 症 等 具有 治疗 作用 (刘波 ，1984); 此 外 ， 该 菌 还 具有 抑 肿瘤 等 功效 ， 
其 中 对 小 鼠 肉 瘤 细 胞 S-180 和 艾 氏 癌 细 胞 的 抑制 率 分 别 为 64.1% 和 80%( 应 建 浙 等 ，1987)。 
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"hc 


图 SA Hir Agaricus campestris 的 子 实体 








图 SB ”蘑菇 Agaricus campestris 的 显 微 结构 





a: HHF; b: 担子 和 拟 担子 ; ce: ABA; d: WAR 
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6. UTI 


Agaricus dulcidulus Schulzer [= Agaricus rubellus 
(Gillet) Sacc.] 














[UI 4STAGRAGPOEdG, XDGWGEGE, WHAT, IEAA, TEMA NH 
盖 幼 时 钟 形 或 卵 圆 形 ， 成 熟 后 斗 釜 形 至 平展 ， 直 径 可 达 6cm， 中 部 厚 可 达 6mm;， 菌 盖 表 
而 底 色 为 白色 或 淡 粉红 色 ， 虱 盖 有 紫 宰 色 鳞 片 ， 中 部 鳞片 多 而 色 深 ,无 环 带 ; 边缘 锐 ， 
干 后 不 内 卷 ; 菌 补 密 ， 不 等 长 ， 离 生 ， 胞 质 ， 易 碎 ， 表 面 新 鲜 时 粉红 色 、 紫 神色， 干 
后 变 为 黑 褐 色 至 黑色 ; 菌 肉 新 鲜 时 白色 ， 和 王后 纸 质 ; HMAK, HEW, ARKEA, 
肉质 ， 密 被 鳞片 ， 污 白色 或 淡 紫 褐色 ， 中 上 部 具 一 白色 菌 环 ， 长 可 达 7cm， 直 径 可 达 
8mm; WIE, X, Wm, SANE. 
0000 Bm E28; 菌 丝 IKI-，CB+; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 剂 中 无 变 










































































































































































Rio 





UU 菌 肉 菌 丝 无 色 ， 薄 璧 ， 少 分 枝 ， 弯 曲 ， 有 些 菌 丝 ， 紧 密 交 织 排列 ， 直 径 
通常 为 309hm， 丝 直径 可 达 30hm。 












































00 菌 髓 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 中 度 分 枝 ， 略 弯曲 ， 规 则 或 玖 松 交 织 排 列 ， 直 径 为 20 
Sum; 有 些 菌 丝 膨 胀 ， 直 径 可 达 20hm; 子 实 层 中 无 于 状 体 ; 担子 棍棒 状 ， 具 4 小 梗 并 在 基 
部 具 一 简单 分 隔 ， 大 小 为 15017 x 608hm。 

[UU 担 孢 子 椭圆 形 至 长 椭圆 形 ， 黄 褐色 ， 薄 辟 至 厚 辟 ,平滑 ，IKI-，CB(+)， 大 小 
3: (606.507.508) x (3 四 3.5[M4um， 平 均 长 L=6.9$um， 平 均 宽 W=3.7hum。 

0000 生长 在 阔叶树 林地 上 。 

DO00000000 甜 蒋 莫 从 春季 到 秋季 均 出 现 ， 其 子 实体 易 腐烂 ， 最 好 在 成 熟 
度 适 中 时 就 采摘 ， 并 去 除 菌 柄 基部 杂 物 ， 晒 干 或 烘 干 备用 。 
广东 、 河 北 、 江 苏 、 山 东 、 西 藏 、 香 港 、 云 南 。 
甜 蘑 落 具有 抗 瘤 、 助 消化 等 功效 ( 圳 明生 ， 和 孙 佩 琼 ，2007)。 
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T 6 d fl y tt 





ay. ect Rt 
PL A ET 
图 6A， 甜 蘑菇 Agaricus dulcidulus 的 子 实体 





图 6B THE% Agaricus dulcidulus 的 显 微 结构 
a: HAF; b: 担子 和 拟 担子 
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L CIE [HI 


Agaricus subrufescens Peck 














000 &c-*xA HB i 新 鲜 时 肉质 ， 具 EA FERM; 
菌 盖 幼 时 半球 形 ， 成 熟 后 习 i 部 厚 可 达 8mm; 菌 盖 表 面 底 色 为 米黄 
色 ， 虱 盖 有 褐色 从 毛 鳞 片 ， 中 部 鳞片 多 而 色 深 ,无 环 带 ; 边缘 钝 ， 幼 时 内 卷 ; EE, 
不 等 长 ， 离 生 ， 脆 质 ， 易 碎 ， 表 面 新 鲜 时 内 红色 、 紫 褐色 ， 于 后 变 为 黑 褐色 至 黑色 ; K 
肉 新 鲜 时 白色 , FEAA; 菌 柄 较 长 ， 圆 柱 形 ， 基 部 略 膨 大 ， 肉 质 ， 密 被 米黄 色 鳞 片 ， 
上 部 具 一 白色 菌 环 ， 长 可 达 12cm， 直 径 可 达 10mm; HRE, X, B, RAEE, 
p000 昔 丝 隔膜 为 简单 分 隔 ; 菌 丝 IKI-，CB+; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 剂 中 无 变 



























































































































































化 。 








口 口 ” 蓝 肉 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 少 分 枝 ， 弯 曲 ， 有 些 菌 丝 膨 胀 ， 紧 密 交 织 排列 ， 直 径 
通常 为 408hm， 膨 胀 菌 丝 直径 可 达 20hm。 

口 口 ” 苦 散 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 中 度 分 枝 ， 略 弯曲 ， 规 则 或 朴 松 交织 排列 ， 直 径 为 
308hm; 有 些 菌 丝 膨 胀 ， 直 径 可 达 16hm; 子 实 层 中 无 千 状 体 ; 担子 棍棒 状 ， 具 4 小 梗 并 
在 基部 具 一 简单 分 隔 ， 大 小 为 17021 x 607.Sum。 

UD 查 犯 子 椭 圆 形 至 长 顶 圆 形 ， 黄 褐色 ， E, P, IKI-, CB(Q9, X/ 
为 (4 四 4.505.5 x 3[B.5(um, F KL-5.13um, P3 35 W-3.38um, K 55 EIL Q-1.43[]1.85 
(n=60/2)。 

D000 生长 在 阔叶树 林地 上 。 

000000000 35 E 3: 4 ST ED BL, 
时 就 采摘 ， 并 去 除 菌 柄 基部 杂 物 ， 晒 干 或 烘 干 备用。 
$a. 633. Ud. 

H SEE XE LA gu. Bh GR XC ER, 1998). 
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K7A WBE Agaricus subrufescens 的 子 实体 








7B 19:55:25 Agaricus subrufescens 的 显 微 结构 
a: THfE T; b: 担子 和 拟 担子 
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se E dd B E 
Agrocybe cylindracea (DC.) Mare 





UU Bub, ROASZESCRER, ÉcxN3]0Ocm; B icu 4 iet 
Age, ACEXOURE SU ILGEE,. UAE, WA, UEXQTEREMA, 4i 
时 内 卷 并 附 有 菌 幕 ; 菌 肉 白 色 或 污 白 色 ， 中 部 较 厚 ， 边 缘 薄 ; WDUECETEAGE. NW. 
等 长 ， 初 白色 ， 后 变 茶 褐色 至 褐色 ; 菌 柄 中 生 ， 近 等 粗 ， 污 白色 ， 近 基部 颜色 较 深 呈 污 
褐色 ， 表 面 纤 维 状 ， 具 不 明显 的 纵 条 纹 ， 内 实 至 松软 ， 长 3013cm， 直 径 为 0.501.5Scm; Bi 
环 上 位 ， 膜 质 至 丝 膜 状 ， 初 白色 ,后 上 表面 带 孢 子 的 暗 茶 褐色 ,不 易 脱 落 。 

D000 荔 丝 简单 分 隔 具 锁 状 联 合 ， 薄 辟 ， 在 KOH 试 剂 中 无 色 。 

口 口 ” 菌 盖 外 皮层 由 球形 、 短 梨 形 至 泡 旨 形 的 细胞 组 成 ， 大 小 为 12039 x 10024hm ; 
盖 皮 菌 丝 无 色 至 淡 黄 色 ， 具 锁 状 联合 ， 直 径 为 2.4[9.7hum。 

DO ” 菌 裙 菌 髓 平行 型 至 近 平 行 型 ， 菌 髓 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 表 面 光 滑 ， 具 锁 状 联 
&, RÍX2S[D.4um; 担子 棒状 担子 具 2 或 4 小 梗 ， 基 部 具 锁 状 联 合 ， 大 小 为 
27[47 x 7010hm; 担子 小 梗 长 4.9014.6hm; 裙 侧 襄 状 体 棒 状 至 近 柱 形 ， 顶 部 具 小 突起 ， 
无 色 ， 薄 壁 ， 大 小 为 28[42 x 10012hm; 裙 缘 训 状 体 棍棒 状 或 泡 吉 状 ， 顶 端 钝 圆 ， 无 色 ， 
薄 壁 ， 大 小 为 33[HM5 x 11014hm。 

00 担 孢 子 椭圆 形 ， 光 滑 ， 在 KOH 试 剂 中 呈 淡 黄 褐 色 ， 发 芽 孔 小 而 不 明显 ， 
往往 具 一 个 大 油 滴 或 具 两 个 至 多 个 较 小 的 油 滴 ， 大 小 为 6.7010.1 x 3.806.3um， 平 均 长 
L=8.5$um， 平 均 宽 W=4.82um， 长 宽 比 Q=1.77。 

D000 ”众生 或 单 生 于 杨 、 柳 树 等 府 木 上 。 
00000000D0 柱状 田 关东 通 常 在 春季 出 现 ， 可 用 剪刀 从 菌 柄 根部 剪 邓 获得 




















































































































































































































































































































L LI j&xE. Xe]. JLYS. mUE. Le 

柱状 田 头 落 在 福建 西北 地 区 常用 于 治疗 骨 寒 、 肾 炎 水 肿 等 慢性 病 ， 疗 效 
REGER, 1998); 该 菌 具有 较 强 的 抗 癌 活性 ， 其 中 对 小 鼠 肉 瘤 细 胞 S-180 的 抑制 率 为 
70%(Hyun et al, 1996); 此 外 ， 还 具有 利尿 、 健 脾 、 止 海 的 作用 (应 建 浙 ，1987) 及 抗 氧 化 
活性 (昌国 英 等 ，2011)。 
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图 8A 柱状 田 头 菇 Agrocybe cylindracea 的 子 实体 








图 8B 村 


a: HIF; b: 


状 田 头 菇 Agrocybe cylindracea 的 显 微 结构 





HF; c: WAEI; di WWE; e: 盖 皮 细胞 
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zx BEBE 
Agrocybe erebia (Fr.) Kühner ex Singer 
































D00 子 实体 小 型 至 中 型 ; 菌 盖 初 期 为 平 截 的 圆锥 形 ， 渐 伸展 为 半球 形 ， 后 平 
展 或 中 部 下 凹 ， 通 常 中 部 钝 圆 突 起 ， 幼 时 边缘 内 卷 ， 成 熟 后 盖 缘 上 痰 或 反 卷 ， 直 径 可 达 
7cm; 菌 盖 表 面 平 滑 ， 水 渍 状 ， 湿 时 中 部 深 黄 褐 色 、 深 褐色 至 深 红 褐 色 ， 向 边缘 其 色 渐 
浅 ， 温 时 盖 缘 具 半 透明 的 条 纹 ， 表 面 竺 且 具 细 和 皱纹， 边缘 具 白 色 菌 幕 残片 ; MANA 
色 ， 具 芳香 味 ， 有 时 具 淡 演 粉 味 ; 菌 社 直 生 至 稍 有 延生 ， 稍 密 ， 不 等 长 ， 初 痰 褐色 至 灰 
神色， 后 淡 黄 褐色 至 深 褐色 ， 禄 缘 和 白色 ， 呈 细 上 秃 状 ; 菌 柄 中 生 ， 具 菌 环 ， 圆 柱 形 ， 通 常 
ERMEK, NX, THÉ£SS€EG, EORR. WAUAELSSHERGA, HIA 
下 淡 褐 色 并 具 纤 维 状 条 纹 ， 长 可 达 6.5cm， 直 径 可 达 1cm; 菌 环 生 柄 中 上 部 ， 膜 质 ， 不 易 
Mk, BE, EA maT m EAE. 

D000 BASS, HÆ, EKORN) P AE E o 

口 口 “” 菌 盖 表 皮 由 近 直 立 、 栅 状 排列 的 窗 或 宽 的 棒状 菌 丝 组 成 ， 大 小 为 15030 x 
4014hm， 常 不 规则 分 枝 ， 淡 黄色 至 褐色 ; 下 皮层 由 近 辐 射 状 排列 的 圆 形 至 矩形 的 膨大 细 
胞 组 成 ， 大 小 为 8018 x SU7um。 

00 ” 菌 丹 菌 丝 平 行 型 ， 菌 丝 无 色 ， 薄 辟 ， 直 径 为 3.607.3Lm; 担子 棒状 ， 无 色 ， 常 
有 具 2 小 梗 ， 偶 具 4 小 梗 ， 内 部 具 油 滴 ， 大 小 为 22032 x 7011hm; HARRERA EF 
在 ， 烧 瓶 状 至 窗 寺 状 ， 较 长 ， 有 时 呈 棒 状 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 大 小 为 60084 x 11016um; 38 
襄 状 体 棒状 ， 纺 锤 状 或 烧瓶 状 至 窗 襄 状 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 大 小 为 27057 x 9015um。 

[D 担 孢 子 长 椭圆 形 、 饭 圆 形 至 席 桃 形 ， 顶 端 稍 窄 ， 淡 黄 褐 色 ， 表 面 光 》 
厚 ， 无 芽 孔 ， 具 1 或 多 个 油 滴 ， 大 小 为 7.8013.7 x 4.9[]7.8um, 3 
W-6.45um, K3515Q-1.65. 

D000 和 群生 于 阔 叶 林 中 地 上 。 

DO0000000 Gk B 3:2; 8 304€ 4 46 £4; 采集 时 为 了 避免 沾 带 泥土 
可 用 剪刀 从 菌 柄 根部 剪 采 获得 子 实体 。 
HR Em LT EAL 
DO00 湿 糙 田 头 菇 具有 抑 肿瘤 等 功效 ， 其 中 对 小 鼠 肉 瘤 细 胞 S-180 和 艾 氏 瘤 细 胞 
的 抑制 率 分 别 为 60% 和 70 允 ( 卯 晓 岚 ，1998)。 
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7. 


KoA 湿 粘 田 头 菇 Agrocybe erebia 的 子 实体 











图 9B 湿 粘 田 头 区 Agrocybe erebia 的 显 微 结构 
a; PHF; b: 担子 ; c: WARA; di WERE 
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i [ED ET HG 
Agrocybe praecox (Pers) Fayod 














UUD Bum. JEROISUPSEOGO, HAARE mT, HAAS, 
幼 时 盖 缘 内 卷 ， 后 边缘 渐 平展 ， 直 径 可 达 8cm; B EGKWGKGDCA, Ep Gee mz3xx35 
色 、 淡 褐 灰 色 ， 有 时 边缘 旦 白色 ,表面 湿 时 条 ， 光 滑 ， 有 时 具 皱 纹 或 鱼 裂 ， 幼 时 常 有 菌 
幕 残片 ， 成 熟 后 消失 ; 菌 肉 白 色 至 淡 黄 色 ， 较 薄 ， 具 面粉 气味 ; 菌 裙 直 生 至 近 弯 生 ， 较 
密 ， 不 等 长 ， 初 浅 褐色 后 深 宰 色 ， 具 同色 或 颜色 较 浅 的 细小 齿 状 边 缘 ; Wk, EDU 
状 ， 近 等 粗 ， 白 色 、 浅 黄 褐色 或 淡 褐 色 ， 柄 上 部 具 粉 末 状 鳞片 ， 基 部 稍 膨 大 并 且 具 白色 
菌 索 ， 长 可 达 1lcm， 直 径 可 达 1.2cm; 菌 环 生 菌 柄 上 部 ， 白 色 ， 膜 质 ， 易 脱落 。 

D000 芮 丝 简单 分 隔 和 锁 状 联合 ， 薄 壁 ， 在 KOH 试 剂 中 无 色 。 

DO 菌 盖 外 皮层 由 球形 或 短 梨 形 的 膨大 细胞 组 成 ， 大 小 为 24041.2 x 
19.4031.5um， 有 时 呈 胶 质 状 ， 淡 黄色 ， 盖 皮 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 具 锁 状 联合 ， 直 径 为 
3.5[]6.5um. 

UU 菌 履 菌 丝 平行 至 近 平 行 型 ， 菌 丝 薄 辟 ， 无 色 至 淡 黄 色 ， 具 锁 状 联合 ， 直 
径 为 2.508hm; AFER, TE, 通常 具 4 个 孢子 梗 ， 偶 具 2 个 孢子 梗 ， 大 小 为 19[24 x 
7.5010hm; 袜 侧 可 状 体 梭 形 至 瓶 状 ， 无 色 ， 大 小 为 40065 x 14[pOum ;. 38 A 3E BR dE 
状 ， 有 时 梭 形 或 棒状 ， 和 群生 ， 无 色 至 淡 黄 色 ， 大 小 为 16025 x8[]3um. 

DO 担 孢 子 卵 圆 形 至 椭圆 形 ， 光 滑 ， 在 KOH 试 剂 中 呈 蜜 黄色 ， 具 1[2 油 滴 ， 顶 端 
具 明 显 芽 孔 且 平 截 ， 大 小 为 8013 x 6.508um， 平 均 长 L=10.96um， 平 均 宽 W=6.88um， 长 
宽 比 Q=1.59。 
DODODOD 散 生 或 群生 于 稀 朴 的 林 中 地 上 或 田野 、 路 边 草地 上 。 
000000000 田 头 茵 出 现在 春季 ， 采集 时 为 了 避免 沾 带 泥土 ,可 用 剪刀 从 
剪 采 获得 子 实 体 。 

UD 河北、 吉林、 辽宁 、 陕 西 。 
D 口 “ 田 头 藻 具 有 抑 肿瘤 等 功效 ， 其 中 对 小 鼠 肉 瘤 细胞 S-180 和 艾 氏 癌 细 胞 的 抑 
制 率 均 高 达 100%( 应 建 浙 ，1987; WER, 1998). 
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K|10B H3: Agrocybe praecox 的 显 微 结 构 
a: PHF; b: 担子 ; e: WAER; di WERE 
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iS BELT 
Albatrellus confluens (Alb. & Schwan.) Koti. & Pouzar 











0o 担子 果 一 年 生 ， 具 中 生 或 偏 生 菌 柄 ， 单 生 或 数 个 聚 生 ， 新 鲜 时 肉质 ， 具 
弱 芳 香味 道 ， 干 后 木 栓 质 至 胶 质 ; 菌 盖 近 圆 形 至 药 勺 形 ， 直 径 可 达 1lcm， 基 部 厚 可 达 
可 新 鲜 时 粉 黄色 ， 无 环 带 ， 光 滑 ， 于 后 浅 橙色 至 黄 褐色 ; 边缘 锐 ， 有 时 开 
A2, TERZ; 孔 口 表面 新 鲜 时 乳白 色 至 奶油 色 ， 和 干 后 浅 橙色 ; 不 育 边 缘 窗 至 几乎 无 ; 
孔 口 圆 形 至 多 角形 ， 每 毫米 305 个 ; 管 口 边缘 薄 ， 全 缘 或 裂 齿 状 ; 菌 肉 干 后 棕 黄 色 ， 木 栓 
质 至 胶 质 ， 无 环 区 ， 在 菌 管 上 具 一 黑 红 色 线 ， 厚 可 达 18mm; WETERHE, LEAD 
Ek, BR, Ku i2mm. 
D000 菌 丝 系统 一 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 ，IKI-，CB+; 8 KOH 
试剂 中 无 变化 。 
UU ” 菌 肉 菌 丝 无 色 至 浅黄 色 ， 薄 辟 至 略 厚 壁 ， 偶 尔 分 梳 ， 近 规则 排 
308hm; 有 些 菌 丝 膨 胀 直径 可 达 20hm， 胶 化 菌 丝 存在 ， 弯 曲 ， 直 径 可 达 25hm。 
DO 茵 髓 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 至 稍 厚 辟 ， 多 分 枝 ， 频 繁 锁 状 联合 ， 沿 菌 管 近 平 行 排 
列 ， 直 径 为 306hum， 有 时 膨胀 ， 直 径 可 达 12hm; 胶 化 菌 丝 存 在 ， 弯 曲 ， 直 径 可 达 18pm; 
子 实 层 中 无 潮 状 体 和 拟 守 状 体 ， 担 子 棍 棒状 ， 具 4 个 担 孢 子 梗 ， 基 部 具 一 锁 状 联合 ， 大 小 
为 16020 x 5U7um; 拟 担子 的 形状 与 担子 相似 ， 但 上 略 小 。 
UD RTIA, 1E, ES, XH, IK, CB-, X^ .5D04[5(5.2) x 
G[D3.2[B.8S([])um, FH KL=4.49um, E23 35 W-3.67um, K% H5, Q-1.22(n-30/1). 
UDUDU 生长 在 针叶树 林地 上 ， 与 树木 形成 菌 根 。 
uggammauuu 地 花 孔 菌 通常 在 秋季 出 现 ， 用 采集 刀 从 基质 上 直接 采摘 即 可 



















































































































































































































































































四 川 、 西 藏 、 云 南 。 
地 花 孔 菌 具有 降低 胆固醇 等 功效 (南明 生 ， 和 孙 佩 琼 ，2007)。 
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11A 地 花 孔 菌 Albatrellus confluens 的 子 实体 








图 11B 地 花 孔 菌 Albatrellus confluens 的 显 微 结构 








a: HTF; b: 担子 和 拟 担子 ; c: 


菌 肉 





畏 丝 
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12s BE CI HI 
Albatrellus ovinus (Schaeff.) Kot. & Pouzar 
































[UU 担子 果 一 年 生 ， 柄 中 生 或 侧 生 ， 通 常 单 生 或 数 个 左右 连 生 ， 新 鲜 时 肉质 ， 
无 嗅 无 味 ; 菌 盖 通 常 圆 形 ， 直 径 可 达 15cm， 中 部 厚 可 达 2.4cm; 菌 盖 表面 新 鲜 时 奶油 色 
至 浅黄 色 ， 光 滑 ， 和 干 后 变 补 久 ， 淡 灰色 至 淡 橄 榄 绿色; 边缘 锐 ， 干 后 稍 内 卷 ; 孔 口 表面 
新 鲜 时 白色 至 奶油 色 ， 控 伤 后 变 为 柠檬 黄色 ， 于 后 变 为 灰色 至 土 黄色 ; 孔 口 多 角形 至 近 
AW, FZX; Ud HuRiR E, AI. RAER WO; 干 后 浅黄 色 ， 长 
ikAmm; 菌 肉 新 鲜 时 奶油 色 ， 肉 质 ， 靠 近 菌 管 处 具 一 黑 线 层 ， 干 后 软木 栓 质 ， 近 菌 柄 处 
Ec[ik2cm; 菌 柄 奶油 色 至 淡 褐 色 ， 具 细微 绒毛 ， 长 可 达 7cm， 直 径 可 达 3cm。 

UUUU HZs4—155; 生殖 菌 丝 具 简 单 分 隔 ，IKI-，CB+;， 菌 丝 组 织 在 KOH 
试剂 中 无 变化 。 

[I BABAXE,INEE, XL, PERSI 
膨胀 和 收缩 ， 直 径 为 3021hm; 胶 化 菌 丝 偶 尔 存在 ， 弯 曲 ， 直 
UU 菌 管 菌 丝 无 色 ， 薄 辟 ， 少 分 枝 ， 平 直 或 弯曲 ， 平 
2[Mum; 子 实 层 
为 18[28 x 507hm; 拟 担子 的 形状 与 担子 相似 ， 但 略 小 。 

[U 担 犯 子 卵 圆 形 至 近 球 形 ， 无 色 ， 稍 厚 壁 ， 光 滑 ，IKI+，CB-， 大 小 为 
G-7[]3.8[H-3 4.6) x Q.9[)3[B.5um, PH KL-4.03yum, 平均 宽 W=3.15um， 长 宽 比 Q=1.28 
(n=30/1)。 

D000 生长 在 针叶树 林地 上 ， 与 树木 形成 菌 根 。 

DO0000000 绵 地 花 孔 菌 通常 在 夏 末 和 秋季 出 现 ， 用 采集 刀 从 基质 上 直接 
可 获得 子 实体 。 

[ 西藏、 新疆 。 

口 “ 绵 地 花 孔 菌 能 够 减缓 老年 疾 采 病 首 的 发 展 ( 袁 明生 ， 和 孙 佩 琼 ，2007)。 
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图 12A” 绵 地 花 筷 菌 Albatrellus ovinus 的 子 实体 








I2B 绵 地 花 孔 菌 Albatrellus ovinus 的 显 微 结构 





a; HHF; b: 担子 和 拟 担子 ; ce: WEA; d: WAR 
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C [BE AE HI 
Aleurodiscus mirabilis (Berk. & M.A. Curtis Hóhn. 














口 口 口 ” 担 子 果 一 年 生 ,， 平 估 ， GXbWRCEGROU AAA, iE cH UI MGEGE, JENAR 
K, EJ, 干燥 后 变 为 木 栓 质 ; 表面 新 鲜 时 橘红 色 至 桃红 色 ， 边 缘 颜 色 略 浅 ， 王 后 变 为 
Ax eT 6, X8; 单个 菌 盘 直径 可 达 2cm， 厚 可 达 lmm。 
0000 菌 丝 系 统一 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联 合 ，IKI-，CB+; 菌 丝 组 织 在 KOH 
试剂 中 无 变化 。 
口 口 ” 生 殖 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 到 厚 壁 ， 频 繁 分 枝 且 多 具 锁 状 联 合 ， 交 织 排 列 ， 直 径 为 
3U7hme。 
口 口 ” 亚 子 实 层 菌 丝 与 菌 肉 菌 丝 相似 ， 子 实 层 中 具 大 量 刺 赛 体 ， 通 常 棍 棒状 ， 薄 壁 
至 厚 壁 ， 具 各 种 分 刺 和 分 枝 ， 有 些 分 枝 类 似 缠绕 菌 丝 ， 大 小 为 35052 x 7010hm; Ife 
状 体 存在 ， 圆 柱 形 ， 大 小 为 60095 x ollum; 担子 棍棒 形 ， 具 4 个 担 孢 子 梗 ， 基 部 具 一 锁 
状 联合 ， 大 小 为 68083 x 17021hm; 拟 担 子 占 多 数 ， 形 状 与 担子 相似 ， 但 比 担子 略 小 。 
吕 口 “” 担 移 子 椭圆 形 、 柠 檬 形 至 半月 形 ， 无 色 ， 稍 厚 壁 ， 具 刺 ，IKI+，CB-， 大 小 
3 23024026027) x (11011.5013(013.5)um, P44 KL=25.34um, P34 ¥W=12.06um, $ 
宽 比 Q=2.1 =30/1)。 
D000 生长 在 多 种 阔叶树 树 皮 上 。 
DO0000000 233xmB 88-3 4543 9 52] 30, HORE IL M GER 
直接 采摘 即 可 获得 子 实体 。 
口 ” 安 徽 、 广 东 、 广 西 、 人 贵州、 河北、 湖南、 江西 、 陕 西 、 四 川 、 淅 江 。 
口 ” 刺 丝 盘 革 菌 具有 抗 细菌 作用 ( 吴 声 华 等 ，2000)。 











































































































































































































































































































JR a Aleurodiscus mirabilis 的 子 实体 

















pi 


图 13A 





结构 


微 
担子 和 拟 担子 ; d: 分 校 菌 丝 











l|2z 4X * ET Aleurodiscus mirabilis 的 显 和 








pi 


图 13B 


HEF; b: WZ; c: 


a: 
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Amanita avellaneosquamosa (S. Irma) S. Ima 











D00 担子 时 具 中 生 柄 ， 单 生 或 散 生 ; 菌 盖 幼 时 半球 形 ， 成 熟 后 平展 ， 直 径 可 达 
8cm， 中 部 厚 可 达 10mm; 菌 盖 表 面 污 白色 ， 被 褐色 或 土 黄色 破 布 状 或 纤 丝 状 菌 幕 残余 ; 
AAA, ARA, 菌 社 较 稀 巩 ， 不 等 长 ， 离 生 ， 脆 质 ， 易 碎 ， 表 面 新 鲜 时 白色 ， 干 后 
变 为 浅 灰 色 ; 菌 肉 和 白色， 新鲜 时 肉质 ， 干 后 纸 质 至 软木 栓 质 ; WAREK, m EHR 
细 ， 肉 质 ， 密 被 祭 状 小 鳞片 ， 白 色 ， 长 可 达 10cm， 直 径 可 达 15$mm; HAA ZMA, T 
易 被 观察 到 ; 菌 托 袋 状 ， 肉 质 ， 较 厚实 。 

0000 菌 丝 隔膜 为 简单 分 隔 ; IKI-，CB-; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 剂 中 无 变化 。 

00 茵 柄 菌 丹 主 要 由 棒状 膨大 细胞 构成 ， 大 小 为 140D280 x 15035hm， 其 间 夹 杂 的 
菌 丝 较 丰 富 ， 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 直 径 为 207hume。 

00 菌 骨 两 侧 型 ， 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 中 度 分 枝 ， 略 弯曲 ， 规 则 或 芍 松 交织 排列 ， 
直径 为 3.508hum; 有 些 菌 丝 膨胀 ， 直 径 可 达 20um; 子 实 层 中 无 于 状 体 ; 担子 棍棒 状 ， 
具 4 小 醒 ， 基 部 无 锁 状 联合 ， 大 小 为 36050 x 9U11hm; HA 330[p0umiy A W, 
菌 丝 和 膨大 细胞 构成 ， 膨 大 细胞 丰富 ， 宽 棒状 、 洋 梨 形 、 卵 形 至 近 球 形 ， 大 小 为 20030 x 
15U2Shm。 

00 Scd EZAXSKG4 HI, me. ES, PH, IKI+, XX 
(8.5[p9[]10.5([]1 D) x 5[Je(]6.5)um, 3E 34-KL-9.6um, F33 W-5.6um, KK 35 :5Q-1.45[]1.71 
(n=30/1)。 

D000 生长 在 阔叶树 林地 上 。 

DODOOD00O0OD0O 省 斑 鳞 禾 谊 在 春季 至 秋季 均 可 出 现 ， 其 子 实体 易 腐烂 ， 最 好 
在 成 熟 度 适 中 时 就 采集 ， 并 去 除 菌 柄 基部 杂 物 ， 由 于 菌 肉 比较 厚实 ， 宜 剖 开 后 晒 于 或 烘 
干 备用 。 

0000 广东、 海南 、 湖 北 、 湖 南 、 江 苏 、 四 川 、 云 南 。 

D000 454389] T3977 EIE ER. WARRE EROJ, 1984; 杨 祝 
良 2005). 

口 ” 据 杨 祝 良 (2005) 研 究 ， 我 国 过 去 报道 的 “Amanita agglutinata (Berk. & M.A. 
Curtis) Lloyd H 8E $8 8" fu"Amanitopsis volvata (Peck) Sacc. 白 托 柄 菇 ”实际 上 是 4. 











































































































































































































































































































































































































avellaneosquamosa 。 














图 14B ERRES Amanita avellaneosquamosa 的 显 微 结构 








a: HMF; b: 担子 和 拟 担子 ; c: AAR 
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S 
Amanita griseofolia Zhu L. Y ang 








[UU 3XORACPUEGdS, XERE, JAAM, 4 
É, GRJECEOR, UOHDPUUA, BHít*ik9em, FHF GDih6mm; Bp 
E, ARKE E REI ROBUR E ERARA, PA h m ER, 
显 棱 纹 ; 菌 禄 表面 新 鲜 时 浅 灰色 ， 和 王后 变 为 灰色 ， 福 缘 色 较 深 ; WH 
长 ， 离 生 ; 菌 肉 新 鲜 时 白色 ， 和 干 后 纸 质 ; 菌 柄 细 长 ， 圆 柱 形 ， 空 心 ， 基 了 
质 ， 污 白色 ， 长 可 达 12cm， 直 径 可 达 10mm; 菌 托 为 粉 状 或 加 状 颗粒 ， 带 状 或 不 规则 排 
列 ; 无 菌 环 。 

D000 蓝 丝 隔膜 为 简单 分 隔 ; IKI-，CB-; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 剂 中 无 变化 。 

口 口 “” 菌 柄 菌 散 由 膨大 细胞 和 较 多 菌 丝 组 成 ， 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 少 分 枝 ， 直 径 为 20 
7hm; 膨大 细胞 棒状 ， 大 小 为 2500350 x 25[M0hm。 

吕 口 “” 蓝 散 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 中 度 分 枝 ， 略 弯曲 ， 多 少 两 侧 型 ， 直 径 为 307hm; 有 
些 菌 丝 膨 胀 ， 直 径 可 达 20hm; 担子 棍棒 状 ， 具 4 小 梗 ， 基 部 无 锁 状 联合 ， 大 小 为 38050 x 
10013hm; 裙 缘 有 宽 可 达 250pm 的 不 育 带 ， 膨 大 细胞 丰富 ， 卵 状 至 近 球 形 ， 有 时 球 头 短 
柄 状 ， 大 小 为 20050 x 15[B5um. 

UU AXTG3PEIDSEP, AE, WE, P, IK, X/hX (10011014015) x 
(9 由 10014(015)um， 平 均 长 L=11.53um， 平 均 宽 W=10.68um， 长 宽 比 Q=101.19 (n260/2). 
D00 生长 在 阔叶树 林地 上 。 
ugmggummuu 灰 祠 烛 襄 通常 在 夏季 和 初秋 出 现 ， 其 
时 就 采集 ， 并 剪 去 菌 柄 根部 ， 烘 干 备 用 。 
口 口 口 “北京 、 海 南 、 湖 南 、 吉 林 、 西 藏 、 云 南 。 
UID ” 灰 裙 鹅 谊 可 用 于 治疗 湿疹 等 症状 (应 建 淅 等 ，1987)。 

据 杨 祝 良 (2005) 研 究 ， 我 国 过 去 报道 的 “Amanita inaurata Secr. ex Gillet El 3615 
”实际 上 是 A. griseofolia。 
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4^ s > v X j LAN E 
Kl15A IKR © Amanita griseofolia 的 子 实体 





Kl5B IRRE Amanita griseofolia 的 显 微 结构 
a; HHF; b: 担子 和 拟 担子 


32 00000000 e 


Lc [E [9] Ho IE 
Amanita hemibapha | (Berk. & Broome) Sacc. 














[UD SAGRAGPOEdS, WAE, MARAM, TRAR, PERM, WE xx 4d 
寺 半 球形 ， 成 熟 后 平展 ， 圆 形 ， 中 部 上 四 起， 直径 可 达 1lcm， 中 部 厚 可 达 4mm; BECK 
新 鲜 时 红色 至 橘红 色 ; 边缘 黄色 ， 具 放射 状 棱 纹 ， 有 时 开裂 ; 菌 盖 于 后 黄 褐色 ; WHR 
外 新 鲜 时 浅黄 色 ， 干 后 变 为 黄 褐色 ， 脆 质 ， 易 碎 ; HWRE, TEK, Mra, ER 
3m et I t, FERAE, KR, Ecximm; WAAK, ANRA F 
后 土 黄 前 常 具 黄色 鳞片 ， 中 空 ， 基 部 不 膨大 ， 长 可 达 16cm， 直 径 可 达 9mm; 
色 ， RUE, Aj 菌 柄 上 部 ; EDEAARGÉUT AAA, BE. ENDE. 
菌 丝 隔膜 通常 简单 分 隔 ， 但 担子 基部 通常 具 锁 状 联合 ; MZIKI, 
昌 织 在 KOH 试 剂 中 无 变化 。 
菌 肉 菌 丝 无 色 ， 薄 辟 至 厚 辟 ， 频 繁 分 校 和 简单 Eh, AXAR, 
， 直 径 通常 为 4013hm。 
亲情 由 菌 丝 和 梭 形 膨胀 细胞 组 成 ， 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 直 径 为 3U7hm， 梭 形 膨 
胀 细 胞 大 小 为 800100 x 18D25pm， 菌 丝 和 椭圆 形 膨 胀 细胞 规则 排列 ， 子 实 层 中 无 经 状 
Jk; 担子 棍棒 状 ， 有 具 4 小 梗 并 在 基部 具 一 锁 状 联合 ， 大 小 为 28040 x 7[llum; 拟 担子 的 形 
状 与 担子 相似 ， 但 略 小 。 
UU 担 孢 子 卵 圆 形 至 广 椭圆 形 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 平 滑 ， 通 常 具 一 个 大 液 泡 ， 
IKI-, CB-, X/hX (6.2(p6.5(8 (18.9) x (505.507(07.8)um, F KL=7.36um, F4 X 
W=6.23um， 长 宽 比 Q=1.18 (n230/1). 
0000 生长 在 阔 叶 林 、 针 叶 林 或 针 阔 混交 林地 上 。 
DO0000000D0 红 黄 态 谊 通常 在 夏季 和 初秋 出 现 ， 其 子 实体 易 腐烂 ， 最 好 在 
成 熟 度 适中 时 就 采集 ， 并 剪 去 菌 柄 根部 ， 烘 干 备用 。 
mam Z4. Lr XE. BW. CDS EOGRGL. SQBB Sh. 下头 过 于 
"AR 
口 ” 红 黄 势 膏 具 有 抑 肿瘤 等 功效 (应 建 浙 等 ，1987; 杨 相 甫 等 ，2005)。 
口 ” 据 杨 祝 良 (2005) 研 究 ， 我 国 过 去 报道 的 “Amanita caesarea (Scop.) Pers. 7 sz $8 E" 
实际 上 是 A. hemibapha。 
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图 16B A8 Amanita hemibapha 的 显 微 结构 
a: HEF; b. 担子 和 拟 担 子 ; c: 菌 肉 菌 丝 
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IE B BEBE TT 


Amanita manginiana sensu W.F. Chiu 











口 口 口 “” 担子 果 具 中 生 柄 ， 单 生 至 群生 ， 新 鲜 时 肉质 ， 无 岁 无 味 ， 干 后 碎 质 ; 菌 盖 
幼 时 半球 形 ， 成 熟 后 平展 ， 直 径 可 达 12cm， 中 部 厚 可 达 10mm; 菌 盖 表 面 新 鲜 时 灰色 、 
灰 褐 色 至 浅 褐色 ， 具 深 色 纤 丝 状 隐 光 花 纹 ， 光 滑 ， 表 面 于 后 变 为 深 褐色 ， 无 环 带 ; 边缘 
钝 或 锐 ， 平 滑 无 校 纹 ， 常 巧 挂 白 色 菌 环 残片 ; 菌 宰 表 面 新 鲜 时 白色 ， 王 后 带 灰 色 ; WW 
密 ， 不 等 长 ， 离 生 ， 脆 质 ， 易 碎 ; WARC, WA, TAAR; 菌 柄 近 圆 柱 形 或 向 上 稍 
变 细 ， 基 部 稍 粗 ， 白 色 ， 常 被 白色 粉末 状 鳞片 ， 实 心 ， 肉 质 ， 长 可 达 12cm， 直 径 可 达 
20mm; 菌 环 白色 ， 膜 质 ， 易 破碎 ， 顶 生 或 近 顶 生 ， 有 时 悬垂 于 菌 盖 边缘 ; 菌 托 显 著 ， 白 
色 至 浅 灰 色 ， 袋 状 或 杯 状 。 
0000 菌 丝 隔膜 为 简单 分 隔 ; WZIKI-, CB-; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 剂 中 无 变 










































































































































































菌 柄 菌 散 由 膨大 细胞 和 少量 菌 丝 组 成 ， 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 少 分 枝 ， 直 径 为 20 
大 细胞 棒状 ， 大 小 为 200[280 x 16035um。 
菌 补 两 侧 型 ， 中 央 菌 芋 由 菌 丝 (直径 为 308hm) 和 长 枯 圆 形 至 近 梭 形 的 膨大 细胞 
(40080 x 15025hm) 构 成 ; 子 实 层 中 无 宫 状 体 ; 担子 棍棒 状 ， 具 4 小 梗 ， 基 部 无 锁 状 联合 ， 
大 小 为 30040 x709hm。 
[U ” 担 孢 子 近 球形 至 椭圆 形 ， 薄 辟 ， 平滑 ，IKI+， 大 小 为 (5.5 中 607(07.5) x 
(4.5D506um, EA KL-6.6um, 平均 宽 W=5.18nm， 长 宽 比 Q=1.1701.46 (m=60/2)。 

[] [ EKET 3- RHÉ UMP ERAN P 3S E. 

[] D00000 ESSE ESSENCE, JIEXENJAEBAS, H 
子 实 体 个 体 较 大 ， 容 易 采 集 ， 但 极 易 生 虫 ， 因 此 最 好 采摘 那些 无 虫 星 的 子 实 体 ， 烘 干 ; 
用 。 

























































































































































































DAUN ZXé. 4X. 7X. 7X8. XAÓW. XHEBS ZLAM. UUJH. m Eme 

0000 Rad 4S RACE dp RUE S XIXOUEEEX3CLEE, 1987). 

口 “ 据 杨 祝 良 (2005) 研 究 ， 我 国 南方 报道 的 “Amanita phalloides (Fr) Link 4€ 1638 E” 
实际 上 是 4. manginiana RA. pseudoporphyria « 









































K174 RRRA Amanita manginiana 的 子 实体 





图 17B EA4ETPRST, Amanita manginiana 的 显 微 结构 
a: THfE T; b: 担子 和 拟 担子 
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18. [] (] 


Amanita muscaria (L.) Lam. 








[UU 担子 果 具 中 生 柄 ， 单 生 或 多 个 群生 ， 新 鲜 时 肉质 ， 无 痢 无 味 ， 干 后 碎 质 ; 

菌 盖 幼 时 半球 形 ， 成 熟 后 平展 ， 圆 形 ， 直 径 可 达 14cm， 中 部 厚 可 达 10mm; 菌 盖 表面 新 
鲜 时 鲜红 色 至 橘红 色 ， 有 时 黄色 ， 通 常 具 白色 至 浅黄 色 闫 状 至 颗粒 状 的 鳞片 ; 菌 盖 干 后 
表面 浅黄 褐色 ; 菌 褐 表面 新 鲜 时 白色 至 奶油 色 ， 王 后 变 为 浅黄 神色; WARY, E 
长 ， 通 常 离 生 ; 菌 肉 新 鲜 时 白色 ， 肉 质 ， 王 后 奶油 色 ， 脆 质 ， 厚 可 达 0.2cmi 圆柱 
形 ， 白 色 ， 通 常 具 白色 纤维 状 鳞片 ， 内 部 松软 或 中 空 ， 基 部 膨大 ， 中 部 具 一 白色 菌 环 ， 
长 可 达 15cm， 直 径 可 达 20mm; HAR, EM, AAAA, 菌 幕 残余 通常 锥 状 ， 白 色 至 
浅黄 色 ， 后 期 脱落 。 
UUD 菌 丝 隔 膜 通常 简 音 分隔 ， 但 担子 基部 通 锁 状 联合 ; B ZIKI-, 
; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 剂 中 无 变化 。 
口 ” 蓝 肉 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 频 繁 分 枝 和 简单 分 隔 ， 弯 曲 ， 有 些 菌 丝 膨 有 
， 直 径 通常 为 5010hm， 胶 化 菌 丝 偶尔 存在 ， 通 常 分 枝 ， 直 径 为 8018hm。 
DO 茵 髓 由 菌 丝 和 椭圆 形 膨胀 细胞 组 成 ， 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 直 径 为 408hm， 椭 区 
胀 细胞 大 小 为 45D80 x 10D18nm， 菌 丝 和 椭圆 形 膨胀 细胞 规则 排列 ; 子 实 层 中 无 圳 状 
; 担子 棍棒 状 ， 具 4 小 醒 并 在 基部 具 一 锁 状 联合 ， 大 小 为 40050 x 10012hm; 拟 担子 的 
多 状 与 担子 相似 ， 但 略 小 。 

口 口 ” 担 孢子 椭圆 形 至 广 椭 圆 形 ， 无 色 ， 薄 壁 ,， 平 消 ， 通 常 具 形状 不 规则 的 液 泡 ， 
IKE-，CB-， 大 小 为 (8 加 8.1011(]11.5) x (6[p6.2[]8(]8.5)um, 3E35 KL-9.65um, E345 
W=7.36hum， 长 宽 比 Q=1.31 (n230/1). 

D000 生长 在 草地 上 ， 有 时 也 生长 在 阔叶树 林地 上 。 

DO0O0000000 和 塌 襄 在 夏季 和 秋季 均 产 生 ， 并 常 在 雨 后 大 量 出 现 ， 子 实体 个 
容易 采集 。 

黑龙 江 、 吉 林 、 新 疆 。 

禾 膏 具有 抑 肿 瘤 和 安眠 等 功效 (应 建 浙 等 ，1987)。 
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图 18B A Amanita muscaria 的 显 微 结 构 
a: HTF; b: 担子 和 拟 担 子 ; e: 菌 肉 菌 丝 
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19. [] HL D LI 


Amauroderma rude (Berk.) T orrend 





DIU 担子 果 一 年 生 ， 有 短 柄 ， 干 后 硬木 栓 质 ; 菌 盖 半圆 形 或 不 规则 形 ， 外 伸 可 


























ik8cm, 宽 可 达 12cm ， 基部 厚 可 达 3cm ; B xc BK, JL UR fj SRI 
似 漆 样 光泽 ; 孔 口 表面 肉桂 色 至 锈 褐 色 ; 不 育 边 缘 明 显 ， 深 褐色 至 黑 












































和 放射 状 纵 沟 ， 有 


&, T" ik3mm; 





孔 口 圆 形 ， 每 毫米 304 个 ; RUGRARIRUR, MR IDOREJE AUG. WATAS; 












































CB+; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 剂 变 黑 。 











菌 管 茶 褐色 ， 长 可 达 1.7cm; 菌 柄 侧 生 ， 与 菌 盖 同 色 ， 长 可 达 1.Scm， 直 径 可 达 2.2cm。 
0000 菌 丝 系统 三 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联 合 ; 骨架 菌 丝 和 缠绕 菌 丝 IKI-， 





浅黄 色 











D0 ”生殖 菌 丝 极 少见 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 直 径 为 203hm; 骨架 菌 丝 
实心 ， 弯 曲 ， 偶 尔 分 枝 ， 直 径 为 305.Shm; 分 枝 菌 丝 形 成 缠绕 菌 丝 ， 
曲 ， 频 繁 分 枝 ， 交 织 排 列 ， 直 径 为 1.50P2.5Shm。 

[UU 生殖 菌 丝 极 少 见 ， 无 色 至 浅黄 色 ， 薄 壁 至 稍 















































常见 ， 近 














丝 无 色 至 浅黄 色 ， 厚 壁 至 近 实 心 ， 平 直 或 稍 弯曲 ， 偶 必 PATE, 






































3[5um; 分 枝 菌 丝 形成 缠绕 菌 丝 ， 和 常见 ， 近 实心 ， 弯 曲 ， 频 繁 分 枝 ， 
l[RBum; 子 实 层 中 无 早 状 体 和 拟 训 状 体 ; 担子 宽 棒 状 ， 大 小 为 21026 x 











UU fT NE TEZA E TAE MEX, 




















交织 排列 ， 
15019um。 
J5TE. PEE 


5|, IKI-, CB+, X/J (03.9]p14.2017.5(]18.1) x (9.3 四 9.4012.1(013.4)um ， 平 均 长 


L=15.61um， 平 均 宽 W=10.47hum， 长 宽 比 Q=1.49 (n230/1). 





























0000 通常 生长 在 阔叶树 腐 梧 木 上 ， 人 和 偶尔 也 在 阔叶树 林地 上 出 现 。 
DO0000O000 和 皱 盖 假 艺 从 春季 到 秋季 均 出 现 ， 其 中 春季 和 夏季 的 长 势 最 














佳 ， 而 秋季 通常 已 经 死亡 ， 用 采集 刀 从 基质 上 直接 采摘 即 可 获得 子 实体 。 





00 XB. 
UU 44xdxXAGd Xt IPC, 1984). 
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id As Amauroderma rude ead 构 











: PAF; b: 担子 和 拟 担子 ; c: WA 
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20. [] [] 
Amauroderma rugosum (Blume & T. N ees Torrend 








[UU 想 子 果 一 年 生 ， 具 菌 柄 ， 单 生 或 群生 ， 于 后 木 栓 质 ; 菌 盖 近 圆 形 ， 外 伟 
可 达 7.5cm， 宽 可 达 8.5cm， 厚 可 达 lcm; 菌 盖 表 面 灰 褐 色 至 褐色 ， 无 光泽 ， 具 显著 的 纵 
AMENT, BRE, FARDA, 边缘 波浪 状 ， 内 卷 ， 深 褐色 ; 孔 口 表面 新 鲜 时 
灰白 色 ， 手 触 后 变 血 红色 ， 最 后 变 黑 色 ; 孔 口 近 圆 形 至 多 角形 ， 每 毫米 607 个 ; 管 口 边 
缘 厚 ， 全 缘 ; 菌 肉 褐色 至 深 褐色 ， 软 木 栓 质 ， 厚 约 0.4cm; 菌 管 褐色 至 深 褐色 ， 长 可 达 
0.6mm; 菌 柄 中 生 ， 外 被 一 层 皮 壳 ， 与 菌 盖 同 色 ， 圆 柱 形 ， 光 滑 ， 中 空 ， 长 可 达 7.5cm， 
直径 可 达 lcm。 

0000 菌 丝 系统 三 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 ; 菌 丝 和 缠绕 菌 丝 IKI-， 
CB+; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 剂 中 变 黑 。 

DO ”生殖 菌 丝 无 色 ， 薄 辟 ， 多 分 枝 ， 直 径 为 204hm; 
稍 厚 壁 至 近 实 心 ， 偶 尔 分 枝 ， 交 织 排列 ， 直 径 为 3.506hm; % 
1[2.Shm。 

D0 ”生殖 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 多 分 枝 ， 直 径 为 203.7um; 骨架 菌 丝 占 多 数 ， 灰 福 
色 ， 稍 厚 壁 至 近 实 心 ， 偶 尔 分 枝 ， 近 平行 于 菌 管 排列 ， 直 径 为 3.205.8hum; 缠绕 菌 丝 交 织 
排列 ， 直 径 为 0.802.3um; 子 实 层 中 无 宫 状 体 和 拟 赛 状 体 ; 担子 近 球 形 至 圆 桶 状 ， 具 4 个 
担 孢 子 梗 ， 基 部 具 一 锁 状 联 合 ， 大 小 为 17.3019.2 x 9013hum。 

UU 担 孢 子 宽 椭 图 形 至 近 球 形 ， 双 层 壁 ， 外 壁 无 色 ， 光 滑 ， 内 壁 深 褐 色 ， 
有 具 小 刺 ，IKI-，CB+， 大 小 为 (9.3 吨 9.6011.3(011.7) x (7.8 中 7.909.4(09.7)um， 平 均 长 
L=10.26um， 平 均 宽 W=8.63um， 长 宽 比 Q=1.2201.23 (n260/2). 

DODODOD 生长 在 阔叶树 林地 上 或 腐朽 木 上 。 

DO0O0000000 假 芝 从 春季 到 秋季 均 出 现 ， 其 中 春季 和 夏季 的 长 势 最 佳 ， 而 
秋季 通常 已 经 死亡 ， 用 采集 刀 从 基质 上 直接 采摘 即 可 获得 子 实体 。 

口 ” 福建、 广东 、 广 西 、 海 南 、 云 南 。 
口 ” 假 芝 具 有 消炎 、 利 尿 、 益 骨 和 和 抑 肿 瘤 等 功效 (上 海 农 科 院 食用 菌 所 ，1991)。 
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图 20B 假 芝 Amawuroderma rugosum 的 显 微 结构 





菌 肉 菌 丝 











a: HHF; b: WEH; c: 
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ZEEN T TNE 
Ampulloclitocybe clavipes (Pers) R edhead | Lutzoni[] 
Moncdvo & Vilgdys 























口 口 口 “ 子 实体 一 般 中 等 大 ; HEARE PRATE, JaA A E SPA DOUDEORGE 
状 ， 中 部 常 具 小 凸 起 ， 直 径 可 达 7cm; 菌 盖 表 面 新 鲜 时 灰 褐 色 或 深 褐色 ， 中 部 色 暗 ， 向 
边缘 颜色 渐 浅 ， 光 滑 或 被 绒毛 ， 初 期 边缘 常 内 卷 ; 菌 肉 白色 ; HAEE, X, AE A 
白色 或 淡 黄 色 ， 稍 稀 或 较 密 ， 不 等 长 ; 菌 柄 中 生 ， 圆 柱 形 或 近 棒 状 ， 向 上 渐 细 ， 向 基部 
膨大 呈 棒 状 ， 表 面具 纤维 状 的 条 纹 ， 与 菌 盖 同色 或 稍 浅 ， 内 部 实心 ， 长 可 达 6.5Scm， 直 径 
可 达 1.4cm。 

D000 菌 丝 具 锁 状 联 合 ， 薄 壁 ， 在 KOH 试 剂 中 无 色 。 

00 BHAHZxe, xm, 平 直 或 略 弯曲 ， 交 织 排列 ， 直 
4.9[]13.6hme。 

DOD 茵 髓 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ; 担子 棍棒 形 ， 通 常 具 4 个 担子 小 梗 ， 大 小 为 24038 x 
6U7hm; d XE P E ZR DU EM e 

DO sGffitsPRGEREGA, AE, KEH, KMARR, AHAI, WAW 
滴 ， 大 小 为 6.109.7 x 4.205.3um， 平 均 长 L=7.67um， 平 均 宽 W=4.33 
D000 单 生 或 群生 于 林 中 地 上 或 枯 枝 落叶 层 
00000000D0 棒 柄 瓶 杯 伞 通常 在 夏 、 秋 季 出 现 ， 用 刀 轻 轻 割 断 菌 柄 基部 即 
可 获得 子 实 体 。 
D000 广东 四 川 、 西 藏 。 

D000 棒 柄 瓶 杯 全 具有 抑 肿 瘤 等 功效 ， 其 中 对 小 鼠 肉 瘤 细 胞 S-180 的 抑制 率 为 
70%， 对 艾 氏 瘤 细 胞 的 抑制 率 为 60%(Otsuka et al, 1973). 
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图 21B EN: Ampulloclitocybe clavipes 的 显 微 结 构 
a: HEF; b: HF; c: WAR 
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2: a e NA 
Antrodia albida (Fr.) Donk 


[ID 43XJGR—Á4RE, AMEK, A NOBIA XCET UR, AFERRA, A 
时 单 生 ， 新 鲜 时 无 噢 无 味 ， 软 革 质 ， 干燥 后 交 为 木 栓 质 ; 单个 菌 盖 长 可 达 4cm， 宽 可 达 
7cm， 厚 可 达 8mm， 平 伏 的 担子 果 长 可 达 20cm， 宽 可 达 2.Scm; 菌 盖 上 表面 新 鲜 时 奶油 色 
至 淡 黄 色 ， 干 后 变 为 淡 黄色 至 土 黄色 或 黄 褐色 ， 同 心 环 带 不 明显 或 无 ; 边缘 锐 或 钝 ， 奶 
T JOE 6 £338 6; 孔 口 表面 幼 时 奶油 色 ， 后 期 淡 黄 褐色 或 黄 神色， 无 折光 反应 ; 

边缘 几乎 无 ; 担子 果 初 期 子 实 层 体 为 孔 状 ， 后 期 变 为 不 规则 状 、 半 裙 状 、 裂 齿 状 ; 
D e M HAR; 菌 肉 白色 至 浅黄 褐色 ， 木 栓 质 ， 
厚 102mm; 菌 管 或 菌 齿 单 层 ， 黄 褐色 ， 干 后 硬木 栓 质 ， 长 可 达 7mm。 
0000 菌 丝 系统 三 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 ; 所 有 菌 丝 IKI-，CB-; 
织 在 KOH 试 剂 中 无 变化 。 
[[ ”生殖 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 到 厚 壁 ， 偶 尔 分 枝 ， 直 径 为 1.804.6hm; 骨架 菌 丝 占 多 
数 ， 无 色 ， 厚 壁 至 几乎 实心 ， 弯 曲 ， 交 织 排列 ， 直 径 为 205.2hm。 
[] (] 汗 菌 丝 薄 壁 到 稍 厚 壁 ， 常 分 枝 ， 直 径 为 1.604hum; 骨架 菌 丝 厚 壁 至 几乎 实 
心 ， 交 织 排列 ， 直 径 为 204.3hm; 子 实 层 中 无 襄 状 体 和 拟 吉 状 体 ; 担子 棍棒 形 ， 具 4 个 担 
孢子 梗 ， 基 部 具 一 锁 状 联合 ， 大 小 为 26.3039 x 5.308.5hm; 拟 担子 占 多 数 ， 形 状 与 担子 
相似 ， 但 比 担子 略 小 。 
D0 ” 担 孢 子 椭圆 形 ， TE, H, XH, IKL-, CB-, A/A% (6.8M708.8(09) x 
Q.8[)3[M-2([]I)um, 3E34-KL-8.03um, 3E34 55 W—-3.46um, 3515 Q=2.32(n=30/1). 
D000 生长 在 阔叶树 的 腐朽 木 、 树 桩 、 倒 木 、 储 木 、 栅 栏 木 和 薪炭 木 上 。 
DOOODOODOODOODOD 白 薄 孔 菌 通常 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 其 子 实体 与 基质 紧密 连 
接 ， 可 用 采集 刀 从 基质 上 直接 采摘 。 
amom Lrs t Nre Sai vko EARS ES 17- Ris 
«OE. omm. Ho 
E 3 3L LRL dE PRESE CUTE WEAR, 2005). 
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图 22B AWIL Antrodia albida 的 显 微 结构 








a: HHF; b: 担子 和 拟 担子 ; c: BREEZE; d: AAA 
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25 IBI DE 
Antrodia xantha (Fr.) R yvarden 











[UD 44AR—4«ESEEFE, FR, EHE CORAUAINIEDOR, KETA 
上 ， 新 鲜 时 无 噬 无 味 ， 软 木 栓 质 ,干燥 后 变 为 白 平 质 ， 另 碎 ， 长 可 达 100cm,， 
20cm， 中 部 厚 可 达 5mm; 和 孔 口 表面 新 鲜 时 奶油 色 、 柠 檬 色 、 硫 黄色 ， 王 后 变 成 淡 黄 
奶油 黄色 ， 孔 口 表面 具 弱 的 折光 反应 ; THAKARE, AE, WAR, #1MRmm; 7 
形 或 略 圆 形 ， 每 毫米 50U7 个 ; 管 口 边缘 薄 ， 全 缘 ; 菌 肉 白 色 至 浅黄 色 ， 新 鲜 时 木 栓 质 ， 
干 后 变 为 白垩 质 ， 易 碎 ， 较 薄 ， 通 常 厚 不 到 1mm; 菌 管 单 层 至 多 层 ， 与 孔 口 表面 同色 或 
铬 浅 ， 新 鲜 时 木 栓 质 ， 干 后 变 为 白 亚 质 ， 易 碎 ， 长 可 达 5mmo。 

0000 菌 丝 系统 三 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 ; W ZIKI, CB-; EZXKOH 
试剂 中 






















































































































































































BE Za, 

辟 至 几乎 实心 ， 弯 1 c |, ed 
生殖 菌 丝 在 菌 髓 边缘 常见 ， Wr 注 壁 ， 偶 尔 分 枝 ， 直 径 为 1.4[4hm; 骨架 

菌 丝 占 多 数 ， 厚 壁 ， 弯 曲 ， 偶 尔 分 枝 ， 交 织 排列 ， 直 径 为 206um; 子 实 层 中 无 赛 状 体 ， 

具 拟 可 状 体 ， 短 棒 形 ， 大 小 为 10.2014.8 x 3[M.7um; i F ALME. RATE, E 

部 具 一 锁 状 联合 ， 大 小 为 10.2016 x 405hm; 拟 担子 形状 与 担子 相似 ， 但 比 担 子 稍 小 。 

UD 34428457, 无 色 ， 注 壁 ， 光 滑 ，IKI-，CB-， 大 小 为 (3.8 中 405(05.2) x 

(1.1 四 1.201.5(1.6)um， 平 均 长 L=4.45pm， X3 XW-1.34um, K 55, e Q=3.3203.35 

(n=60/2)。 

D000 生长 在 阔叶树 或 针叶树 的 腐朽 木 、 树 桩 、 倒 木 、 储 木 和 薪炭 木 上 。 

DO0O000000DD 黄 薄 孔 菌 通常 从 春季 生长 到 秋季 ， 其 子 实 体 与 基质 紧密 连 

接 ， 可 用 采集 刀 从 基质 上 直接 采摘 。 

aana E a on e n a a. 

|. 3038. 

口 口 ” 黄 薄 孔 菌 具 有 抗菌 和 抑 肿瘤 等 功效 ( 卯 晓 岚 ，1998)。 
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图 23B WILA Antrodia xantha 的 显 微 结 构 





a: HAF; b: 担子 和 拟 担 子 ; ce: WERE; di WER; e: 菌 肉 菌 丝 
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225 BIETER (DE 
Antrodiella zonata (Berk.) R yvarden 





日 虽 ”担子 果 一 年 生 ,， 平 伏 至 盖 形 ， 履 瓦 状 秋生 ， 革 质 ， 干 燥 后 硬 革 质 ， 单 个 菌 
盖 外 伸 可 达 5cm， 宽 3cm， 厚 0.5cm; 菌 盖 上 表面 新 鲜 时 为 桶 黄色 至 黄 褐色 ， 手 触 后 变 为 
具 同 心 环 带 ; 边缘 锐 ， 王 后 内 卷 ; 孔 口 表面 橘 黄 褐色 至 黄 褐色 ; 管 口 近 圆 形 ， 

毫米 203 个 ; 管 口 边缘 薄 ， 撕 裂 状 ; 成 熟 子 实 层 体 为 裂 齿 状 ， 每 毫米 20M 个 ; TAAK 
Maud 菌 肉 革 质 ， 厚 可 达 4mm; 菌 管 或 菌 齿 单 层 ， 黄 褐色 ， 干 后 硬 纤维 质 ， 长 
达 4mm。 

UUDUU 菌 丝 系统 二 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 ; 骨架 菌 丝 IKI-，CB+; E 
织 在 KOH 试 剂 中 无 变化 。 

口 口 ” 菌 肉 生殖 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 通 常 分 枝 ， 直 径 为 2.203.8hm; 骨架 菌 丝 占 多 数 ， 
无 色 至 淡 黄色 ， 厚 壁 至 几乎 实心 ， 不 分 枝 ， 弯 曲 ， 略 务 续 ， 所 有 菌 丝 交 织 排列 ， 直 径 为 
3[H um. 

UU BemdBZmBAmBAEpo, BEBE; 上 骨架 菌 丝 具 一 明显 内 腔 ， 平 
行 于 菌 管 或 菌 齿 排列 ， 黏 结 ， 有 时 履 盖 结晶 ; 子 实 层 中 无 囊 状 体 和 拟 圳 状 体 ; 亚 子 实 层 
不 明显 ; 担子 棒 形 ， 着 生 4 个 担 犯 子 梗 和 一 基部 锁 状 联合 ， 大 小 为 18024 x 4[5.5um. 

UD ÆFA, 16, #2, 平滑，IKI-，CB-， 大 小 为 (3.8 四 4.306(06.5) x 
(2.7 四 304(04.3)um， 平 均 长 L=5.10um， 平 均 宽 W=3.32hm， 长 宽 比 Q=1.4401.46 (n=60/2)。 
D000 生长 在 阔叶树 的 活 立 木 、 死 树 和 倒 木 上 。 

D0O0000000 环 带 小 薄 孔 菌 通常 从 春季 生长 到 秋季 ， 其 子 实体 新 鲜 时 很 
与 基质 紧密 连接 ， 需 要 用 采集 刀 从 基质 上 采制 。 
000 安徽 、 重 庆 、 和 福建、 广东、 广西、 贵州、 河南、 湖北 、 湖 南 、 
SO UR 
口 口 口 “ 环 带 小 薄 孔 菌 具 有 抗 细菌 和 抑 肿瘤 等 功效 (应 建 浙 等 ，1987; 477 
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图 24B INETU Antrodiella zonata 的 显 微 结构 
a: HHF; b: 担子 和 拟 担子 ; ce: SEXUS; di 菌 管 菌 丝 ; e: WAR 
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2:58 RAT MM 
Armillaria gallica M axm. & R omaq. 











DOOD 担子 果 具 中 生 柄 ， 新 鲜 时 肉质 ， 无 喧 无 味 ; 菌 盖 幼 时 半球 形 至 钟 形 ， 成 熟 
时 间 形 ， 直 径 可 达 8cm， 中 部 厚 可 达 28mm; Bi i ur Rx 
f Gg ELI SER AW EOLOPBCS, (EN xCpAE GE. HAKAM AA, Wim 
ETE EAPÉSeeF. AW Y, TE RARA, 王后 内 卷 ; 菌 裙 表 面 新 鲜 下 
乳白 色 ， 干 后 变 为 梯 宰 色 ; WAR, TEK, AREE, MA, 菌 肉 于 后 软木 栓 质 ， 
可 达 4mm; WWA, RAELE, AER, 成 熟 菌 柄 上 部 灰 橘 黄色 、 褐 橘 黄色 ， 
中 部 灰 红 色 、 褐 色 ， 基 部 褐色 、 黑 褐色 ， 菌 柄 上 星 块 状 分 布 着 白色 或 浅黄 色 的 绒毛 状 菌 
幕 残留 物 ; 菌 柄 基部 有 时 密布 浅黄 色 的 纤毛 ， 菌 柄 上 有 时 具 纵 条 纹 ; 菌 柄 长 可 达 13cm,， 
上 部 直径 可 达 10mm。 
D000 菌 丝 隔膜 具 锁 状 联 合 或 简单 ; 菌 丝 IKI-，CB+; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 
剂 中 无 变化 。 
菌 肉 菌 丝 无 色 或 浅黄 色 ， 薄 壁 至 略 厚 壁 ， 
些 菌 丝 略 膨胀 ， 规 则 排列 ， 直 径 通 常 为 4010pm， 膨 胀 
菌 散 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 多 分 枝 ， 频 繁 分 隔 ， iE 
3D9um; AX WEAR, Ei l9um; ir CM 
状 ， 基 部 具 锁 状 联 合 ， 顶 部 常 具 和 乳头 状 或 细 长 的 不 规则 突 
色 ， 大 小 为 9052 x 5014hm; 担子 近 棍 棒状 ， 具 4 小 梗 并 
16050 x 6.5[]10.5um. 

UU GAfTA4HE,mte,dETER, PH, UA E, Ex bffu 
J£, IKI-, CB-, A/h% (81)8.1[]O(]10.5) x (55.506. 平均 长 L=9.11hum， 平 均 宽 
W=5.98um， 长 宽 比 Q=1.3801.65 (n-84/3). 
D000 生长 在 多 种 针 、 阔 时 树 的 活 立 木 根部 、 倒 木 、 腐 朽木 及 伐 桩 上 ， 偶 尔 也 
生长 在 地 上 。 
DOOODODOODOODOOD 高 卢 密 环 菌 通 常 在 夏 末 和 秋 初 出 现 ， 其 子 实 体 易 腐烂 ， 出 现 
后 要 立即 采集 ， 并 及 时 上 晾 干 或 烤 干 。 
oooi AXXx. EA 
0000 高 卢 蜜 环 菌 具有 镇静 、 抗 惊 砍 、 增 强 耐 缺 氧 能 力 以 及 机 体 免 疫 力 等 功效 
徐 锦 堂 ，1997); EW, CAFR HANAK AANA ANARE Ei 
n 1997)， 疗 效 接近 和 天麻， 临床 上 可 用 于 治疗 神经 衰弱 、 失 了 眠 、 耳 鸣 、 
肢 麻木 及 着 病 等 疾病 ( 刘 吉 开 ，2004)。 
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图 25A A RA Armillaria gallica 的 子 实体 








图 25B AFIA Armillaria gallica 的 显 微 结构 





a: HHF; b: 担子 和 拟 担子 ; c: ABA; d: WAR 











2 e 


2e I EE 
Armillaria ostoyae (R omagn.) Herink 














[UD 担子 时 具 中 生 柄 ， 无 几 无 味 ; 菌 盖 幼 时 半球 形 至 钟 形 ， 后 变 为 凸 镜 形 ， 
RARA, 平展， 直径 可 达 15cm， 中 部 厚 可 达 20mm; 菌 盖 表 面 新 鲜 时 浅 橙色 至 红 神 
色 ， 具 黑 褐 色 的 鳞片 ; 鳞片 尖端 直立 并 反 卷 ， 在 菌 盖 中 央 厚 密 ， 向 边缘 逐渐 稀 芍 ; PEE 
表面 干 后 变 为 黄 褐色 至 红 褐 色 ， 无 环 带 ， 粗 糙 ; HAARA, TENA, WWR E y 
时 乳白 色 ， 和 干 后 变 为 橙 褐色 ; HUX, TEK, HEEE, nis 菌 肉 新 鲜 时 乳白 色 ; 
菌 柄 具 菌 环 ， 成 熟 后 多 等 粗 ， 纤 维 质 ， 成 熟 后 上 部 浅 橙 色 、 橙 灰色 、 橙 褐色 ， 中 部 橙 神 
色 、 亮 褐色 ， 基 部 褐色 、 黑 褐色 ; WALAA > LE SZ: 
留 物 上 具 毛 发 状 鳞片 ; 菌 柄 上 有 时 具 纵 条 纹 ， 条 纹 有 时 扭曲 ; 菌 柄 长 可 达 17cm， 上 部 直 
径 可 达 22mmo。 

D00070 芮 丝 隔膜 具 锁 状 联合 或 简单 ; 菌 丝 IKI-，CB+; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 
剂 中 无 变化 。 
[1 LH] a WDEEEGEJRER, i FERS Gg, AA 
略 膨胀 ， 规 则 排列 ， 直 径 通 

UU BiüEZXe, GE, £2, WX 弯曲 ， 葛 松 交 织 排列 ， 直 径 为 
307hm; 有 些 菌 丝 膨 胀 ， 直 径 可 达 22hm; 担子 近 棍 棒状 ， 具 4 小 梗 并 在 基部 具 一 锁 状 联 
4, KANIZI x 7[]ium. 

[DU Sf HX, 无 色 ， 薄 壁 至 厚 壁 ,， 平 消 ， 通 常 具 一 大 液 泡 ， 菌 盖 上 孢子 
常 厚 壁 ，IKI_-，CB-， 大 小 为 (8 四 8.1010.8 x 5.6[7(07.9)um， 平 均 长 L=9.31um， 平 均 宽 
W=6.4um， 长 宽 比 Q=1.2801.58 (n=93/3)。 

D000 生长 在 多 种 针 、 阔 叶 树 的 活 立 木 、 倒 木 、 腐 朽木 上 ， 也 生长 在 针叶树 和 
阔叶树 的 林地 上 。 

0DOOOODODOOO 奥 氏 蜜 环 菌 通常 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 其 子 实体 易 腐烂 ， 出 现 
后 要 立即 采集 ， 并 及 时 影 干 或 烤 
UU 黑龙江、 吉林 。 
UU 奥 氏 蜜 环 菌 具有 和 镇静 、 增 强 免 疫 力 等 功效 ， 可 用 于 治疗 神经 衰弱 、 失 有 眼 
肢 麻 木 等 症 ( 戴 玉 成 ， 图 力 古 尔 ，2007)。 
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26B ARZE Armillaria ostoyae 的 显 微 结构 








a: HAF; b: 担子 和 拟 担 子 ; c: WIA; d: AAR 
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25S E PB 
Armillaria sinapina Bérubé & Dear. 


DOT STXAR 
XU, EAM, 


瞳 褐色 的 鳞片 ; 鳞片 尖端 直立 并 反 卷 ， 在 菌 盖 中 央 厚 密 ， 向 边缘 逐渐 稀 芍 ， 菌 盖 表 面 




















ER, TRAR; 菌 盖 幼 时 半球 形 至 钟 形 ， 成 熟 时 间 形 ,平展 
































部 厚 可 达 20mm; 菌 盖 表 面 新 鲜 时 鲜 黄色 至 硫黄 色 ， 具 褐色 至 





















































后 变 为 黄 神色 ， 无 环 带 ， 粗 糙 ; LAARA, TENE; 菌 初 表 面 新 鲜 时 乳白 色 ， 王 后 
变 为 橙 褐色 ; HHA, TEK, WREE, 菌 肉 新鲜 时 乳白 色 ， 无 环 带 ， 厚 可 达 4mm; 

















残留 物 。 












































菌 柄 具 菌 环 ， 成 熟 后 多 等 粗 ， 纤 维 质 ， 上 部 乳白 色 ， 中 部 橘 白色 ， 淡 橘 黄色 ， 基 部 鲜 黄 
色 至 硫黄 色 ， 柄 长 可 达 10cm， 上 部 直径 可 达 11mm; WALAN A E EKIA E N A 





000070 蓝 丝 隔膜 具 锁 状 联合 或 简单 


肉 菌 丝 无 色 或 浅黄 色 
GEM, NU 




























































































LU HEAZAXO,GE, TONG. SEATS, WORSE, E6 X4[pum; 





有 些 菌 丝 通常 膨胀 ， 直 径 可 达 24hm; HACAGEAA. WEAK WEEER, WOXKGBRGE 
列 ， 基 部 具 锁 状 联 合 ， 顶 部 偶尔 具 乳 头 状 突 起 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 常 密集 排列 形成 不 育 的 
补 缘 ， 大 小 为 9021 x óllum; 担子 近 棍 棒状 ， 具 4 小 杯 并 在 基部 具 一 锁 状 联合 ， 大 小 为 

















24[]50 x 6[]l oum. 

















LU GT EE, 无 色 ， 薄 壁 至 厚 辟 ， PH, EE A—JA3XO08, Hx bf 





厚 壁 ，IKI-，CB-， 大 小 为 (6.8 由 7.209(09.5) x (4.9[506(06.8)um, F1 ÉL=8.27um, F 














均 宽 W=5.52hm， 长 宽 比 Q=1.3801.64 (m=82/3)。 


0000 生长 在 多 种 针叶树 的 倒 木 和 腐 梧 森 上 ， 以 及 针叶树 林地 的 落叶 层 上 ，1 
尔 也 生长 在 阔叶树 的 腐朽 木 上 。 















































FEIER EEG ERE EET 
子 实体 也 易 腐 烂 ， 出 现 后 要 立即 采集 ， 并 及 时 晾 干 或 烤 干 。 
黑龙 江 、 吉 林 、 内 蒙古 。 
D000 养 黄 蜜 环 菌 具有 和 镇静、 增强 免疫 为 等 功效 ， 可 用 于 治疗 神经 衰弱 、 失 耻 
肢 麻 木 等 症 ( 戴 玉 成 ， 











芥 黄 蜜 环 菌 通常 在 夏 末 和 和 秋 初 出 现 ， 则 其 他 蜜 环 菌 一 样 



























































图 力 古 尔 ，2007)。 
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图 27A FERRE Armillaria sinapina 的 子 实体 

















图 27B FEBRE Armillaria sinapina 的 显 微 结构 
子 


; b: 担子 和 拟 担子 ; c: WABA; d: WAR 
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28. [] [] HI LI 


Astraeus hygrometricus (Pers) Morgan 











[UU 子 实体 小 ; 子 实体 未 开裂 时 呈 球 形 ， 开 裂 后 露出 地 面 ， 外 包 被 厚 ， 分 为 3 
层 ， 外 层 薄 而 松软 ， 中 层 纤维 质 ， 内 层 软骨 质 ， 成 熟 时 开裂 成 709 办 ,裂片 呈 星 状 展开 ， 
潮湿 时 外 翻 ， 干 燥 时 强烈 内 卷 ， 外 表面 干 时 灰色 至 灰 褐色 ， 湿 时 深 宰 色 至 黑 褐 色 ， 内 便 
神色， 通常 具 较 深 的 裂痕 ， 内 包 被 薄膜 质 ， 近 球形 ， 直 径 可 达 3cm， 灰 色 至 褐色 ， 成 熟 
时 顶部 开裂 成 一 个 孔 口 。 
[I 4Zuxe€,ERH, nm, AAR, WERN, É 
4 5.43um; 孢 丝 表面 附着 小 颗粒 状 物 。 

担 孢 子 球形 ， 褐 色 ， 薄 辟 ， 表 面具 症状 或 刺 状 突起 ， 直 径 为 7.5D10.5pm。 
ODO ” 散 生 于 阔叶树 林 中 的 地 上 或 林 缘 空旷 的 地 上 。 
0000000 硬 皮 地 星 通常 在 夏季 和 和 秋季 出 现 ， 其 子 实体 不 易 腐烂 ， 
不 紧密 ， 可 用 手 直 接 摘 取 ， 新 鲜 时 采集 极 佳 ， 干 后 孢子 易 流失 。 
加 
































































































































































































































[UU ” 硬 皮 地 星 具 消炎 、 止 血 等 功效 ; 可 将 孢子 粉 散 于 伤口 处 ， 治 疗 外 伤 出 
、 冻 疮 流水 等 症状 (刘波 ，1984)。 
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28A ”人 硬 皮 地 星 Astraeus hygrometricus 的 子 实体 








图 28B 人 硬 皮 地 星 Astraeus hygrometricus 的 显 微 结 构 
a: HHF; b: füz£ 
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NN 


Auricularia auricula-judae (Bull.) Quá. 








口 口 口 ” 担 子 果 一 年 生 ， 较 薄 或 厚 ， 新 鲜 时 呈 杯 状 、 耳 壳 状 、 叶 状 或 花 办 状 ， 单 生 
RKE, REFERE, RKN, RA, ARE, PRK, wA, E 
9cm， 厚 可 达 lmm; 背面 与 基质 相连 ， 无 柄 或 具 短 柄 ; 干 后 强烈 收缩 ， 变 硬 ， 脆 质 ， 浸 
水 后 迅速 恢复 成 新 鲜 时 形态 及 质地 ; 子 实 层面 平滑 或 具 补 状 隆起 ， 深 褐色 至 黑色 ; TA 
而 密 被 短 绒毛 。 

0000 菌 丝 隔膜 具 锁 状 联合 或 简单 分 隔 ; 菌 丝 IKI-，CB-; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 
剂 中 无 变化 。 

UU 菌 肉 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 常 分 校 ， 具 锁 状 联合 ， 平 直 或 略 弯 曲 ， 玲 松 交织 排 
列 ， 直 径 为 1.503.5Shum; 背面 绒毛 暗 褐色 ， 厚 壁 至 亚 实 心 ， 不 分 隔 ， 多 弯曲 ， 上 部 变 细 ， 
顶端 尖锐 或 稍 钝 ， 基 部 膨大 并 具 根 状 分 枝 ， 大 小 为 300110 x 4.5[T'um« 

[IU 厚 40090um; 子 实 层 中 无 旨 状 体 和 拟 训 状 体 ; 担子 长 棍棒 状 ， 具 3 个 横向 简 
单 分 隔 和 4 个 侧 生 上 担 犯 梗 ， 大 小 为 45U70 x 3.505.5hm。 

DO ” 担 驳 子 近 圆柱 形 ， 或 弯曲 成 腊肠 形 ， 无 色 ， 薄 辟 ， 平滑 ， 通 常 具 数 个 小 液 
泡 ，IKI-，CB-， 大 小 为 (9.810012.6(013) x (4.14.405.205.4um, F3 KL=11.5um, 
平均 宽 W=4.82hm， 长 宽 比 Q=2.39 (n=30/1)。 

D000 生长 在 多 种 阔叶树 的 死 树 、 倒 木 、 树 桩 和 腐朽 木 上 。 
000000000 木耳 通常 出 现在 夏季 和 秋季 ， 其 子 实体 不 易 腐烂 ， 用 手 直 接 
摘 取 并 自然 晾 干 即 可 。 

mmo Vr» E= mi Aks Hai bs GEARS Lr Wil RA 






















































































































































































































































































0000 本 耳 具 有 抗 凝血 、 抗 血栓 、 降 血脂 、 降 血糖 、 提 高 机 体 免疫 力 、 抗 误 
老 、 抗 辐射 和 抗 突变 等 功效 ( 李 玉 ，2001; 7%, 2001; 宗 灿 华 ， 于 国 萍 ，2007); X 
年 多 糖 还 具有 抗 溃疡 、 保 护 组 织 损伤 、 升 高 血 钙 、 抗 炎症 、 抗 瘤 等 细胞 保护 作用 ( 张 秀 娟 
等 ，2003; 黄 滨 南 等 ，2004)。 
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RU e Scal ^ii oa : A uc 
图 29A 木耳 Auricularia auricula-judae 的 子 实体 





图 29B 木耳 Auricularia auricula-judae 的 显 微 结构 





a: HEF; b: 担子 ; c: 背面 绒毛 ; d: WAR 
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30. [1 [TI] 


Auricularia delicata (Fr.) Henn. 











000 担子 果 一 年 生 ,， 无 顶 ， 单 生 、 数 个 群生 或 履 瓦 状 受 生 ， 扇形 、 半 
司 形 、 耳 状 或 不 规则 状 ， 新 鲜 或 潮湿 时 软 ， 具 弹性 ， 胶 质 或 肉质 ; PA 
明显 变 轻 ， 交 硬 ， 脆 质 ， 易 碎 ， 温 水 后 恢复 成 新 鲜 时 的 形态 及 质地 ; us 
锐 ， 波 状 ; 子 实 层面 初期 奶油 色 ， 后 期 浅 灰 色 、 灰 褐色 至 黄 褐色 ， 具 明显 的 皱 袜 并 
格 状 ; 不 育 面 黄 褐色 至 红 神色， 稍 皱 。 
D0007 蓝 丝 隔膜 具 锁 状 联合 或 简单 分 隔 ; 菌 丝 IKI-，CB-; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 































































































菌 肉 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 常 分 校 ， 平 直 或 弯曲 ， 紧密 交织 排列 ， 














丝 紧 密 交 织 排 列 ; 子 实 层 中 无 让 状 体 和 拟 上 圳 状 体 ; 担子 棒状 ， 具 3 个 横向 
的 简单 分 隔 和 4 个 侧 生 上 担 孢 子 梗 ， 大 小 为 40045 x 405um。 

UD 担 孢 子 近 圆柱 形 ， 或 弯曲 成 腊肠 形 ,， AE, WE, AH, AAE] 
个 液 泡 ，IKI-，CB-， 大 小 为 (7.3 四 8.2011.2 们 13.6) x (4.2 四 4.605.6(05.9)um， 平 均 长 
L=9.8$um， 平 均 宽 W=55um， 长 宽 比 Q=1.95 (n-30/1). 

DODODOD 生长 在 阔叶树 的 死 树 、 倒 木 、 树 桩 、 落 枝 或 腐朽 木 上 。 
000000000 匀 木 耳 从 春季 到 秋季 均 出 现 ， 其 子 实体 有 了 时 腐烂 ， 用 手 直接 
摘 取 并 自然 晾 干 即 可 。 

D000 和 福建、 广东 、 广 西 、 贵 州 、 海 南 、 人 台湾 、 西 藏 、 云 南 。 
D000 皱 木耳 具有 补血 、 润 肺 、 止 血 等 功效 (应 建 浙 等 ，1987; RER, HYE 
尔 ，2007)。 
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图 30A” 皱 木耳 Auricularia delicata 的 子 实体 





图 30B” 皱 木耳 Auricularia delicata 的 显 微 结 构 
a: HF; b: HF; e: 菌 肉 菌 丝 
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3I. DH DEBE 


Auricularia mesenterica (Dicks) Pers 


[DU 担子 果 一 年 生 ， 无 柄 或 具 短 柄 ， 较 厚 ， 单 生 、 数 个 群生 ， 人 偶尔 覆 瓦 状 县 
生 ， 新 鲜 时 呈 杯 状 、 耳 壳 状 或 不 规则 状 ， 浅 棕色 至 棕 黄 色 ， 后 期 褐色 至 黑 褐 色 ， 和 柔软 ， 
M xxm, AR SUA HAUS, AAA, Tiu m Gk TAO i, 
变 硬 ， 脆 质 ， 易 碎 ， 浸 水 后 恢复 成 新 鲜 时 的 形态 及 质地 ; 子 实 层面 干 后 黄 褐色 、 深 褐色 
至 黑色 ， 光 滑 或 具 消 状 隆 起 ; 不 育 表 面 密 被 短 绒毛 。 

0000 菌 丝 系统 一 体系 ; 生殖 菌 丝 具 简单 分 隔 和 锁 状 联合 ，IKI-，CB-;， SZ 
组 织 在 KOH 试 剂 中 无 变化 。 

UU KAATE: XE, 平 直 或 弯曲 ， 紧 密 交织 排列 ， 
1.507hm; 背面 绒毛 菌 丝 无 色 ， 厚 壁 至 几乎 实心 ， 无 分 隔 ， 直 径 为 5U7.6hum。 

000 菌 丝 紧密 交织 排列 ; 子 号 状 体 和 拟 赛 状 体 ; 担子 棒状 ， 具 3 个 横向 
的 简单 分 隔 和 4 个 侧 生 上 担 孢 子 梗 ， 大 小 为 45060 x 4[5.5um. 

[D 担 孢 子 近 圆柱 形 ， 或 弯曲 成 腊肠 形 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 光 滑 ， 通 常 具 一 如 
液 泡 ，IKI-，CB-， 大 小 为 (13 岂 14017 x 5.506.2(06.6)um， 平 均 长 L=15.53um， 平 其 
W=5.96hum， 长 宽 比 Q=2.61 (n230/1). 

生长 在 阔叶树 的 死 树 、 倒 木 、 树 桩 或 腐朽 木 上 。 

D0000 和 起 盖 木 耳 通 常 出 现在 夏季 和 和 秋季， 其 子 实体 有 时 腐烂 ， 

六 自然 晾 干 即 可 。 
Bea JOXK. Jo pm. XE. Ppdo6. TJ. xS. TA. 

























































































































































































































































































息 盖 木耳 具有 抑 肿瘤 等 功效 (应 建 浙 等 ，1987)。 
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图 31B NRH: Auricularia mesenterica 的 显 微 结构 
a: HF; b: HF; e: AAH 


e^ 00000000 e 


SP BH 
Auricularia polytricha (Mont.) Sacc. 


[UU EFR- FE, ARER HEOAGAGLDGUUAA, RE, ARE, Wu 
生 ， 棕 褐色 至 黑 褐 色 ， 胶 质 ， 具 弹性 ， 质 地 稍 硬 ， 中 部 凹陷 ， 按 缘 锐 且 通 常 上 卷 ， 直 径 
"[ikl5cm, EO.5[].5mm; 背面 中 部 常 收缩 成 短 柄 状 ， 与 基质 相连 ; 于 后 收缩 ， 变 硬 ， 
角质 ， Mn CES 态 及 质地 ; 子 实 层面 平滑 ， 深 褐色 至 黑色 ; 不 育 面 被 绒 

€, HUE. DUAE. 

D0007 WBZmERSMXG6xUE2Rs;IKI-, CB-; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 剂 中 
无 变化 5 

00 菌 肉 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 常 分 枝 ， 具 锁 状 联合 ， 平 直 或 弯曲 ， 规 则 或 芍 松 交 
排列 ， 直 径 为 104.5um; 菌 肉 中 偶 见 胶 质 菌 丝 ， 直 径 为 406hm; 背面 绒毛 暗 灰色 ， 厚 辟 
亚 实 心 ， 不 分 隔 ， 较 平 直 ， 上 部 变 细 ， 顶 端 钝 圆 ， 大 小 为 4000800 x 407hm。 

000 Æ800110um; 子 实 层 中 无 圳 状 体 和 拟 赛 状 体 ; 担子 长 棍棒 状 ， 具 3 个 横向 
简单 分 隔 和 4 个 侧 生 上 担 孢 梗 ， 大 小 为 50080 x 405.5um。 

[U ERTEK, AE, WE, 平滑 ， 通 常 具 一 到 数 个 液 泡 ，IKI-，CB-， 
大 小 为 1.3[p11.5[13.8 (114.2) x (4.4[p4.8[]6([6.5)um, 339 KL-12.73um, 335 56 
W=5.27hm， 长 宽 比 Q=2.42 (n-30/1). 

D000 生长 在 多 种 阔叶树 的 死 树 、 倒 木 、 树 桩 和 腐 梧 木 上 。 
000000000 毛 木 耳 从 春季 到 秋季 均 出 现 ， 其 子 实体 不 易 腐烂 ， 用 手 直 接 
并 自然 晾 干 即 可 。 

安徽 、 福 建 、 上 甘肃 、 上 广东 、 上 广西、 贵州、 海南、 河北、 河南 、 早 龙 江 、 
AZE 3m. Bw. dg. Wl. $3. Wu. mE. NL. 

0000 和 毛 木 耳 入 药 益 气 强身 、 活 血 、 止 痛 ( 刘 波 ，1984); 能 治疗 腰酸 腿 痛 、 产 
后 虚弱 、 抽 接 麻 木 、 外 伤 引 起 的 阁 痛 、 血 脉 不 通 、 痉 疮 等 症 ;， 此外， 该 菌 还 具有 一 定 的 
抑 肿瘤 功效 ， 其 中 对 小 鼠 肉 瘤 细 胞 S-180 和 艾 氏 癌 细 胞 的 抑制 率 分 别 为 900% 和 80%( 应 建 浙 
等 ，1987)。 
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K|32A -EXKH Auricularia polytricha 的 子 实 体 





图 32B EXE: Auricularia polytricha 的 显 微 结构 
a: JHF; b: 担子 ; ec: 背面 绒毛 ; d: 菌 肉 菌 丝 
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35 TRIN OR RI 
Bankera fuligineoalba (J.C. Schmidt) Coker & Beers 
ex Pouzar 











口 口 口 ”担子 果 一 年 生 ， 具 中 生 菌 柄 ， 单 生 或 数 个 聚 生 ， 新 鲜 时 革 质 至 软木 栓 质 ， 
BRAR, TENERE; 菌 盖 近 圆 形 ， 直 径 可 达 13cm， 基 部 厚 可 达 15mm; Bii 
可 新 鲜 时 黄 褐色 至 褐色 ， 具 不 明显 的 环 带 ， 幼 时 具 绒毛 ， 后 期 光滑 ， 干 后 褐色 ; 边缘 
王后 内 卷 ; 子 实 层 体 表面 新 鲜 时 乳白 色 至 奶油 色 ， 和 干 后 灰 褐 色 ; 不 育 边 缘 窗 至 几乎 
; 菌 齿 圆 柱 形 ， 末 端 渐 尖 ， 基 部 每 毫米 203 个 ; 菌 肉 干 后 浅黄 色 ， 干 后 木 栓 质 ， 无 环 
E iklOmm; 菌 齿 灰 褐色 ， 比 菌 肉 颜 色 深 ， 脆 质 ， 易 碎 ， 长 可 达 3mm。 

D000 菌 丝 系统 一 体系 ; 生殖 菌 丝 频繁 简单 分 隔 ，IKI-，CB-; B 
KOH 试 剂 中 无 变化 。 

口 口 ” 菌 肉 菌 丝 无 色 至 浅黄 色 ， 薄 壁 至 略 厚 壁 ， 偶 尔 分 枝 ， 频 繁 分 隔 ， 交 织 排 列 ， 
直径 为 3012hm; 有 些 菌 丝 膨胀 直径 可 达 25hm， 胶 化 菌 丝 存在 ， 稍 厚 璧 ， 谊 曲 ， 直 径 可 
ik25um. 

UU 菌 苯 菌 丝 无 色 ， 沙 壁 ， 少 分 枝 ， 频 繁 简单 分 隔 ， 严 格 沿 菌 齿 平 行 排列 ， 直 径 
为 308hm; 子 实 层 中 无 千 状 体 和 拟 赛 状 体 ; 担子 棍棒 状 ， 具 4 个 担 孢 子 梗 ， 基 部 具 一 简单 
分 隔 ， 大 小 为 220B5 x 405.Sum; 拟 担子 的 形状 与 担子 相似 ， 但 略 小 。 

UD ifIGHEAG EEG, 无 色 ， 稍 厚 壁 ， 具 短 刺 或 疣 突 ，IKI-，CB-， 大 
小 为 3.2DD3.504.5(04.8) x Q.8[3LB.5()um, E33 KL-4.07um, E23 55 W-3.18um, K% 
比 Q=1.28 (n-30/1). 

0000 群生 或 散 生 于 针 阔 混交 林地 上 。 

DOOO0ODODOO0ODO 褐 白 坂 氏 齿 菌 通常 在 夏 末 和 秋季 出 现 ， 其 
用 手 直接 摘 取 并 自然 晾 干 即 可 。 
0000 安徽、 四川 、 西藏 、 云 南 。 
口 口 口 口 ” 褐 白 坂 氏 齿 菌 上 其 消炎 和 和 抑 肿瘤 等 功效 ， 其 中 对 小 鼠 肉 瘤 细 胞 S-180 的 抑制 
率 为 96.8%( 刘 波 ，1984; INR, 1998). 
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图 33B AWRATE Bankera fuligineoalba. 的 显 微 结 构 








a: HAF; b: 担子 和 拟 担子 ; c: WAA; d: AWAR 
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34. [] HI D LT D] 
Battarrea stevenii (Libosch.) Fr. 


[DU 担子 果 一 年 生 ， 新 鲜 时 肉质 至 革 质 ， 无 特殊 气味 ， 包 被 与 帽 状 柄 项 相连 
接 ， 包 被 近 球 形 ， 成 熟 后 开裂 ， 钨 体 散 失 ， 包 被 隆起 和 菌 柄 一 起 成 伞 状 ， 成 熟 后 奶油 
色 至 浅黄 色 ， 木 栓 质 ， 开 裂 后 直径 可 达 8cm， 中 部 厚 可 达 3mm; 菌 柄 干 后 奶油 色 至 黄 褐 
色 ， 木 质 ， 具 粗糙 覆 瓦 状 鳞片 ， 后 期 鳞片 脱离 ， 菌 柄 粗糙 并 有 具 纵 沟 ， 中 空 ， 可 达 25cm， 
直径 为 2cm。 

口 口 ” 包 被 菌 丝 薄 壁 无 色 ， 至 稍 厚 壁 ， ， 偶 尔 具 锁 状 联合 ， 不 分 枝 ， 直 径 为 
5010hm; 菌 柄 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 至 稍 厚 壁 ， 不 分 隔 ， 锁 状 联 合 频繁 ， 直 径 为 60]10hm。 

D CPP M MM RN, APER, IKI-, 
Be, X3 (5.205.407 (]7.5) x (4.9M506(06.4)um, X Zi KL26.1um, 平均 宽 
W=5.37hm， 长 宽 比 Q=1.12 (n230/1). 

D00 生长 在 沙 地 或 沙漠 中 。 
00000000 和 毛 柄 和 灰 包 通常 在 夏季 出 现 ， 其 
并 自然 晾 干 即 可 。 

[ HE. 303. 

口 “ 毛 柄 钉 灰 包 具 有 消 肿 、 止 血 、 解 毒 、 清 肺 、 利 喉 等 功效 (刘波 ，1984)。 
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图 34A” 毛 柄 钉 灰 包 Battarrea stevenii 的 子 实体 
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K]34B EEIE, Battarrea stevenii 的 显 微 结 构 
a: HEF; b: W2; c: 表皮 菌 丝 
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SEX BP BIB 
Bjerkandera adusta (Willd.) P. Kara. 


[UI 44GR—ÁHBE, AMEP, XP HUOROAÉCGE, WDxdÉCGE AUG CE, NOE 
伏 ， 新 鲜 时 革 质 至 软木 栓 质 ， 干 后 木 栓 质 ; 菌 盖 半 圆 形 ， 外 伸 可 达 6cm， 宽 可 达 4cm， 基 
部 厚 可 达 3mm; 菌 盖 表 面 初期 乳白 色 ， 后 期 浅 棕 黄色 或 黄 褐 色 ， 无 环 带 ， 有 时 具 疣 突 和 
ARE; 边缘 乳白 色 , 锐 ， 干 后 内 卷 ; 孔 口 表面 新 鲜 时 烟灰 色 ， 手 触 后 变 为 褐色 ， 王 后 
Eke; 不 育 边 缘 明 显 ， 和 乳白 色 ， 宽 可 达 4mm; 和 孔 口 多 角形 ， 每 毫米 608 个 ; fux 
薄 ， 全 缘 ; 菌 肉 乳 白色 至 浅 棕 黄 色 ， 新 鲜 时 革 质 ， 干 后 木 栓 质 ， 无 环 区 ， 厚 可 达 2mm; 
管 灰 褐色 ， 比 菌 肉 颜 色 深 ， 与 孔 口 表面 颜色 近似 ， 木 栓 质 ， 长 达 1mm。 

UU] HZ2s4—4H45; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 ，IKI-，CB(H); 菌 丝 组 织 在 KOH 
Se 
菌 肉 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 至 厚 壁 或 明显 厚 壁 ， 具 宽 的 内 腔 ， 偶 尔 分 枝 ， 锁 状 联 合 
芯 松 交织 排列 ， 直 径 为 3.205.7hm。 
菌 管 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 多 分 枝 ， 世 松 交织 排列 ， 直 径 为 2.503.8hm; 子 实 层 
I dEX Bo qu dE AA RI 担子 近 棍 棒状 ， 具 4 个 担 殉 子 梗 ， 基 部 具 一 锁 状 联合 ， 大 小 为 
12015 x3.8[M.8um; 拟 担 子 的 形状 与 担子 相似 ， 但 略 小 。 
DO ATEMAH, 无 色 ， 薄 壁 ， 光 滑 ，IKI-，CB-， 大 小 为 3.2DD3.5(05.2) x 
(.7D2[P.8(B)um, P3 K&L-4.llum, P3 55 W-2.36um, KK 3515Q-1.72[]1.74 m=60/2)。 
D000 生长 在 阔叶树 的 活 树 、 死 树 、 倒 木 和 树桩 上 。 
DO0O0000000 黑 管 筷 菌 通常 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 其 子 实体 不 易 腐烂 ， 新 鲜 
时 韦 质 ， 需 要 用 采集 刀 采 制 并 自然 晾 干 即 可 。 

北京 、 和 福建、 广西 、 贵 州 、 河 北 、 河 南 、 黑 龙 江 、 湖 南 、 证 
和 

里 管 孔 菌 具 有 抑 肿瘤 等 功效 ( 卯 晓 岚 ，1998)。 
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图 35B 黑 管 孔 菌 Bjerkandera adusta 的 显 微 结 构 








a: HHF; b: 担子 和 拟 担子 ; c: ABA; d: WAR 
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Shox HL BHL HE 
Bjerkandera fumosa (Pers) P. Kart. 


口 口 口 ”担子 果 一 年 生 ， 无 柄 盖 形 ， 通 常 覆 瓦 状 垣 生 ， 菌 盖 通 常 左 右 联 生 ， 新 鲜 时 
EREKE, TRAR, PEREM, 菌 盖 半圆 形 ， 长 可 达 5cm， 宽 可 达 7cm， 基 痢 
厚 可 达 4mm; 菌 盖 表面 浅黄 褐色 至 浅 灰 色 ， 无 环 带 ， 有 了 时 具 疣 突 ， 粗粮; AAA, F 
WE; 孔 口 表面 新 鲜 时 浅黄 色 至 烟灰 色 ， 手 触 后 变 为 褐色 ; 不 育 边缘 明显 ， 可 达 2mm; 
孔 口 圆 形 ， 每 毫米 506 个 ; 管 口 边缘 薄 ， 全 缘 ; HARARE, IAEN, F 
3mm; 菌 肉 和 菌 管 之 间 具 一 细 的 黑 线 ; 菌 管 浅 灰 褐色 ， 比 菌 肉 颜 色 深 ， 比 孔 口 表面 颜色 
上 略 深 ， 软 木 栓 质 或 脆 质 ， 长 可 达 2mm。 

0000 菌 丝 系统 一 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 ，IKI-，CB(4); 菌 丝 组 织 在 KOH 
试剂 中 无 变化 。 

0o A o DB i 枝 ， 锁 状 联合 频繁 ， 交 织 排列 ， 直 径 
为 205.5Sum; 黑 线 区 菌 丝 褐色 E mAb, ÉfeX25[pum. 

UU RWZI, X i 枝 ， 交 织 排 列 ， 直 径 为 3.505hm; TX 
E T SEXO DL SEXIES; W 状 ， 个 担 犯 子 梗 ， 基 部 具 一 锁 状 联合 ， 大 小 为 
"Mq Og UD RU MUR 

UD SfEMEEDREAEHRAE,mne,XE,X,.IKI-, CB-, XX 
(4[)4.3[]5.2(75.3) x Q.4[]2.6[B.2(]B.3)um, 3E Xp KL-4.78um, 2 35W-2.97um, K F ke 
Q-1.61 (n-30/1). 

DODODOD 生长 在 阔叶树 的 死 树 、 倒 木 和 树桩 上 。 

D00000000 亚 黑 管 孔 菌 通常 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 其 子 实体 不 易 腐烂， 
鲜 时 韧 质 ， 需 要 用 采集 妃 采 制 并 自然 晾 干 即 可 。 

回回 回回 HA. 7 9*9. We Aa Ed. X. Xp. Nar ki 
藏 、 新 疆 、 浙 江 。 
口 口 ” 亚 黑 管 孔 菌 具 有 抑 肿瘤 等 功效 ， 特 别 是 对 子宫 颈 瘤 有 显著 的 疗效 (全 国 
草药 汇编 ，1975; IAR, 1998). 
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图 36A” 亚 黑 管 孔 菌 Bjerkandera fumosa 的 子 实体 











图 36B WEILE Bjerkandera fumosa 的 显 微 结构 











a: HHF; b: 担子 和 拟 担 子 ; c: WIA; d: AAR 








/4 00000000 e 


TMTE 


Boletus edulis Bull. 








000 担子 果 具 中 生 柄 ， 通 常 单 生 或 多 个 群生 ， 新 鲜 时 肉质 ， 具 香味 ; 菌 盖 幼 时 



























































而 新 鲜 时 奶油 色 、 黄 绿色 、 污 红色 ， 和 干 后 变 为 浅 褐 色 、 







































































形 ， 每 毫米 203 个 ; 菌 管 与 孔 面 同 色 ， 长 达 2.5cm; 菌 肉 新 鲜 时 乳白 色 ， 肉 质 ， 无 环 
干 后 软木 栓 质 ， 厚 可 达 1cm; ARREK, AA, EREK, AE, BD Ex 




















半球 形 ， 成 熟 时 扁 半 球形 ， 稍 平展 ， 直 径 可 达 13cm， 中 部 厚 可 达 35mm; 菌 盖 表 面 新 鲜 
时 平滑 ， 黄 褐色 、 红 神色 ; 菌 盖 表 面 二 后 变 为 深 红 褐色 ， 无 环 带 ; 边缘 锐 ， 干 后 内 卷 ; 

















黄 神色; 和 孔 口 规则 





























色 ， 下 部 奶油 色 、 浅 黄色 ， 被 网 纹 状 突起 ， 柄 长 可 达 15cm， 直 径 可 达 4.5cmo 
0o00 菌 丝 隔膜 为 简单 分 隔 ; IKL, CB-; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 剂 中 无 变化 。 
UU 菌 肉 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 至 略 厚 壁 ， 多 分 枝 ， 弯 曲 ， 有 些 菌 丝 膨 胀 ， 紧 密 交织 排 





















































列 ， 直 径 通常 为 40]12hm， 膨 胀 菌 丝 直径 可 达 20hm。 











D 口 。 菌 散 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 至 略 厚 壁 ， 中 度 分 枝 ， 频 繁 分 隔 ， 规 则 排列 ， 直 径 为 
3010hm。 子 实 层 中 具 圳 状 体 ， 长 棍棒 形 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 大 小 为 353050 x 507um; 担子 近 
棍棒 状 ， 具 4 小 梗 并 在 基部 具 一 简单 分 隔 ， 大 小 为 23028 x 7010um; 拟 担子 的 形状 与 担子 





























相似 ， 但 略 小 。 


























UD SAETXX,€, FÆ, PH, IKI-, CBe, K^ (Q0[D11[]I3.5 x 


(4[]4.5[]5.5um, FH KL-12.48um, JE 34 EW-4.79um, K E 15Q-2.61 (n=30/1)。 

















D000000000 美味 牛 肝 菌 通常 在 夏 、 秋 季 出 现 ， 





0000 生长 在 多 种 阔叶树 林地 上 ， 有 时 也 生长 在 林 缘 及 路 边 的 空旷 地 上 。 











EG SURE BOE, MA 

















或 烤 干 即 可 。 
[| “黑龙 江 、 吉 林 。 
































舒 筋 活络 等 功效 ， 可 用 于 治疗 腰 腿 流 澜 、 手 足 麻木 、 筋 肯 不 舒 、 









































[ 美味 牛 肝 菌 是 “ 舒 筋 丸 ” 的 主要 成 分 ， 具 有 清热 除 烦 、 养 血 、 追 风 散 寒 、 











肢 抽 搞 等 疾病 (刘波 ， 








1984); 该 菌 还 具有 一 定 的 抑 肿 瘤 作用 ， 其 中 对 小 鼠 肉 瘤 细胞 S-180 和 艾 氏 癌 细 胞 的 抑制 











率 分 别 为 100% 和 90%( 应 建 浙 等 ，1987; JE, EIR, 1999). 
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图 37B 美味 牛 肝 菌 Boletus edulis 的 显 微 结构 








a: HAF; b: 担子 和 拟 担 子 ; c: WIA; d: AAR 
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38. [D [E ELO TI 


Boletus speciosus Frost 

















000 担子 果 一 年 生 ， 具 中 生 柄 ， 通 常 单 生 ， 新 鲜 时 肉质， 具 特 殊 气味 ， 王 
KIEM, 菌 盖 幼 时 半球 形 ， 稍 平展 ， 直 径 可 达 14cm， 中 部 厚 23mm; Bb iE t 
红色 至 红 褐色 ， 干 后 黄 褐色 至 灰 褐 色 ， 具 微 绒毛 至 光滑 ， 无 环 带 ; WA. T 
菌 孔 表面 新 鲜 时 浅黄 色 ， 触 摸 后 变 为 蓝 色 ， 干 后 变 为 暗 神色 ; 和 孔 口 规则 ， 
305 个 ; 菌 管 与 孔 面 同色 ,长 可 达 5mm; 菌 肉 干 后 浅黄 色 ， 无 环 带 ， 硬 木 栓 记 
2cm; 菌 柄 近 圆柱 形 ， 新 鲜 时 浅黄 色 ， 内 质 ， 干 后 黄 神色 ， 木 栓 质 ， o 






































































































































径 可 达 3cm。 
UH 菌 丝 隔 膜 具 锁 状 联合 和 简单 分 隔 ; IKI-，CB+; B 22828 XEKOHGAUR 























菌 肉 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 至 略 厚 壁 ， 多 分 枝 ， 有 些 菌 丝 脱脂 
通常 为 308pm， 周 胀 菌 丝 直径 可 达 12pm。 

UU 菌 冉 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 至 略 厚 壁 ， 中 度 分 枝 ， 
列 ， 直 径 为 309hm; 子 实 层 中 有 具 胶 化 桔 状 体 ， 长 棍棒 形 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 大 小 为 22033 x 
405hm; 担子 近 棍 棒状 ， 具 4 小 梗 并 在 基部 具 一 锁 状 联合 ， 拟 


担子 的 形状 与 担子 相似 ， 但 略 小 。 
[I] SETA, 5,858, TOf, IKI-, CBe, A/NX ([D9.20112.5 (113) x 






















































































Q.9D3[A (H2) um, F KL=10.28um, E24 55, W-3.69um, K 35 15Q-2.79 (n230/1). 
D000 生长 在 针 阔 混交 林地 上 。 
DO00000000 华美 牛 肝 菌 通常 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 其 子 实体 易 腐 烂 ， 出 现 
后 要 立即 用 剪刀 或 铁 铲 采集 ， 并 及 时 上 晾 干 或 烤 
FE. ON. XM. GLA. WU. mW 

华美 牛 肝 茵 具有 助 消化 和 抑 肿瘤 等 功效 (刘波 ，1984; 3 
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E NN uU 
图 38A ”华美 牛 肝 菌 Boletus speciosus 的 子 实体 





图 38B 华美 牛 肝 菌 Boletus speciosus 的 显 微 结构 





a: PHF; b: 担子 和 拟 担子 ; c: 菌 肉 菌 丝 
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Sx) EIE DE EIU 
Bondarzewia berkeleyi (Fr.) Bondartsev & Singer 


[UU 担子 果 一 年 生 ， 具 柄 ， XU ETGETUA EE, WEEER AUR E XOEm, ZR 
Lu get 形 至 钥 勺 形 ， 长 可 达 12cm， 宽 可 达 10cm， 基 部 厚 
可 达 6mm; 菌 盖 表面 灰 褐 色 至 污 褐 色 ， 无 环 带 ， 新 鲜 时 具 昔 毛 ， 干 后 粗糙 ; 边缘 颜色 
浅 ， 钝 至 锐 ， 干 后 内 卷 ; 孔 口 表面 木材 色 ， 无 折光 反应 ; 不 育 边 缘 窗 ， 达 3mm; 和 孔 品 
形 至 多 角形 ， 每 毫米 204 个 ; 和 孔 口 边缘 薄 ， 括 裂 状 ; 菌 肉 奶油 色 至 木材 色 ， 木 栓 质 ， 
3[5mm; 菌 管 木材 色 ， 比 菌 肉 稍 深 ， 软 木 栓 质 ， 长 103mm。 

DODODOD 菌 丝 系统 三 体系 ; 所 有 隔膜 无 锁 状 联合 ，IKI-，CB+; E 4 KOH 
试剂 中 无 变化 。 

00 ”生殖 薄 壁 或 i K o 
E 4 A 35um; j 
3.5[]6.5um. 

D0 生殖 菌 丝 占 多 数 ， 无 色 ， 薄 壁 ， PRTA, TEAD, TS, 
25[Mum; 骨架 菌 丝 占 少 数 ， 无 色 ， 厚 壁 ， 弯 曲 ， 直 径 为 305hm; 所 有 菌 丝 交 织 排列 ; 3 
子 实 层 不 明显 ; 子 实 层 中 无 宫 状 体 和 拟 圳 状 体 ; 担子 长 桶 形 ， 具 4 小 梗 ， 基 部 具 
隔 ， 大 小 为 24039 x7010hm; 拟 担子 在 子 实 层 中 占 多 数 ， 形 状 与 担子 相似 ， 但 略 小 。 

口 口 “” 查 苑 子 球形 或 近 球 形 ， 无 色 ， 厚 壁 ， 具 明显 的 短 刺 ，IKI+，CB+， 大 小 因 
(6 四 6.407.3 们 8) x -7[D5.9[]6-7 (Dum, F KL23/6.79um, 3E2 35 W-6.17um, K 55 Et 
Q-1.09[]1.1 (n260/2). 

0000 £&KemBxAq. 

uguggmmuauHu 和 伯 氏 圆 多 地 花 孔 菌 通 常 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 其 子 实 体 幼 时 内 
期 革 质 ， 仿 水 量 大 ， 采 集 后 需 及 时 晾 于 或 烤 
00 广西 、 贵 州 。 

DO 1&8 KE T3530 EL RE SE TEJR (E We t, 2000). 
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图 39B HET TETUER Bondarzewia berkeleyi 的 显 微 结 构 








a: HHF; b: 担子 和 拟 担子 ; c: 菌 管 菌 丝 ; d: 菌 肉 菌 丝 
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AAA TEILE THE BELLE 


Bondarzewia montana (Qud.) Singer 








[UU 担子 果 一 年 生 ， 具 中 生 或 侧 生 柄 ， 3b3€3 A RGIEJCAA EE, ZE AE 
革 质 ， 无 嗅 无味， 和 干 后 软木 栓 质 ;单个 菌 略 圆 形 ， 直 径 可 达 15cm， 基 部 厚 可 达 10mm; 
菌 盖 表 面 新 鲜 时 黄 褐色 至 紫 褐 色 ， 具 同心 环 带 ， 新 鲜 时 具 些 匠 毛 ， 于 后 粗糙 至 皱 状 ， 灰 
褐色 ; 边缘 常 括 裂 状 ， 锐 ， 王 后 内 卷 ; 孔 口 表面 新 鲜 时 奶油 色 ， 无 折光 反应 ， 干 后 浅黄 
色 ; 不 育 边 缘 窗 至 几乎 无 ; 孔 口 多 角形 ， 每 毫米 103 个 ; LUWAR, HAR; 菌 肉 奶油 
色 ， 木 栓 质 ， 厚 可 达 8mm; 菌 管 浅黄 色 ， 比 菌 肉 稍 深 ， 脆 质 ， 易 碎 ， 长 可 达 2mm; 柄 长 
ik5cm, MEE 
0000 菌 丝 系统 三 体系; 所 有 的 隔膜 无 锁 状 联合 ，IKI-，CB+; B 
KOH 试 剂 中 无 变化 。 

[1L P ZW ,, HER ， 偶 尔 分 枝 ， 频 繁 分 隔 
E, AAWA, EBX i BE 
E as 交织 排列 ， 直 径 为 3.506hm。 

D0 生殖 菌 丝 占 多 数 ， 无 色 ， 薄 辟 ， 频 繁 分 枝 和 简单 隔膜 ， 直 径 为 205pm; 
架 菌 丝 占 少数 ， 无 色 ， 厚 壁 ， 弯 曲 ， 直 径 为 306hum; 所 有 菌 丝 芍 松 交织 排列 ; 子 实 层 
ZG SEXUAL EUR; 担子 棍棒 状 ， 具 4 小 梗 ， 基 部 具 一 简单 横 隔 膜 ， 大 小 为 30040 x 
8S[pum; 拟 担子 在 子 实 层 中 占 多 数 ， 形 状 与 担子 相似 ,但 略 小 。 

口 口 “” 担 钨 子 球形 或 近 球 形 ， 无 色 ， 厚 壁 ， 具 明显 的 短 刺 ，IKI+，CB+， 大 小 
为 (DJ607.8(08) x (4.9 四 5.507(07.2)num， 平 均 长 L=6.82um， 平 均 宽 W=6.15Sum， 长 宽 比 
Q =1.11 (n-30/1). 

0000 生长 在 针叶树 木 根 部 。 

UBgHHUBHg 高 山 圆 移 地 花 孔 菌 通常 在 夏 、 秋 季 出 现 ， 其 子 实体 幼 时 内 
瑟 期 革 质 ， 含 水量 大 ， 采 集 后 要 及 时 晾 干 或 烤 干 。 
ut AM. Yuxk. Ee 
[D] Bub f35d6 3,8 EUR AESETER OS E WEAR, 1987). 
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图 40A 高 山 圆 孢 地 花子 








图 40B ”高山 圆 孢 地 花 孔 菌 Bondarzewia montana 的 显 微 结 构 











a: HAF; b: 担子 不 


IHF; c: WEA; d: 菌 肉 菌 丝 
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2H [B B BEAT BI 


Bovista nigrescens Pers 




















[DU 想 子 果 一 年 生 ， 球 形 、 亚 球形 或 不 规则 球形 ， 不 育 基 部 或 具 短 柄 基部 回 
定 在 地 上 ， 通 常 单 生 或 数 个 集 生 ， 新 鲜 时 具 特 殊 气味 ， 干 后 重量 明显 变 轻 ， 老 后 很 容易 
从 地 表 脱 落 ， 直 径 可 达 5cm; 外 包 被 新 鲜 时 白色 至 奶油 色 ， 上 其 微 绒毛 至 光滑 ， 履 盖 短 绒 
毛 ， 成 熟 后 期 灰白 色 至 橄榄 褐色 ， 有 时 具 不 规则 鱼 裂 ; 产 孢 组 织 幼 时 白色 ， 柔软， 后 变 
黄 褐 色 或 橄榄 褐色， 呈 棉 质 的 粉 状 物 。 

D000 X43iu€, FERAE, Su, AR, £21, XR, IKI-, 
部 分 孢 丝 在 棉 蓝 试剂 中 无 嗜 蓝 反应 ， 在 KOH 试 剂 中 组 织 变 黑 ， 直 径 多 数 为 304um， 有 的 
可 膨胀 至 7hum; 产 孢 结构 中 未 见 襄 状 体 和 拟 训 状 体 。 

DO 担 孢 子 近 球形 至 球形 ， 黄 褐色 ， 厚 壁 ， 辟 可 达 1hnm， 具 长 刺 ， 束 
lum, IKI-, CB-, k4% (6.8708(09) x (6 四 6.707.8um， 平 均 长 L=7.55um， 平 
W=7.11hum， 长 宽 比 Q=1.06 (n230/1). 

D000 生长 在 草地 或 林 : 








































































































00O00000D0D 黑 铅 色 灰 球菌 通常 在 夏季 和 秋季 的 雨 后 出 现 ， 以 子 实体 生长 
后 期 为 最 佳 采集 时 间 ， 可 直接 用 手 采 摘 ， 但 需要 较 长 时 间 才 能 将 其 自然 蛇 干 。 





























Uoc. 


D REKREA LEHRER, 2000). 
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KAA HIKER Bovista nigrescens 的 子 实体 





K4B 黑 铅 色 灰 球菌 Bovista nigrescens 的 显 微 结构 
a: PEF; b: fus 
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42.0 EL ET E] 
Bovista pusilla (Batsch) Pers 








口 口 口 “ 子 实体 较 小 ， 近 球形 ， 直 径 可 达 1.8cm， 幼 时 白色 ， 后 渐变 浅 土 黄色 至 浅 茶 
HWE, AFA 基部 具 根 状 菌 索 ; 包 被 分 为 两 层 : 外 包 被 由 一 层 细 小 且 易 脱落 的 颗 
粒 组 成 ; 内 包 被 薄 而 平滑 ， 成 熟 时 顶端 开 一 小 口 ; 苞 体 呈 蜜 黄色 至 浅 茶 褐 色 。 
孢 丝 黄 褐色 ， 厚 壁 具 宽 内 腔 ， 弯 曲 ， 无 隔 ， 多 分 梳 ， 表 面 光滑 ，IKI-， 
组 织 变 黑 ， 直 径 多 数 为 3U4um， 有 的 可 膨胀 至 6um。 
担 钨 子 球 形 ， 浅 黄色 ， 表 面 近 光滑 ， 有 时 具 短 柄 ， 直 径 为 304um。 
T ET v3 E. 
0000000 小 灰 球菌 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 其 子 实体 可 直接 用 手 采摘 ， 采 
密封 保存 以 免 犯 子 分 散 ; 或 在 未 成 熟 前 采集 以 免 移 子 飞散 。 
Ug x. J"*. Jo 39m8. X. pde. Pb. GL. XL 
西 、 Us TU Ec m 
UD ^A^AXGXEAURE. ZARE, XI LAZER, S BA 
PARR, ETEAR RAR JOULÓAATECTOA ALIA EE ELEC OD RE, PEE 
2006); 此 外 ， 该 菌 还 具有 消 和 肿 、 解 毒 、 、 清 肺 、 利 喉 等 功效 (刘波 ，1984; 赵 会 
办 等 2007). 
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图 42A  /NJKERTR Bovista pusilla 的 子 实体 





图 42B 小 灰 球 菌 Bovista pusilla. 的 显 微 结 构 
a: HHF; b: m4 
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Ah [EI HIT 


Bulgaria inquinans (Pers) Fr. 





口 口 口 “ 子 实体 一 年 生 ， 通 常 单 生 或 多 个 群生 ， 新 鲜 时 肉质 ， 干 后 硬 革 质 ， 浸 水 后 
可 恢复 成 新 鲜 时 形态 及 质地 ; 幼 时 为 陀螺 状 ， 后 顶部 发 展 为 茶盘 形 ， 高 约 gmm， 项 面 直 
径 可 达 10mm; 盘 顶 新 鲜 时 黑 褐 色 至 黑色 ， 王 后 变 为 黑色 ; 可 辟 新鲜 时 黄 神色、 褐色 或 黑 
神色， 和 干 后 变 为 黑色 。 

D000 菌 丝 淡 褐 色 ， 简 单 分 隔 ，IKI-，CB-; 菌 丝 间 具 大 量 淡 褐色 胶 质 物 强烈 
黏 结 ， 无 清晰 菌 丝 可 见 

D00 由 子 计 和 侧 丝 组 成 ， 子 实 层 多 为 侧 丝 ， 少 量子 襄 长 和 于 其 中 ; TEKEP, 
无 色 ， 薄 辟 ， 具 襄 盖 ， 内 有 8 个 子 襄 孢 子 ， 发 育成 熟 的 有 4[05 个 ， 长 600D80nm， 直 径 为 
72[Bum; 侧 丝 丝 状 ， me 薄 壁 ， 长 60078hum， 直 径 为 101.2ume。 

UU TX HJIRSSET,IWGSE, ERES, PH, IKI- CB-, ADX 
(8.5[p9[]11.5(]12.5) x (5[)5.2[16.5(]7.2um, 3EJ-KL-10.16um, 3E29 55 W-5.9um, K È pe 
Q-1.72 (n-33/1). 




































































































































































DDIUUD 通常 生长 于 蒙古 栎 新 鲜 倒 森 上， 也 偶 见 于 桦 树 和 榆树 倒 木 上 ; 林木 采伐 
地 或 贮 木 场 最 易 采 到 
[| 




















DOO0000000 胶 陀 螺 从 春季 至 秋季 均 出 现 ， 其 子 实体 韧 革 质 
与 基 物 着 生 紧 密 ， 采 集 时 需 用 刀 或 剪刀 采制 。 

0000 XXx. EG XT. KUDERGR 

[HDD 药理 研究 证 实 胶 陀螺 具有 抗 癌 作用 ， 如 抑制 肝癌 腹水 细胞 的 生长 ， 使 死 
细胞 数 明 显 增加 ( 杨 晓 静 等 ，1993); 为 外， 胶 陀 螺 的 醇 提 物 可 降低 血 洪 动物 血 黏度 而 改善 
循环 系统 ( 杨 晓 静 等 ，1996)。 
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图 43B 胶 陀 螺 Bulgaria inquinans 的 显 微 结构 








a: TWT; b: X 
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44. [] D] L] LU 
Calvatia candida (Rodk.) Hollós 














口 口 口 “” 担子 果 一 年 生 ， 球 形 、 亚 球形 ， 无 柄 或 具 一 很 短 的 柄 ， 通 常 单 生 或 数 个 群 
生 ， 新 鲜 时 无 气味 ， 王 后 具 特 殊 气 味 或 略 臭 ， 重 量 明显 变 轻 ， 老 后 容易 从 地 表 脱 落 ， 直 
径 可 达 10cm; 外 包 被 新 鲜 时 白色 至 奶油 色 ， 鹿 皮 状 ， 光 滑 ， 老 后 变 薄 、 脆 ， 呈 淡 黄色 ， 
易 不 规则 块 状 剥落 ; 产 钨 组 织 幼 时 白色 ， 和 柔软 ， 后 变 黄色 ， 呈 棉 质 的 粉 状 物 ; E A 
织 与 产 孢 组 织 同色 ， 发 育 不 完全 。 

0000 和 胸 丝 浅黄 褐色 ， 稍 厚 壁 至 厚 壁 ， 具 宽 的 内 腔 ， 平 直 或 弯曲 ， 多 分 隔 ， 多 
分 枝 ， 表 面 光滑 ， 交 织 排 列 ，IKI-，CB+， 菌 丝 组 织 在 KOH 试 剂 中 无 变化 ， 直 径 多 数 为 
2[6um， 有 的 可 膨胀 至 20num; 产 孢 结构 中 未 见 训 状 体 和 拟 丰 状 体 。 

DO 担 孢 子 球形 或 近 球形 ， 黄 神色 ， 稍 厚 壁 至 厚 辟 ， 具 密集 疣 状 小 山 起 ， 极 少数 
光滑 ，IKI-，CB+， 大 小 为 4.9 四 505.5(05.6) x (4.7 加 4.905.4(05.5)pm， 平 均 长 L=5.21pm， 
平均 宽 W=5.12hum， 长 宽 比 Q=1.02 m=30/1)。 

D000 ”生长 在 草地 上 或 沙 地 上 ， 有 时 也 生长 在 灌木 林地 上 。 
DO0O0000000 拍 秃 马 勃 通常 在 夏季 和 秋季 的 雨 后 出 现 ， 以 子 实 体 生长 后 期 
佳 采 集 时 间 ， 可 直接 用 手 柔 摘 ， 但 需要 较 长 时 间 才 能 将 其 自然 晾 干 。 
里 肃 、 河 北 、 黑 龙 江 、 辽 守 、 陕 西 、 山 西 、 新 疆 。 

白 秃 马 勃 生长 初期 可 食用 ， 成 熟 期 时 可 入 药 ， 具 有 消炎 、 解 热 、 利 喉 、 
止血 等 功效 (应 建 浙 等 ，1987)。 
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44A ARSD) Calvatia candida 的 子 实体 





图 44B  F135 53] Calvatia candida 的 显 微 结 构 
a: IHT; b: fü 
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S CIE TH 


Calvatia craniiformis (Schwen.) Fr. 














000 子 实 体 小 至 中 等 大 ; 高 可 达 14cm， 宽 可 达 10cm， 陀 螺 形 ， 不 育 基 部 发 达 ， 
以 根 状 菌 索 国 着 在 地 上 ; 包 被 分 为 两 层 ， 两 层 均 薄 ， 黄 神色 至 桨 神色 ,表面 初期 具 微 细 
绒毛 ， 后 渐变 光滑 ， 成 熟 后 顶部 开裂 ， 成 片 状 脱落 ; Jf WR E. Bux 
色 。 



































D000 和 钨 丝 浅 褐 色 ， 稍 厚 壁 至 厚 壁 ， 具 宽 的 内 腔 ， 弯 曲 ， 多 分 隔 ， 偶 尔 分 枝 ， 
表面 光滑 ， 交 织 排 列 ， 直 径 多 数 为 1.706hm; 产 犯 结构 中 未 见 宫 状 体 和 拟 右 状 体 。 

口 ” 担 孢子 球形 或 广 椭 圆 形 ， 淡 黄色 ， 表 面具 极 细 的 小 疣 ， 大 小 为 2.8D4nm, F 
23 8 12 3.43um. 

UID 单 生 或 散 生 于 阔 叶 林 中 地 上 、 路 边 和 草地 上 。 

00000000 头 状 秃 马 勃 通常 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 其 子 实体 可 直接 用 手 采 
采摘 后 要 及 时 密封 以 免 殉 子 分 散 ; EXE TROU AR DA feu KK 

安徽 、 福 建 、 上 甘肃、 广东、 广西 、 河 北 、 湖 南 、 吉 林 、 江 苏 、 江 西 、 羡 
、 和 香港、 云南。 
头 状 秃 马 勃 性 味 辛 平 ， 具 清热 解毒 、 止 血 生 肌 、 消 和 肿 止 痛 等 功效 (刘波 ， 
1984; 从 头 状 秃 马 勃 中 可 分 离 得 到 省 体 化 合 物 、 蓝 类 化 合 物 、 小 分 子 含 氮 类 化 合 物 、 多 
糖 、 有 蛋白 质 和 一 些 金属 微量 元 素 等 ， 具 有 抑 菌 、 消 炎 、 止 咳 、 杀 虫 、 抑 肿瘤 等 作用 ; 该 
菌 在 临床 上 还 可 用 于 治疗 福 郊 、 足 八 病 等 证 状 ( 邓 志 鹏 ， 和 孙 隆 侍 ，2006)。 
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图 45B R2 Hl) Calvatia craniiformis 的 显 微 结构 
a: ITF; b: 抱 丝 
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46. [] [] LI L] 
Calvatia gigantea (Batsch) Lloyd 





口 口 口 ” 担子 果 一 年 生 ， 球 形 、 亚 球形 或 不 规则 球形 ， 无 柄 ， 通 常 单 生 或 数 个 排 成 
一 列 ， 新 鲜 时 具 特 殊 气味 ， 重 可 达 1kg， 干 后 具 强 烈 身 味 ， 重 量 明显 变 轻 ， 老 后 很 容易 从 
地 表 脱 落 ， 直 径 可 达 35cm; 外 包 被 新 鲜 时 白色 至 奶油 色 ， 鹿 皮 状 ， 光 滑 或 粗粮， 覆盖 短 
绒毛 ， 有 些 部 位 具 网 纹 ， 老 后 变 薄 ， 脆 ， 呈 绿 黄色 至 橄榄 褐色 ， 易 不 规则 块 状 剥 落 ; 产 
fu A4 EE, XA, BEC. WAGON. Xn XP 
282A 5 jr UAR 2 I], RATES. 

0000 息 丝 黄 褐 色 ， 厚 壁 ， 平 直 或 弯曲 ， 无 隔 ， 多 分 校 ， 表 面 光滑 ，IKI-， 
CB+， 在 KOH 试 剂 中 组 织 变 黑 ， 直 径 多 数 为 205.5um， 有 的 可 膨胀 至 10um; 7182504 
未 见 填 状 体 和 拟 襄 状 体 。 

口 口 ” 担 孢子 卵 圆 形 至 查 仁 形 ， 黄 褐色 ， 厚 壁 ， 有 的 厚 101.5nm， 多 数 光 滑 ， 少 数 
EaR, IKL, CB+, A/A (6.867.808) x (4.5DD4.6D6(6.3)um， 平 均 长 L=6.69pm， 
平均 宽 W=5.45um， 长 宽 比 Q=1.23 (m=30/1)。 

D000 生长 在 草地 或 沙 地 上 ， 有 时 也 生长 在 灌木 林地 上 。 

DO0O0000000 大 秃 马 勃 通常 在 夏季 和 秋季 的 雨 后 出 现 ， 以 子 实 体 生长 后 期 
生 采 集 时 间 ， 可 直接 用 手 采 摘 ， 但 需要 较 长 时 间 才 能 将 其 自然 晾 干 。 
Duma 76. Am Aee Te e 
D000 李时珍 的 《本 草 纲目 》 中 记载 : 凡 用 以 生 布 张 开 ， 将 马 勃 于 上 摩 护 ， 下 
以 盘 承 取 末 用 ; 大 秃 马 勃 具有 清 肺 利 咽 、 止 血 之 功效 ， 用 于 治疗 风 热 郁 脉 咽 痛 、 咳 嗽 、 
$E; 外 用 时 治 鼻 题 、 创 伤 出 血 (国家 食品 药品 监督 管理 局 ，2005); 该 菌 还 能 治疗 冻 郊 
流水 、 皮 肤 真 菌 感 染 ， 如 足 瘤 等 ( 徐 锦 堂 ，1997; 退会 敏 ， 刘 玉 ，2003); 并 具有 抑 菌 、 消 
炎 、 杀 虫 、 抗 肿瘤 等 作用 ( 邓 志 鹏 ， 和 孙 隆 侍 ，2006; 7$, 14E, 2011). 
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图 46B X355 Calvatia gigantea 的 显 微 结构 
a: HEF; b: fuz 
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257 - E 
Cantharellula umbonata (J.F. Gma.) Singer 




















000 BuASGUEGUPEE, FATURAR, PWA ARE, E4 
ik4.5cm; 菌 盖 表面 平滑 或 具 平 伏 的 小 鳞片 ， 暗 灰 褐 色 ， 湿 时 近 黑 褐色 、 红 褐色 ， 有 和 
JUR, 干燥 时 带 灰 色 ; 幼小 时 边缘 内 卷 ， 成 熟 后 边缘 伸展 ; 菌 肉 白色 或 灰 神色; 
近 直 生 至 近 延 生 ， 稍 密 ， 窗 ， 近 腊 质 ， 不 等 长 ， 白 色 至 乳白 色 ; 菌 柄 圆柱 形 或 稍 弯 
表面 灰 褐 色 ， 菌 柄 上 部 具 白 色 粉 末 ， 基 部 具 白 色 绒 毛 ， 内 部 松软 至 实心 ， 长 可 达 7.5cm， 
直径 可 达 0.5cmo。 

D000 蓝 丝 隔膜 具 锁 状 联合 ， 菌 丝 在 KOH 试 剂 中 呈 无 色 至 淡 黄 色 。 

口 口 ” 菌 肉 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 偶 尔 分 枝 ， 平 直 或 略 弯 曲 ， 规 则 排列 ， 直 径 通 常 为 
3.708.Sum， 膨 大 菌 丝 直径 可 达 10.9ume。 

UU 菌 散 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 极 少 分 枝 ， 弯 曲 ， 规 则 排列 ， 直 径 为 3.706.1hm ; d 
子 长 棍棒 状 ， 具 4 个 担子 小 梗 ， 基 部 多 数 具 锁 状 联 合 ， 大 小 为 50D70 x llum; 子 实 层 
无 裙 缘 吉 状 体 和 袜 侧 吕 状 体 。 

UD 殉 子 长 椭圆 形 至 椭圆 形 ， 光 滑 ， 褐 色 ， 具 孢子 小 尖 ， TARU, ADA 
8.5114.6 x 6.108.5um， 平 均 长 LI=11.68um， 平 均 宽 W=7.23um， 长 宽 比 Q=1.62。 

0000 单 生 或 群生 于 云 杉 林 中 的 若 玖 间 。 

000000000 膀 罕 伞 在 夏季 或 秋季 出 现 ， 用 刀 轻 轻 割 断 菌 柄 基部 即 可 获得 






































































































































































































































EE E 
U 和 脐 突 伞 具有 抑 肿 瘤 等 功效 ， 其 肉瘤 细胞 S-180 和 艾 氏 癌 细 胞 的 
P l 3E Hg wp 3A 10090(0] E ji, 1998). 







































































e ILLUSTRATIONS OF MEDICINAL FUNGI IN CHINA 95 








~ 1 1 i 


图 47A RE Cantharellula umbonata 的 子 实体 





图 47B RE Cantharellula umbonata 的 显 微 结 构 








a: HEF; b. 担子 和 拟 担 子 ; c: WAR 
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48. [] L] L] 


Cantharellus cibarius Ff. 











0O00 EFTRAFERMWEM, 通常 多 个 聚 生 ， 新 鲜 时 肉质 ， 无 嗅 无 味 ， 干 后 
革 质 ， 重 量 明显 变 轻 ; 菌 盖 圆 形 ， 平 展 或 稍 凹 ， 直 径 可 达 6cm， 中 部 厚 可 达 3mm; Hi 
盖 表 面 新 鲜 时 查 黄色 至 橙黄 色 ， 无 环 带 ， 王 后 变 为 黄 褐色 至 土 黄色 ， 具 补 皱 ; YN xx 
w, TERS; 菌 袜 表 面 新 鲜 时 奶油 色 至 浅黄 色 ， 和 王后 变 为 浅 土 黄色 ; 菌 补 稀 芍 ， 养 
状 ， 直 延至 菌 柄 ， 不 等 长 ， 直 生 或 具 分 又 ， 脆 革 质 ; 菌 肉 新 鲜 时 奶油 色 ， 肉 质 ， 无 环 
a, 和 干 后 软木 栓 质 ， 厚 可 达 0.5mm; 菌 柄 实心 ， 闫 色 较 菌 裙 稍 深 , 干 后 皱 缩 ， 长 3D6cm,， 
上 部 直径 为 6mm。 
0000 菌 丝 隔膜 具 锁 状 联合 ， 菌 丝 IKI-，CB-; 菌 丝 组 织 在 OH 试剂 中 无 变 
























































































































































菌 肉 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 偶 尔 分 枝 ， 具 锁 状 联合 ， 平 直 或 略 弯曲 ， 规 则 排列 ， 
常 为 408hum， 膨 胀 菌 丝 直径 可 达 10hme 

菌 髓 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 极 少 分 校 ， 具 锁 状 联合 ， 弯 1 
为 306um; 子 实 层 中 无 绅 状 体 和 拟 吉 状 体 ; 担子 长 棍棒 状 ， 具 4 和 4 
合 ， 大 小 为 50070 x 6.5D10pm; 拟 担子 的 形状 与 担子 相似 ， 但 略 小 。 

[[] 担 孢 子 短 圆柱 形 ， 无 色 ， 薄 壁 ,平滑 ，IKI-，CB-， 大 小 为 (8SDp8.2[ 
9.9(110.1) x (4.4[]4-7[]5.4([5.8)um, F23 KL=9.33um, 3E23 55 W-—5.04um, KK 55 H5Q-1.85 
(n-30/1). 
D000 生长 在 多 种 阔叶树 的 林地 上 ， 有 时 也 生长 在 林 缘 的 空旷 地 上 。 
DO0O0000000 鸡 油 菌 通常 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 其 子 实体 易 腐烂 ， 出 现 后 要 
立即 采集 。 为 了 避免 沾 带 泥土 ,应 用 剪刀 从 菌 柄 根部 前 采 ， 并 及 时 晾 干 或 烘 干 备用 。 
D000 福建、 广东、 贵州 、 湖 南 、 四 川 、 云 南 。 
00002 ”食用 鸡 油 菌 可 预防 维生素 A 缺 乏 所 引起 的 视力 失常 、 眼 炎 、 夜 言 症 、 
皮肤 干燥 、 笑 膜 失去 分 沁 能 力 等 ， 并 可 抵抗 某 些 呼吸 道 及 消化 道 感 染 疾 病 ( 卫 亚 丽 等 ， 
2006); 鸡 油 菌 子 实体 的 乙醇 提取 物 对 小 鼠 肉 瘤 细 胞 S-180 有 一 定 的 抑制 作用 (刘波 ， 
1984). 
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图 48B X/A Cantharellus cibarius 的 显 微 结构 
a: HT; b: 担子 ; €: 菌 髓 菌 缘 ; d: 菌 肉 菌 丝 
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A (EIE BILL 


Cantharellus minor Peck 











D00 ”担子 果 一 年 生 ， 上 其 中 生 或 偏 生 柄 ， 通 常 多 个 聚 生 ， 新 鲜 时 肉质 ， 无 嗅 无 
味 ， 王 后 胞 革 质 ; 菌 盖 喇叭 形 ， 平 展 且 中 凹 ， 直 径 可 达 2cm， 中 部 厚 1.3mm; H iK H y 
鲜 时 鲜 黄 色 至 橙黄 色 ， 无 环 带 ， 干 后 变 为 棕 黄 色 ， 具 神 皱 ; HERAA, ARERR, 
干 后 外 卷 ; 菌 褐 表面 新 鲜 时 鲜 黄 色 ， 和 干 后 变 为 黄 褐色 ; WHW, HR, BEZAN, 
不 等 长 ， 直 生 或 具 分 又 ， 干 后 硬 革 质 ; 菌 肉 新 鲜 时 浅黄 色 ， 肉 质 ， 干 后 软木 栓 质 ， 厚 可 
达 0.2mm; 菌 柄 实心 ， 新 鲜 时 与 菌 盖 磊 色相 同 或 略 黄 ， 干 后 皱 缩 ， 黄 褐色 ， 长 可 达 2cm， 
直径 可 达 2mm。 


















































































































































菌 丝 隔膜 其 锁 状 各 fj ; #ZIKL, CB-; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 









































菌 丝 无 色 ， 薄 壁 至 稍 厚 大 8 ， 有 时 塌陷 ， 
|, HARF Xum, WA i r 
口 ” 菌 髓 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 至 稍 厚 壁 ， 中 度 分 枝 ， 具 锁 状 联合 ， 弯 曲 ， 有 时 塌陷 ， 
织 排列 ， 直 径 为 206hum; 子 实 层 中 无 赛 状 体 和 拟 宫 状 体 ; 担子 长 棍棒 状 ， 具 4 小 梗 
甘 部 具 一 锁 状 联合 ， 大 小 为 35045 x4.5[jeum; 拟 担子 的 形状 与 担子 相似 ， 但 略 小 。 

D0 ” 担 孢 子 椭圆 形 ， 无 色 ， 薄 壁 ,， 平滑 ， 通 常 具 不 规则 液 泡 ，IKI-，CB-， 大 小 
为 (7 四 7.208 们 8.3) x (4.5 四 4.805.8(06)um ， 平 均 长 L=7.66um， 平 均 宽 W=5.24um， 长 宽 比 
Q=1.46 (n-30/1). 

D000 生长 在 针 阔 混交 林地 上 。 

DO0000000 小 鸡 油 菌 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 其 子 实体 易 腐烂 ， 出 现 后 要 立 
。 为 了 避免 沾 带 泥土 ， 应 用 剪刀 从 菌 柄 根部 剪 采 ， 并 及 时 晾 干 或 烘 干 ; 
加 人 
[] “小 鸡 油 菌 可 用 于 治疗 皮肤 干燥 、 夜 讶 证 、 眼 炎 等 症 ( 卯 晓 岚 ，1998); 同时 
具有 明 目 、 清 肺 、 益 肠胃 等 功效 (应 建 洒 等 ，1987; 杨 相 南 等 ，2005)。 
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图 49A 


小 鸡 油 菌 





Cantharellus minor 的 子 实体 





图 49B 


小 鸡 油 菌 Cantharellus minor 的 显 微 结构 











a; HHF; b: 担子 和 拟 担子 ; e: AAR 
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SOTE TE BI 
Castanoporus castaneus (Lloyd) R yvarden 








[UU STAGR—AGE, FPR, RA SEXE, SEEN CRIGUUR, ERr 
质 ， 干 后 硬木 栓 质 或 硬 纤 维 质 ， 平 伏 担子 果 长 可 达 20cm， 宽 可 达 3.5cm， 厚 约 1mm; 3L 
已 表面 新 鲜 时 肉桂 色 、 黄 褐色 、 红 褐色 、 瞳 褐色 ， 手 触摸 后 变 为 深 褐色 ， 王 后 棕 褐色 ， 
无 折光 反应 ; 不 育 边 缘 明 显 ， 奶 油 色 、 乳 灰色 、 肉 桂 色 或 浅 土 黄色 ， 宽 可 达 1.5Smm; Fl 
已 近 圆 形 、 多 角形 、 不 规则 形 或 裂 齿 状 ， 每 毫米 102 个 ; JUGE EE, BASH, A 
肉 干 后 硬木 栓 质 ， 与 孔 口 表面 同色 ， 极 薄 ， 厚 不 到 lmm; 菌 管 与 孔 口 表 面 同色 ， 单 层 ， 
干 后 硬 纤维 质 ， 长 约 1mm。 
0000 菌 丝 系统 一 体系 ; 生殖 菌 丝 具 简 站 
KOH 试 剂 中 无 变化 。 

生殖 菌 丝 无 色 至 黄色 ， 厚 壁 ， 偶 尔 分 枝 ， 有 时 被 具 大 量 细小 的 黄 
E 列 ， 直 径 为 306hum。 
黄色 ， 厚 壁 ， 偶 尔 分 枝 ， 紧 密 交 织 排列 ， 直 径 为 205hm; T 
REAR, FE, BARFE, RETZE, LWR 
时 部 具 一 简单 分 隔 ， 大 小 为 36D57 x 8012um; SEX, MPATE, X 
单 分 隔 ， 大 小 为 19022 x 506hm; 拟 担子 与 担子 相似 ， 但 比 担子 略 小 。 
1EJ 3 ERSTE, me, UE, XH, IKL, CB-, Až (5.706.408.9(09.7) x 
.303(03.2)um， 平 均 长 L=7.61um， 平 均 宽 W=2.7hum， 长 宽 比 Q=2.82 (n-30/1). 
生长 在 松树 死 枝 、 落 枝 或 倒 木 上 。 
DO00000000 褐 栗 有 孔 菌 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 其 子 实体 较 薄 ， 贴 生 ， 可 用 刀 
Mt X E X. 
UUDU dx. E. ER. ES BJ. WB. 
000070 3X3, AU MAII SE NIA EEG, 1998). 
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图 50B EILA Castanoporus castaneus 的 显 微 结 构 
a: HHF; b: 担子 和 拟 担子 ; c. SEXE; di 菌 管 菌 丝 ; e: WAR 
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sit HL d HEU [HI 


Cerrena unicolor (Bull.) M umill 





FE, PERO EGRE, JANKE, DRAR, TRA 
半圆 形 、 贝 壳 形 或 局 形 ， 单 个 菌 盖 长 可 达 30cm， 宽 可 达 8cm， 中 部 厚 可 达 
而 初期 为 乳白 色 ， 后 变 为 浅黄 色 至 灰 褐 色 ， 被 粗毛 或 绒毛 ， 具 不 同 颜色 的 
同心 环 带 和 浅 的 环 沟 ; 边缘 黄 褐色 ， 锐 ， 王 后 波状 ; 菌 肉 异 质 ， 下 层 菌 肉 浅黄 褐色 ， 木 
栓 质 ， 上 层 菌 肉 褐色 ,有 柔软， 两 层 菌 肉 之 间 具 一 黑色 细 线 ; 孔 口 表 面 初期 乳白 色 至 浅黄 
色 ， 后 变 为 棕 黄 色 至 污 褐色 ; 不 育 边 缘 窄 ， 约 1mm; 和 孔 口 初期 为 近 圆 形 ， 很 快 变 为 迷 富 
形 或 齿 裂 状 ， 每 毫米 3[4 个 ; 管 口 边 缘 扬 裂 状 ; 菌 管 与 孔 口 表面 同色 ， 比 菌 肉 颜色 略 浅 ， 
软木 栓 质 ， 长 达 2mm。 
菌 丝 系统 三 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 ; 所 有 菌 丝 IKI-， 骨 架 菌 丝 
组 织 在 KOH 试 剂 中 无 变化 。 
生殖 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 分 枝 ， 弯 曲 ， 直 径 为 2.8[4hm; 骨架 菌 丝 占 多 数 ， 无 
并 具 窄 的 内 腔 或 几乎 实心 ， 常 分 枝 ， 交 织 排 列 ， 直 径 为 2.505.2hm; 分 枝 菌 丝 强 
形成 缴 绕 菌 丝 ， 缠 绕 菌 丝 无 色 ， 厚 壁 ， 儿 乎 实心 ， 直 径 为 1.902.9hum。 
D0 生殖 菌 丝 少 见 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 常 分 枝 ， 直 径 为 1.503.4hm; 骨架 菌 丝 点 多 数 ， 
无 色 ， 厚 壁 并 具 一 宽 至 狭窄 的 内 腔 ， 通 常 分 枝 ， 在 菌 散 边缘 处 平行 排列 ， 在 菌 莫 基部 交 
织 排列 ， 直 径 为 2.404.8hm; 缠绕 菌 丝 无 色 ， 厚 壁 ， 强 烈 弯 曲 ， 直 径 为 1.802.8hm; 子 实 
层 中 无 于 状 体 ， 具 长 棍棒 形 拟 吉 状 体 ; 担子 圆柱 形 ， 具 4 小 梗 并 在 基部 具 一 锁 状 联合 ， 大 
小 为 13017 x 405Sum。 
UU ” 担 殉 子 椭圆 形 ， 无 色 ， 薄 辟 ， P, IKL, CB-, A/A 6.74.20 5.806) x 
@.5D)2.603.5O)um， 平 均 长 L=4.7um， 平 均 宽 W=2.98um， 长 宽 比 Q=1.4301.63 (n=60/2)。 
D000 生长 在 多 种 阔叶树 的 活 立 木 、 倒 木 、 腐 朽木 及 树桩 上 。 
000000000 一 色 齿 毛 菌 在 春季 、 夏 季 和 秋季 均 出 现 ， 但 秋季 最 入 
子 实体 韧 革 质 ， 不 易 腐烂 ， 与 基 物 着 生 紧 密 ， 采 集 时 需要 用 刀 或 剪刀 采制 。 
D0 安徽、 北京、 甘肃 、 河 北 、 河 南 、 黑 龙 江 、 湖 北 、 吉 林 、 江 古 、3 
陕西 、 山 东 、 山 西 、 天 津 、 新 疆 。 







































































































































































































































































































































































N 宁夏 、 X3. 

UU 一 色 齿 毛 菌 具有 清热 、 消 炎 等 功效 ; 可 用 于 治疗 慢性 支气管 炎 、 迁 延性 
小 儿 痉 支 炎 等 症 (刘波 ，1984); 该 菌 对 小 鼠 肉 瘤 细 胞 S-180 和 和 艾 氏 癌 细 胞 均 有 
抑制 作用 ， 还 具有 抑 菌 作 用 等 (应 建 浙 等 ，1987)。 




















慢性 肝炎 、 
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图 51A  —(ATT-ETS Cerrena unicolor 的 子 实体 








图 51B |— ("ETSI Cerrena unicolor 的 显 微 结构 








a: HAF; b: 担子 和 拟 担子 ; c: WIA; d: AAR 
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SPEED T TE 
Chroogomphus rutilus (Schadff.) O.K. Mill. 











000 GGAGEAGOENS, SEE REGE, ERAN, TRAR; 菌 盖 幼 时 半球 形 ， 
有 时 也 呈 圆 锥 形 ， 后 变 为 凸 镜 形 ， 直 径 可 达 8cm， 中 部 厚 可 达 35mm; 菌 盖 表 面 新 鲜 时 
酒 红色 ， 干 后 变 为 褐 酒 红色 ， 无 环 带 ， 光 滑 ; 边缘 锐 ， 王 后 内 卷 ; 菌 裙 表面 新 鲜 时 红 宰 
色 ， 于 后 变 为 浅黄 褐色 至 瞳 褐色 ， 常 开裂 ; HUR, TEK, BYLE, 菌 肉 新 鲜 时 酒 
红色 ， 无 环 带 ， 厚 可 达 14mm; 菌 袜 红 褐色 ， 长 达 8mm; 菌 柄 基部 不 膨大 ， 成 熟 后 多 等 粗 
或 有 时 向 下 渐 细 ， 纤 维 质 ， 成 熟 菌 柄 上 部 甸 色 ， 中 部 肉 粉色 或 名 色 ， 基 部 肉 粉色 ， 柄 长 
可 达 6cm， 上 部 直径 可 达 25mm。 
0000 菌 丝 隔 膜 简 单 分 隔 ; 菌 丝 IKI+，CB-; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 剂 中 无 变化 。 
DU 菌 肉 菌 丝 绿 黄 褐色 ， 薄 壁 至 略 厚 壁 ， 有 时 分 枝 ， 平 直 或 略 弯曲 ， 有 些 菌 丝 略 













































































































































































膨胀 ， 规 则 排列 ， 直 径 通常 为 12024hm。 
UU 菌 履 菌 丝 绿 黄 褐 色 ， 薄 壁 或 略 厚 辟 ， 较 多 分 校 ， 频 繁 分 隔 ， 弯 1 
织 排列 ， 直 径 为 7022pm; 子 实 层 中 具 侧 生 填 状 体 ， 填 状 体 近 圆柱 形 ， 薄 壁 至 厚 壁 ， 












































大 小 为 990167 x 13018hm; 担子 近 棍 棒状 ， 具 4 小 梗 ， 基 部 简单 分 隔 ， 大 小 为 480D62 x 
I2[]l 7ume 

[[] 383-18 XA, 2HR, F, 平滑，IKI-，CB+， 大 小 为 
(10.5[)12.5[]18((20) x (45.607 Q.5)um, F KL=15.7um, F3 X W=6.23um, 53 k 
Q=2.4702.55 (n=60/2)。 
D000 生长 在 松树 林地 上 ， 特 别 是 油 松 的 林地 上 。 
DO00000020 撕 红 锦 钉 薄 通 常 在 夏 末 和 秋季 出 现 ， 其 子 实 体 不 易 腐 烂 ， 但 
易 被 虫子 破坏 ， 最 好 采集 幼 嫩 的 子 实体 ， 并 及 时 蚊 干 或 烤 和 干 ; 由 于 该 菌 通常 地 生 ， 采 集 
时 为 了 避免 沾 带 泥土 ， 用 剪刀 从 菌 柄 根部 剪 采 为 好 。 

D000 广东、 河北 、 黑 龙 江 、 湖 南 、 吉 林 、 辽 宁 、 山 西 、 四 川 、 西 藏 、 云 南 。 

D000 血红 锦 钉 落 可 治 神 经 性 皮炎 ( 饰 晓 岚 等 ，1998); 对 小 鼠 肉瘤 细胞 S-180 有 
抑制 作用 ( 唐 超 等 ，2010); 该 菌 的 多 糖 能 显著 地 降低 MPTP(1- 甲 基 -4- 茶 基 -1，2，3，6[ 
氧 吡啶 ) 所 致 的 小 鼠 多 巴 胺 能 神经 元 的 凋 亡 ( 张 雪 倩 等 ，2011); 此 外 ,该 菌 还 具有 抗 真 型 
EARR, 2002). 
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图 $2B MLE% Chroogomphus rutilus 的 显 微 结构 








a: HAF; b: 担子 和 拟 担子 ; c: SEDIS; di WAZ; e: WAW 
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3i HEIL IC UT LH 


Clavaria zollingeri Lév. 





[DU FERRA, ZERA, ARAE- E, EWR, AA, Aa, gie 
HEKKE., PAERKEKE, WAARME, m7m, ÉÁ9pik0Scm; 每 
一 株 通常 不 分 枝 ， 有 时 顶部 分 为 两 又 或 多 分 又 的 短 枝 ， 分 枝 直 径 为 0.300.6cm， 分 枝 顶 端 
HEK, REFRE TE, 菌 肉 干 后 很 脆 ， 浅 紫色 至 淡 赭 色 。 
D000 单 系 菌 丝 系统 ， 无 锁 状 联合 ， 菌 丝 在 KOH 试 剂 中 呈 淡 黄色 。 

UI] HZxe, HE, DIR, RES, BG X2Z4[I9.5um. 

D0 ”担子 棒状 ， 上 其 4 个 担子 小 梗 ， 基 部 通常 无 锁 状 联合 ， 大 小 为 24.5036 x 
10015um; 子 实 层 无 宫 状 体 。 

[I ZG ERI AP, X08. «€, AWATAR, AHRI, TRAC 
为 5.407.3 x 4.405.4um， 平 均 长 L=6.26um， 平 均 宽 W=4.68um， 长 宽 比 Q=1.34。 

UU ”从 生 或 群生 在 冷杉 等 林 中 地 上 或 混交 林 中 地 上 。 

DO00000 曹 紫 珊瑚 菌 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 用 刀 轻 轻 割 断 菌 柄 基部 即 司 



























































































































































DO “福建 、 吉 林 、 四 川 、 人 台湾 。 

0O00 昔 紫 珊瑚 菌 具有 抑 肿瘤 等 功效 ， 其 中 对 小 鼠 肉 瘤 细胞 S-180 的 抑制 率 
为 80%， 对 艾 氏 癌 细 胞 的 抑制 率 为 70%; 此 外 ， 该 菌 的 发 酵 液 还 具有 抗 结核 菌 的 作用 
(Otsuka et al, 1973). 
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R534 董 紫 珊瑚 菌 Clavaria zollingeri 的 子 实体 











图 53B ” 攻 紫 珊瑚 菌 Clavaria zollingeri 的 显 微 结构 





EJ 


a: HEF; b. 担子 和 拟 担 子 ; c: 菌 肉 菌 丝 
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54.0 0 TI 
Claviceps purpurea (Fr.) Tul. 











[UU 蓝 核 圆柱 形 或 角 状 ， 稍 弯曲 ， 一 般 长 102cm， 直 径 为 0.300.4cm， 生 于 禾 
本 科 草 类 植物 的 子 房 上 ， 初 期 柔软 ， 具 黏 性 ， 干 燥 后 变 硬 ， 紫 黑色 或 此 棕色 ， 内 部 近 白 
色 ; 一 个 菌 核 上 可 生出 子 座 20030 个 ; 子 座 明 显 分 为 头 部 和 柄 部 两 部 分 ; 头 部 近 球形 ， 直 
径 为 1.503mm， 赭 色 至 橘红 色 ， 表 面具 突出 斑点 为 子 圳 壳 的 孔 口 ; 柄 部 不 育 ， 圆 柱 形 ， 
细 长 且 多 弯曲 ， 表 面 光滑 ， 红 神色， 大 小 为 5015 x 101.5mm。 
D0 ” 子 可 过 全 部 生 于 子 座 内 ， 大 小 为 2000260 x 140[]80um, RILA fü A UB, OR 



















































































口 ” 主 要 由 子 友 和 侧 丝 组 成 ; TERHEK, T6, Æ, A/A 1250160 x Sum, 
4^4 4€ WEST RI 侧 丝 少见 。 

子囊 孢子 线形 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 光 滑 ， 成 熟 时 多 分 隔 ，700120 x O.6[] um. 
UU ”生长 于 禾 本 科 植 物 的 花絮 上 ， 特 别 是 小 麦 、 大 麦 、 黑 麦 、 燕 麦 等 植物 。 
DO000000 麦角 菌 的 菌 核 在 春季 萌发 ， 并 产生 子 座 ， 可 直接 用 手 摘 取 。 
DOD “全国 各 省 区 均 有 分 布 。 
UU ”麦角 菌 为 名 贵 的 中 药材 ， 其 所 含 的 生物 碱 多 达 12 种 ， 分 为 麦角 胺 、 麦 角 
毒 碱 和 麦角 新 碱 三 大 类 ， 主 要 功能 是 引起 肌肉 痉 率 收缩， 故常 用 作 妇 产科 药物 ; 此 外 ， 
该 菌 还 可 治疗 产后 出 血 、 偏 头痛 等 症状 (刘波 ，1984; 李 庆 典 ，2006)。 
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3% Claviceps purpurea 的 子 实体 








图 54B 麦角 菌 Claviceps purpurea 的 显 微 结构 








a: TAMT; bi TÆ 
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SSH B 
Clitocybe nebularis (Basch.) P. Kumm. 











[DIU GATA, X XCREDGE, ERER, HERNA, TRAR; 

菌 盖 幼 时 半球 形 ， 后 变 为 凸 镜 形 ， 成 熟 时 间 形 ， 平展， 直径 可 达 22cm， 中 部 厚 可 达 
25mm; 菌 盖 表 面 新 鲜 时 污 白色 至 灰 褐 色 ; 干 后 变 为 黄 褐色 ， 无 环 带 ， 光 滑 ; 边缘 锐 ; W 
袜 表 面 新 鲜 时 和 乳白色, 和 干 后 变 为 肉桂 色 ; WWZ, TEK, 4; 菌 肉 新 鲜 时 乳白 色 ， 
无 环 带 ,和 干 后 脆 质 ， 厚 可 达 10mm; 菌 柄 幼 时 柄 基 膨 大 ， 成 熟 后 多 等 粗 ， 纤 维 质 ， 成 熟 
菌 柄 上 部 乳白 色 或 有 时 黄 褐色 ， 中 部 常 黄 褐色 ， 基 部 乳白 色 或 有 时 黄 褐色 ， 柄 长 可 达 
22cm， 上 部 直径 可 达 12mm。 
0000 菌 丝 隔膜 具 锁 状 联合 ; 菌 丝 IKI-， 上 骨架 菌 丝 CB+; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 剂 
ER e 
0 菌 肉 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 有 时 分 枝 ， 平 直 或 略 弯曲 ， 有 些 菌 丝 膨 胀 ， 近 规则 排 
列 ， 直 径 通 常 为 6018hm。 
UU 菌 髓 菌 丝 无 色 ， 薄 辟 ， 有 时 分 梳 ， 频 繁 分 隔 ， 中 部 近 规 则 排列 ， 直 径 为 
6020hm; 子 实 层 中 无 千 状 体 和 拟 宫 状 体 ; 担子 近 棍 棒状 ， 具 4 小 梗 并 在 基部 具 一 锁 状 联 
E RAAT x 5.5[J6.5um. 

D0 ” 担 孢 子 广 椭 圆 形 ， 无 色 ， 薄 辟 ， 平滑 ， 通 常 具 一 或 几 个 油 滴 ，IKI-，CB+， 
大 小 为 (5.5607 x 303.8(03.9)um， 平 均 长 L=6.27um， 平 均 宽 W=3.21hm， 长 宽 比 Q=1.96 
(n=30/1)。 

D000 生长 在 多 种 阔叶树 的 林地 上 ， 有 时 也 生长 在 公园 等 的 草地 上 。 

DO00000000 水 粉 伞 菌 通常 于 晚秋 季 出 现 ， 其 子 实体 生长 很 快 ， 可 形成 大 
的 其 范 圈 ,而且 易 腐烂 ， 最 好 采集 幼 嫩 的 子 实体 ， 并 及 时 上 晾 干 或 烤 干 ; 此 外 ， 该 菌 在 地 
下 生长 较 深 ,采集 时 为 了 避免 沾 带 泥土 ， 需 要 用 剪刀 从 菌 柄 基部 剪 采 

D000 河南 、 景 龙 江 、 吉 林 、 青 海 、 山 西 、 四 川 。 

0000 水 粉 伞 菌 爹 有 水 粉 伞 素 (nebularine)， 可 抑制 分 枝 杆菌 和 噬菌体 的 增殖 
(Park & Lee, 1999); 此 外 ， 子 实体 的 热 水 提 取 物 对 小 鼠 肉 瘤 细胞 S-180 有 抑制 作用 (应 建 
浙 等 ，1987)。 
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图 55A KÄRE Clitocybe nebularis 的 子 实体 








图 55B 水粉 伞 菌 Clitocybe nebularis 的 显 微 结构 








a; HHF; b: 担子 和 拟 担子 ; c: 


PR LIA] 





A 
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sos THEE AH 
Clitocybe odora (Bull.) P. Kumm 





[DIU S4RKATUEN, HERAN E, ERAR, RUSSTRIESR, T 
f WX HOEGUD. ECEOUUAJÓ. RARE, FARM, Bv ik8Sem, 
厚 可 达 10mm; Bic Hx 4AeRmsÓI«e. TEEODAESAKE. AIR, UB 
UKARA, TERA; 菌 禄 表面 新 鲜 时 乳白 色 至 淡 绿 色 ， 干 后 变 为 污 白 色 ; HWX 
不 等 长 ， 通 常 延生 ， 脆 质 ; 菌 肉 新 鲜 时 乳白色， 肉质 ， 干 后 软木 栓 质 ， 厚 可 达 5mm; B 
柄 基部 常 脱 大 ， 纤 维 质 ; 成 熟 菌 柄 上 部 乳白 色 、 淡 绿色 ， 中 部 和 乳白色、 肉桂 色 ， 基 部 乳 
白色 ， 柄 长 可 达 6cm， 上 部 直径 可 达 8mm。 
D000 菌 丝 隔膜 具 锁 状 联 合 ; WHAZIKI-, CB+, 8B 220 44 4EKORBGA Ñ] 




































































































































































UU WZxe,S« nmm, LARRE, FERF) 
排列 ， 直 径 通常 为 5016hm。 
DO WRZE, HÆ, ARNAR, FERS h, PTH, EEA 
3013hm; 子 实 层 中 无 赛 状 体 和 拟 宫 状 体 ; 担子 近 棍 棒状 ， 具 4 小 梗 并 在 基部 具 一 锁 状 联 
合 ， 大 小 为 26039 x 607hm; 拟 担子 的 形状 与 担子 相似 ， 但 上 略 小 。 

UD 担 殉 子 椭圆 形 ,， 无 色 ， 薄 壁 , 平滑 ，IKI-,，CB+， 大 小 为 (6.5[p6.8[9 x 
405(05.Dhm， 平 均 长 L=7.43hum， 平 均 宽 W=4.35Sum， 长 宽 比 Q=1.71 m=30/1)。 

D000 生长 在 多 种 阔叶树 的 林地 上 或 村 校 落 叶 层 上 。 

0DOOOOODODOOO 浅黄 绿 杯 伞 通 常 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 其 子 实体 易 腐烂 ， 出 现 
后 要 立即 采集 ， 并 及 时 晾 干 或 烤 干 ; 由 于 该 菌 通常 地 生 ， 采 集 时 为 了 避免 沾 带 泥土 ， 需 
要 用 剪刀 从 菌 柄 基部 剪 和 采 。 

0000 吉林 、 陕 西 。 

DODODOD 浅黄 绿 杯 伞 具有 抑 肿瘤 等 功效 ( 袁 明 生 ， 和 孙 佩 琼 ，2007)。 
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图 56B ”浅黄 绿 杯 伞 Clitocybe odora 的 显 微 结构 














a: HF; b: 担子 和 拟 担子 ; c: AA; d: WAR; e: 菌 柄 菌 丝 
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SE RAT 
Collybia maculata (Alb. & Schwein.) P. Kumm 








[UU BiEAHIQG3UP, EEUGSMSREGSS,NWUERTECOER, AySE EG 
浪 状 ， 直 径 可 达 7.5cm; 菌 盖 表 面 光 滑 ， 白 色 至 乳白 色 ， 中 部 常 具 红 褐 色 斑 点 ， 幼 小 时 
边缘 内 卷 ， 成 熟 后 边缘 下 弯 ; 菌 肉 白色 ， 中 部 较 厚 ， 边 缘 薄 ， 味 兰 ; 菌 褐 弯 生 至 直 生 ， 
X, E. BÉSIBHÉAX, E X[Bmm; HAF, HEK, bT, Ait 
向 基部 渐 细 呈 锥 形 ， 表 面 呈 白色 至 乳白 色 ， 具 红 褐 色 的 斑点 ， 有 时 弯曲 ， 中 空 ， 长 可 达 
9.5cm, fu ikl.6cm. 

D000 BHAZASUANXG, E, HAZKOHT EX E. 
DO “表皮 菌 丝 不 规则 交织 排列 ， 具 锁 状 联合 ， 直 径 为 2.204.8hm。 

UU ” 菌 肉 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 偶 尔 分 枝 ， 略 弯曲 ， 芯 松 交织 排列 ， 直 
4.9[]12.2hme。 
LU HBüEWALO6,IUJEA, (TAA, MUAA, MAA, E45X25[p.8um; 担 
子 棒状 ， 无 色 ， 具 4 个 担子 小 梗 ， 基 部 多 数 具 锁 状 联合 ， 大 小 为 24.4029.3 x 9.8[]14.6um; 
TF Aic HEBR UI Ee 

[[] 2GEXUP, XH, 无 色 ， 具 孢子 小 尖 ， 无 萌发 筷 ， 通 常 具 一 个 较 大 的 油 
滴 或 多 个 小 油 滴 ， 大 小 为 4.605.7 x 4[5.1um, XE KL-533um, P SEW-475um, K R 
BOT: 125 
DODDOD 群生 或 近 从 生 在 林 中 的 腐 殖 层 、 腐 朽木 或 地 上 。 

000000000 并 金 钱 菌 在 夏季 或 秋季 产生 子 实体 ， 采 集 时 为 避免 沾 带 泥 
要 用 剪刀 从 菌 柄 基部 剪 采 。 

UD Wa. By. WX. 3048. 

口 口 ” 斑 金钱 菌 具 有 抗 真菌 、 抗 病毒 等 功效 ( 囊 明 生 ， 和 孙 佩 琼 ，2007)。 
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K57A MERE Collybia maculata 的 子 实体 














图 $7B” 斑 金钱 菌 Collybia maculata. 的 显 微 结构 








a: HHF; b: 担子 和 拟 担子 ; c: APA; d: WAR 
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sex Hl] B BIER 
Coprinellus micaceus (Bull.) Vilgdys |] Hopple & Jacq. 
Johnson 














D00 Bsu4HE£q37, E MXJRT SEES E ER, RAJE d ILE 
Æ, HWik3.5em; 菌 盖 表面 黄 褐色 至 赭 褐色 ， 向 边缘 颜色 渐 浅 呈 灰 色 ， 水 渍 状 ， 有 具 条 
纹 ， 幼 时 表面 具 白 色 的 颗粒 状 晶 体 ， 后 渐 消 失 ; HA, KERE, LUE, RAM; 
菌 袜 弯 生 ， 密 ， 不 等 长 ， 幼 时 乳 和 白色， 渐变 紫 灰色 ， 后 变 成 黑色 ， 最 后 溶解 ; 菌 柄 圆柱 
形 ， 近 等 粗 ， 有 时 基部 呈 棒 状 或 球茎 状 膨 大 ， 表 面 白 色 ， 柄 上 具 白 色 粉 霜 ， 后 较 光 滑 且 
渐变 淡 黄 色 ， 脆 上 且 易 碎 ， 内 部 空心 ,长 可 达 8.5cm， 直 径 可 达 0.5cmo 

D000 荔 丝 其 锁 状 联合 ， 薄 壁 ， 菌 丝 在 KOH 中 无 色 。 

00 茵 丝 无 色 ， 薄 辟 ， 规 则 排列 ， 菌 丝 略 膨大 ， 直 径 为 4.9015.6um。 

UU 菌 著 菌 丝 无 色 至 淡 黄 色 ， 薄 壁 ; 担子 棒状 ， 大 小 为 22031.7 x 6.1[9.8um; 38 
体 泡 可 状 至 棒状 ,无 色 ， 薄 壁 ， 大 小 为 21.9070.8 x 21.9056.1um; 818 RREN € 
圆 形 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 大 小 为 70.7090.3 x 512[]63.4um. 
孢子 椭圆 形 ， 深 红 褐 色 ， 表 面 光 滑 ， 有 具 明 显 的 芽 孔 ， 底 端 具 小 尖 突 ， 大 小 为 
8 x 4.9[6.1um， 平 均 长 L=7.86um， 平 均 宽 W=5.32um， 长 宽 比 Q=1.48。 

DO “丛生 或 群生 于 阔 叶 林 中 树 根部 地 上 。 

000000D0 章 粒 小 鬼 伞 从 春季 到 秋季 均 出 现 ， 子 实体 淤 化 之 前 用 刀 轻 轻 
部 即 可 获得 子 实体 。 
0 肃 、 河 北 、 河 南 、 黑 龙 江 、 湖 南 、 吉 林 、 江 苏 、 辽 宁 、 青 海 、 陕 西 、 
、 香 港 、 新 疆 。 

消 粒 小 鬼 伞 具有 抑 肿瘤 等 功效 ， 其 中 对 小 鼠 肉 瘤 细胞 S-180 的 抑制 率 为 
7096, ITR Kd Zg Rf 8] M al 3€ 2 8096 (Otsuka et al, 1973); 此 外 ， 该 菌 还 可 产生 腺 唆 叭 
(adenine), JE s&(choline) f & fl (tryptamine) 5E Æ 4] 9&(9I Ee jx, 1998). 
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K|58A iL] Coprinellus micaceus 的 子 实体 





图 58B miU: Coprinellus micaceus 的 显 微 结 构 
a: PHF; b: 担子 ; HERA; d: TEDUSEXRUE 
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SIBI BEL 
Coprinellus radians (Demn) Vilgdys] H opple & Jacq. 
Johnson 

















[UU BxeAS EET, EXURT HcAR EO, HAA; AARE 
其 白色 的 毛 状 鳞片 ， 后 平展 ， 呈 橄榄 灰色 ， 边 缘 白 色 ， 具 小 鳞片 ， 中 部 呈 赭 褐色 ; Ex 
边缘 具 条 纹 ， 老 时 边缘 裂 开 且 常 上 闭 ; 菌 肉 薄 ， 初 期 灰 褐 色 ， 味 道 温 和 ; BUSES 
生 ， 幼 时 白色 ,后 渐变 黑色 ， 稀 ， 不 等 长 ， 裙 缘 平 滑 ; 菌 柄 圆柱 形 ， 向 下 渐 粗 ， 表 面具 
白色 绒毛 和 白色 菌 幕 残片 ， 后 较 光 滑 或 具 黎 跤 的 白色 纤维 状 小 鳞片 ， 脆 且 吻 碎 ， 内 部 空 
心 ， 长 可 达 6.5cm， 直 径 可 达 0.4cm。 菌 柄 基部 常 具 牛 毛 状 菌 丝 垫 。 

D000 菌 丝 其 锁 状 联合 ， 薄 壁 ， 菌 丝 在 KOH 中 无 色 至 淡 黄 色 。 

口 口 ” 芮 肉 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 规 则 排列 或 近 规 则 排列 ， 直 径 为 4.9013.4um。 

UU ” 菌 篮 菌 丝 无 色 至 淡 黄色 ， 薄 辟 ; 担子 棒状 ,无 色 ， 具 4 个 担子 小 梗 ， 大 
小 为 14.6031.7 x 8.5D1lum; Zik Eu XXE SE. AE, E. K/NXATSA x 
29[B4um; 48 4u SC ELBUP EE, AE, ERE. KASo x 22] B2um. 

[I] 拒 孢 子 椭圆 形 ， 深 红 宰 色 ， 表 面 光滑 ， 具 明显 的 芽 孔 ， 底 端 具 小 尖 突 ， 大 小 
为 9.8012.2 x 6.107.3um， 平 均 长 L=11.34um， 平 均 宽 W= 6.78um， 长 宽 比 Q= 1.67。 
D000 生长 于 树桩 及 倒 腐 木 上 ， 往 往 成 群众 生 。 

D00000000 辐 毛 小 鬼 伞 从 春季 至 晚秋 均 出 现 ， 用 刀 轻 轻 割 断 菌 柄 基部 即 
可 获得 子 实 体 。 

0000 甘肃、 河北、 湖南 、 江 苏 、 四 川 、 西 藏 、 浙 江 。 

辐 毛 小 鬼 伞 具有 抑 肿瘤 等 功效 ， 其 中 对 小 鼠 肉 瘤 细 胞 S-180 和 艾 氏 癌 细 胞 
的 抑制 率 分 别 为 70% 和 90%(Otsuka et al, 1973). 
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i 
K594 ENIE Coprinellus radians 的 子 实体 





图 59B HEDRE Coprinellus radians 的 显 微 结构 
a: PHF; b: 担子 ; HERA; d: TEDUSEXRUE 
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co [HE PEDE): HI 
Coprinopsis atramentaria (Bull.) R edhead, Vilgadys & 
Moncdvo 











D00 童 盖 初期 卵 圆 形 ， 后 渐 展 开 呈 钟 形 至 圆锥 形 ， 直 径 可 达 8.5cm; AR x4 
上 卷 ， 当 开 伞 时 一 般 开 始 液 化 流 墨 汁 状 汗液， 未 开 全 前 顶部 钝 圆 ， 具 褐色 鳞片 ， 边 缘 近 
光滑 ; 菌 肉 薄 ， 初 期 白色 ， 后 变 灰 白色 ; 菌 袜 弯 生 ， 密 ， 不 等 长 ， 幼 时 白色 至 灰白 色 ， 
后 渐变 成 灰 褐 色 至 黑色 ， 最 后 变 成 黑色 汁液 ; 菌 柄 圆柱 形 ， 向 下 渐 粗 ， 表 面 白色 至 灰白 
色 ， 表 面 光 滑 或 具 纤 维 状 小 鳞片 ， 内 部 空心 ， 长 可 达 8.5cm， 直 径 可 达 0.12cm。 

DODODD 锁 状 联合 存在 于 某 些 菌 丝 结构 中 ， 菌 丝 在 KOH 中 无 色 至 淡 黄 色 。 

口 口 ” 菌 肉 菌 丝 无 色 或 浅黄 色 ， 薄 壁 ， 规 则 排列 ， 菌 丝 膨 大 ， 分 隔 处 较 窗 ， 直 径 为 
4.9[]12.2hme。 

00 ” 菌 禾 菌 丝 无 色 至 淡 黄 色 ， 薄 辟 ; 担子 棒状 ,无 色 ， 具 4 个 担子 小 梗 ， 大 小 为 
21.9[B1.7 x 7.309.8hm; 裙 侧 串 状 体 与 裙 缘 襄 状 体形 态 多 变 ， 圆 柱 形 、 棒 状 、 梭 形 至 泡 破 
状 ， 大 小 为 44[078 x 16034um。 

口 口 ” 担 孢子 椭圆 形 至 宽 椭圆 形 ， 深 灰 褐 色 至 黑 褐 色 ， 表 面 光滑 ， 具 明显 的 芽 孔 ， 
底 端 具 小 尖 突 ， 大 小 为 7.309.8 x 4.906.1um， 平 均 长 L=8.75Sum， 平 均 宽 W=5.66um， 长 宽 
NOEL 
D000 在 林 中 、 田 野 、 路 边 、 村 庄 、 公 园 等 地 下 有 腐 木 的 地 方 丛 生 。 
DO00000000 墨汁 拟 鬼 伞 从 春季 到 晚秋 均 出 现 ， 子 实体 洲 化 之 前 用 丸 轻 轻 
柄 基部 即 可 获得 子 实 体 。 
福建 、 上 甘肃、 河北、 黑龙 江 、 湖 南 、 吉 林 、 江 苏 、 、 青 海 、 山 
. $ij. Wi. S048. 
口 ” 泽 汁 拟 鬼 爹 具有 助 消化 、 祛 疾 、 解 毒 、 消 肿 等 功效 ; 其 子 实体 煮 熟 后 烘 
和 干 ， 研 成 细 末 和 醋 拌 成 糊 状 甫 用 ， 可 治 无 名 种 毒 和 其 他 郊 渔 ( 卯 晓 由 ，1998); 该 菌 对 小 鼠 
肉瘤 细胞 S-180 和 艾 氏 癌 细 胞 的 抑制 率 高 达 100%(Otsuka et al, 1973) 。 
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图 60A ÆA Coprinopsis atramentaria 的 子 实体 





图 60B ÆW Coprinopsis atramentaria 的 显 微 结构 


a: 担 孢 子 ; b: 担子 ; HREAN; d: MERE 
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eie (BB BI E BI 
Coprinopsis friesii (Qud.) P. Kara. 























D00 ” 菌 盖 初期 圆锥 形 、 饭 圆 形 至 椭圆 形 ， 直 径 可 达 1.5cm; WxkEBe., T 
Ede; WANA JE HIR Ek, 菌 肉 薄 ， 灰 白色 ， 味 道 温和 ; WHAE, 9i É 
色 ， 后 渐变 为 灰色 至 黑色 ， 稍 密 ， 不 等 长 ; 菌 柄 圆柱 形 ， 表 面 白色 至 灰白 色 ， 闪 稀 玻 的 
白色 球状 小 鳞片 ， 有 时 基部 呈 棒 状 ， 长 可 达 5cm， 直 径 可 达 0.15cm。 

UDDU 锁 状 联合 存在 于 某 些 菌 丝 结构 中 ， 菌 丝 在 KOH 中 无 色 3 

00 菌 肉 菌 丝 无 色 或 浅黄 色 ， 薄 壁 ， 偶 尔 分 枝 ， 具 简单 分 隔 
Jj4.9[]14.6um. 

UU HBüdHZcese,54Sm.;H8TÉEW, ne, RATHETONE, 
14.6/B1.7 x 85[]0.9um; 8 RREA REK "E EIAEE XULEDE, TE, PEE. AURA 
293 [97.6 x 13.4[B1.7um; XM XR at IRURE EGER, 无 色 ， 薄 壁 ， 大 小 为 78.10119.6 x 
15.9[21.9um. 

[UI EX X*EEX«-ÁXBUGSE, Wide, kuJE, RUD GL, JA 
端 具 小 尖 突 ， 大 小 为 6.109.8 x 54[p3um, 339 L-8.06um,. 335 55 W-6.35um, K EG 
Q= 1.27。 

0000 通常 群生 于 草地 上 。 

DO0000000D0 费 赖 斯 拟 鬼 伞 从 春季 到 秋季 均 出 现 ， 用 刀 轻 轻 割 断 菌 柄 基部 
即 可 获得 子 实体 。 

吉林 、 内 蒙古 、 山 西 。 
费 赖 斯 拟 鬼 伞 具 有 抑 肿瘤 等 功效 ， 其 中 对 小 鼠 肉 瘤 细胞 S-180 的 抑制 率 为 
90%， 对 英 氏 癌 细 胞 的 抑制 率 为 1009%(Otsuka et al, 1973) 。 
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RISIA BIMES Coprinopsis friesii 的 子 实体 





图 61B BRNIE Coprinopsis friesii 的 显 微 结构 
a: HEF; b: 担子 ; RERE; di MARE 
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o2 [dE BEBO 
Coprinus comatus (O.F. Müll.) Gray 











000 担子 果 具 中 生 柄 ， 通 常 多 个 群生 ， 新 鲜 时 肉质 ， 无 网 无 味 ， 干 后 碎 质 ; W 
盖 幼 时 间 柱 形 、 长 卵 形 ,， 成 熟 时 钟 形 ， 直 径 可 达 6cm， 中 部 厚 可 达 15mm; 菌 盖 表面 新 鲜 
时 灰白 色 至 浅 神色， 被 灰白 色 鳞 片 ; 鳞片 平 伏 或 反 卷 ; 菌 盖 表面 干 后 变 为 灰色 至 浅黄 褐 
LAA, W, 边缘 波状 ， 常 开裂 ; 菌 禄 表面 新 鲜 时 灰色 、 灰 黑色 ， 子 实体 开 伞 后 
此 为 时 汁 状 液体 ， 干 后 变 为 黑色 ; 菌 社 密 ， 不 等 长 ， 脆 质 或 变 为 粉末 状 ; BS 
白色 ， 肉 质 ， 无 环 带 ，, 干 后 软木 栓 质 ， 厚 可 达 4mm; 菌 柄 圆柱 形 ， 纤 维 质 ， 下 部 具 
白色 菌 环 ， 长 可 达 20cm， 直 径 可 达 20mme。 
0000 菌 丝 隔膜 无 锁 状 联合 ; 菌 丝 IKI-，CB-; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 剂 中 无 变 







































































































































































菌 丝 无 色 ， 薄 壁 至 略 厚 壁 ， 中 度 分 枝 ， 弯 曲 ， 有 些 菌 丝 膨 胀 ， 紧 密 交织 
排列 ， 通常 为 409hum， 膨 胀 菌 丝 直径 可 达 25hm。 
闭 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 少 分 枝 ， 频 繁 分 隔 ， 略 弯曲 ， 规 则 至 朴 松 交织 排列 ， 
直径 为 3.508hm; 有 些 菌 丝 膨 胀 ， 直 径 可 达 20hm; 子 实 层 中 无 圳 状 体 ; 担子 宽 棍 棒状 ， 
具 4 小 梗 并 在 基部 具 一 简单 分 隔 ， 大 小 为 18023 x 10015Shm。 

Un Syd EJ XKGaemBX, Ue, FE, DDOxEGDAGU, X8, IKI-, 
B-， 大 小 为 QID12016017) x 7[8.8[9)um, 3A EL-1436um, P3 SEW- 793um, $ 
宽 比 Q=1.81 (n=30/1)。 
口 口 口 口 ” 生 长 在 草地 上 或 路 边 的 空旷 地 上 。 

Do00000000 和气 头 鬼 伞 从 春季 到 秋季 均 出 现 ， 特 别 是 在 十 后， 其 子 实体 出 
现 很 快 ， 且 容易 腐烂 ， 采 集 后 需 及 时 上 晾 干 或 烤 
HOW. pde. SOXGL. Ed DES 青海 、 山 西 、 西 藏 、 新 疆 。 

毛 头 鬼 伞 味 甘 性 平 ， 有 益 脾 胃 、 清 心 宁 神 、 助 消化 、 增 食欲 、 降 血压 、 
请 等 功效 ; 经 常食 用 可 提高 人 体 免疫 功能 ， Wa dS OU, 张 劲松 ，2003); 
mon 油 酸 ( 赖 普 辉 等 ，1998)， 而 亚 油 酸 在 临床 上 已 用 来 
脂 和 动脉 硬化 ; 毛 头 鬼 伞 中 还 含有 治疗 糖尿 病 的 有 效 成 分 ， 食 用 后 能 降低 血糖 
+ 糖尿 病 有 明显 的 辅助 疗效 ( 王 玉 萍 等 ，2000; Yuetal, 2009; 此 外 ， 从 其 子 实体 
a H Epa EEF, 2002; 冯 娜 等 ，2010); 该 菌 
抗 真菌 的 抗生素 ( 徐 文 香 等 ，1997)。 
































































































































































































































































































































e ILLUSTRATIONS OF MEDICINAL FUNGI IN CHINA 125 





图 62B EAH Coprinus comatus 的 显 微 结 构 
a: PEF; b: 担子 
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63.[] HL LI L] 
Cordyceps gunnii (Berk.) Berk. 


口 口 ” 子 座 从 寄主 的 头 部 发 出 ， 一 般 单 生 ， 棒 状 ， 分 为 柄 和 头 部 ; 柄 污 白 色 至 灰 
色 ， 表 面 光滑 ， 长 5D10cm， 直 径 为 3D6mm， 横 截面 圆 形 ; 子 座 头 部 膨大 ， 鼠 灰色 ， 狭 长 
卵 形 或 长 椭圆 形 ， 大 小 为 8[0 x SU8mm， 成 熟 时 与 柄 的 界限 明显 ， 无 不 育 顶 端 。 

000 3s a XKERÉ, X 600[p00 x 2000300um， 埋 生 于 子 座 顶部 表 
层 ， 成 熟 时 孔 口外 露 。 

[ TX, 2001450 x 5.507 .5um, DO Af 3x44; WETXmITST, T 
lo 













































































子宫 孢子 丝 状 ， 成 熟 时 断裂 为 306 x2[BumB x T 3 Rs 

0O00 生长 于 蝙蝠 蛾 科 幼 虫 上 。 

00000000 网 因 串 草 的 子 座 于 春季 清明 节 前 后 从 地 下 伸 出 ， 可 用 铲 等 工 
土 里 连同 伪 虫 体 一 起 挖 出 ， 洗 净 晒 干 备用 。 

000 3. 

000 风 恩 虫草 菌 丝 培 养 物 具 镇 痛 (Liang etal, 2004; 911555, 201). Fun 
和 提高 免疫 力 等 作用 ( 兰 进 ， 徐 锦 堂 ，1996); 其 多 糖 解 聚 后 能 明显 提高 免疫 活性 ( 肖 建 辉 
等 ，2005)， 对 肿瘤 有 抑制 作用 ( 梅 德 强 ，2006); 还 具有 抗 氧 化 活性 ( 武 守 华 等 ，2010) 及 抗 
衰老 功效 ( 刘 安 军 等 ，2008)。 
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图 63A [XE di Et Cordyceps gunnii 的 子 实体 








图 63B I R5 Cordyceps gunni 的 显 微 结 构 
a: KEHF; b: FÆ 
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64. [] ET E] 
Cordyceps militaris (L.) Link 


口 口 口子 实体 一 年 生 ， 棍 棒状 ， 明 显 的 分 为 头 部 和 柄 部 两 部 分 ， 高 15030mm， 
直径 为 203mm; 头 部 可 育 ， 不 规则 棍棒 状 或 圆锥 体 ， 新 鲜 时 桶 红色， 肉质 ， 粗 糙 或 具 斑 
点 ， 干 后 红 宰 色 ， 脆 质 ， 高 7D19mm， 直 径 为 20Bmm; 柄 部 不 育 ， 圆 柱 形 ， 新 鲜 时 淡 桶 
红色 ， 王 后 浅 红 褐 色 ， 光 滑 ， 与 头 部 无 明显 界限 ， 柄 基 与 昆虫 的 肾 相 和 连 。 

UU 菌 丝 隔膜 为 简单 分 隔 ， 菌 丝 无 色 ， 分 隔 频繁 ， 薄 壁 ，IKI-，CB-， 菌 丝 直径 
变化 较 大 ， 其 形状 从 丝 状 到 多 边 形 ， 平 滑 无 结晶 ， 丝 状 菌 丝 直径 为 303.8um; BG 
色 ， 薄 壁 ， 在 分 隔 处 无 绞 缩 ， 平 行 排列 ， 直 径 为 2.5[4.5hm。 

[UU 主要 由 子宫 和 侧 丝 组 成 ; TZZLR, AE, H, IKI-, CB-, 4 
250pm， 直 径 为 3[4nm， 内 生 8 个 子 让 孢子; 侧 丝 少见 。 

口 口 ” 子 讲 钨 子 在 子 训 中 排 成 链 状 ， 子 训 孢 子 圆柱 形 至 梭 形 ， 无 
IKI-，CB-， 大 小 为 205 x (0.8D0.901.2 01.4um, 平均 长 L=3.45um， 平 
宽 比 Q=2.99[B.95 (n=65/2)。 
0000 寄生 于 鳞 翅 目 幼虫 的 蓝 和 肾 上 ; 多 出 现 于 林地 杆 枝 落叶 层 
DO00000000 肾 忠 草 从 春季 到 秋季 均 出 现 ， 其 子 实体 软 革 质 ， 不易 腐 烂 ， 
基 物 着 生 紧密 ， 采 集 时 需 直接 用 手 将 子 实体 和 幼 晴 一 起 摘 取 。 

0000 安徽、 福建、 广西 、 河 北 、 黑 龙 江 、 吉 林 、 辽 宁 、 陕 西 、 云 南 。 
0000 上 贤 虫 草 子 实体 及 发 酝 液 中 含有 虫草 素 、 多 糖 等 活性 成 分 ， 具 补肾 助 阳 益 
精 之 功效 ( 陈 俐 形 等 ，2005); 对 肾虚 所 致 的 阳 瘘 早泄 有 良好 的 治疗 及 保健 作用 ， 对 肾虚 腰 
痛 、 糖 尿 病 、 蛋 白 尿 等 肾 功 能 障碍 患者 也 有 较 好 的 治疗 效果 (王建 劳 ， 杨 春 清 ，2005); X 
外 ， 还 具有 止血 化 效 、 抗 肿瘤 、 抗 菌 、 提 高 免疫 力 、 镇 静 、 抗 惊 原 、 抗 衰老 、 抗 氧化 、 
降 血 脂 等 作用 ( 徐 锦 堂 ，1997; EX, mAH, 2005; 林 群 英 等 ，2006; 昌国 英 等 ， 
2009; 武 守 华 等 ，2010; 杨涛 ， 董 彩虹 ，2011); 临床 实验 证 明 ， 肾 虫草 对 肺 虚 咳 嗽 、 急 
慢性 支气管 炎 、 哮 嘴 等 具有 较 好 的 疗效 ( 林 群 英 等 ，2006)。 
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K64A WEH Cordyceps militaris 的 子 实体 





图 64B IMEE Cordyceps militaris 的 显 微 结 构 








a: TERT; b: FÆ; c: TÆ 


HEA 
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65.[] HL LI L] 
Cordyceps nutans Pd. 


DOO 子 座 单 生 ， 偶 尔 2 或 3 生 ， 从 寄主 胸 侧 长 出 ; 地 上 部 高 3.5013cm ， 分 为 头 部 
和 柄 部 ， 头 部 长 椭圆 形 至 短 圆 柱 形 ， 长 0.401.1cm， 宽 0.100.22cm， 新 鲜 时 呈 梅 红色 或 栖 
黄色 ， 随 着 成 熟 逐 渐 初 色 成 黄色 ， 最 后 呈 浅 黄色 ， 老 熟 后 下 垂 ; 柄 长 3010cm， 不 规则 
弯曲 ， 纤 维 状 肉 质 ， 黑 色 至 黑 褐 色 ， 具 金属 光泽 ， 外 皮 与 内 部 组 织 间 有 空 阶 ， 内 部 为 白 
色 。 



















































































UU ”和 菌 丝 隔膜 为 简单 分 隔 ， 菌 丝 无 色 ， 分 隔 较 频繁 ， 薄 壁 ， 菌 丝 表面 平 ; 
唱 ， 直 径 为 2.404.8hum; 菌 柄 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 平 行 排列 ， 直 径 为 204.Shum。 
00 TÓxsxe98ETO EN, NR, XX 5250600 x 160[p30um; 孔 口 
呈 细 点 状 ， 较 密集 的 分 布 于 子 座 上 部 。 

[UU 主要 由 子 训 和 侧 丝 组 成 ; 子 赛 线形 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 大 小 为 5000560 x 
707.5Sum， 内 生 8 个 子 吉 和 孢子， 子囊 帽 宽 约 7.3um， 稍 宽 于 子宫 直径 ; 侧 丝 少见 。 

UU 子 训 孢子 线形 , 无 色 ， 薄 辟 ， 光 滑 ; 子 上 成 熟 后 断裂 成 大 小 为 8D10 x 
14[DumBy X EF, 平均 长 L=9.14nm， 平 均 宽 W= 1.63um， 长 宽 比 Q= 5.60. 

0000 生长 于 半 运 目 蝴 科 (Pentatomidae) 的 成 号 上， 从 正体 胸部 生出 子 座 102 个 ; 
多 出 现 于 林地 村 枝 落 叶 层 。 
DO00000000 重头 虫 草 通 常 在 秋季 出 现 ， 其 子 实体 软 革 质 ， 不 易 腐 烂 ， 采 
集 时 需 直 接 用 手 将 子 实 体 和 幼虫 一 起 挖 出 。 
D ži mæ A E 348. EA WA. HL. 
[ ”重头 虫草 可 入 药 ， 功 效 近 冬 虫 夏 草 ( 卯 晓 鸯 ，1998); 该 菌 具有 补 虚 损 、 益 
Fa. 防治 阳痿 和 提高 心脏 功能 等 功效 ( 李 能 树 等 ，2002)。 
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Kk65A ”重头 虫草 Cordyceps nutans 的 子 实体 








图 65B  3&3L.!R 5€ Cordyceps nutans 的 显 微 结 构 














a: 次 生 孢 子 ; b: 子宫 孢子 ; c: TÆ; d: 子 座 菌 丝 








132 00000000 e 


66.[] EL LLL] 
Cordyceps sphecocephala (Klotzsch ex Berk.) Berk. & 


M.A. Curtis 


000 子 座 单 生 ， 也 有 同时 发 生 2 个 ， 从 寄主 胸径 长 出 ; 地 上 部 高 3012cm， 头 部 
棒状 或 纺锤 状 ， 长 0.50D1.2cm， 宽 0.100.13cm， 颜 色 较 深 ， 淡 黄色 至 橙黄 色 ; MAK, E 




















径 为 0.500.8mm， 常 不 规则 弯曲 ， 黑 色 至 黑 褐色 。 
UU WARE ERAS, WATE, A 


















































频繁 ， 薄 辟 ， 表 面 平 》 


um; 菌 柄 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 平 行 排列 ， 直 径 为 2.504.5hm。 








口 “ 子 吉 壳 倾斜 埋 生 于 子 座 内 ， 瓶 状 或 枯 














圆 形 ，3200675 x 200[BO0um; FLE ff 






































壁 ， 大 小 为 1800225 x 5[feum, A84 Xf, 
熟 时 顶端 开口 ; 侧 丝 少见 。 














DUU 主要 由 子囊 和 侧 丝 组 成 ; 子 吉 中 部 稍 宽 ， 呈 长 袋 形 至 圆 村 





E, vehe Hm 


子 赛 帽 柱 状 ， 高 7.Sum， 宽 7.Sum， 成 





LU FRETAP, AE, HÆ, AW, 子宫 犯 子 成 熟 后 断裂 成 大 小 为 6.1014.6 x 


1D1.5um 的 次 生 和 孢子 ,纺锤 形 ， 平 均 长 L=11.54n4m， 平均 宽 W=1.32pm， 长 宽 比 Q=8.74。 











uguggammuauHuu 5*3 EX dA, 
需 直接 用 手 将 子 实 体 和 幼虫 一 起 挖 出 。 

000 Xe. Pm. WB. PER. XOL. 

0000 *Xmq«RA SC. m4. UA 
2002). 












































肺 益 肾 、 止 血 化 痰 等 功效 ( 李 能 树 等 ， 





DODODOD 寄生 于 胡 蜂 科 (Vespidae) 或 姬 蜂 科 (Lchneumonoidae) 昆 虫 的 成 虫 上 。 
其 子 实体 软 革 质 ， 不 易 腐 烂 ， 采 集 时 
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图 66B AER Cordyceps sphecocephala. 的 显 微 结 构 





a: TE; b: SET T; e: KEMT; d: 子 座 菌 丝 
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C LL BEBL EI 


Cortinarius cinnamomeus (L.) Fr. 











[] 菌 盖 初 期 半球 形 ， 后 平展 ， 菌 盖 中 部 钝 或 具 突 起 ， 直 径 可 达 6cm; HrK 
干 ， 青 黄色 、 黄 褐色 或 红 褐 色 ， 中 部 色 深 ， 密 被 浅黄 褐色 小 鳞片 或 放射 状 纤 毛 ， 老 后 
变 平 滑 至 具 光 泽 ; 菌 肉 浅 橘 黄 色 或 稻草 黄色 ， 变 至 褐色 ， 薄 ， 味 柔和 ; 菌 褐 直 生 至 弯 

， 密 ， 稍 宽 ， 不 等 长 ， 铭 黄色 、 桶 黄色 或 青 黄 色 ， 后 变 至 褐色 或 锈 褐色 ; EN 
*, geri ， 有 时 基部 膨大 成 球茎 形 ， 黄 色 至 土 黄色 ,被 有 褐色 细毛 ， 伤 处 
变 上 暗色， 内 实 至 空心 ， 基 部 常 附 有 黄色 菌 索 ， 柄 长 可 达 12cm， 直 径 可 达 0.7cm; 菌 幕 蛛 
丝 网 状 ， 黄 色 ， 位 于 菌 柄 上 部 ， 丝 膜 黄色 ， 纤 毛 状 易 消 失 ; 孢子 印 暗 黄 锈 色 或 锈 褐色 。 

D000 芮 丝 具 锁 状 联合 ， 薄 壁 ， 在 5%KOH 试 剂 中 近 无 色 。 

口 口 ” 盖 皮 菌 丝 平 伏 ,分 化 或 分 化 不 明显 ， 长 棒状 或 细 丝 状 ， 直 径 为 4[09pm。 

D0 ”担子 棒状 ， 具 4 个 担子 小 梗 ， 无 色 ， 基 部 多 数 具 锁 状 联合 ， 大 小 为 23027 x 
608hm; 裙 缘 村 状 体 宽 棒 状 或 泡 吉 状 ， 顶 端 膨 大 ， 向 下 逐渐 变 细 ， 无 色 ， 基 部 具 锁 状 联 
A, K/A 1882 x 509um。 

DO 扯 钨 子 柠 檬 形 至 宽 顶 圆 形 ， 稍 粗糙 ， 具 麻 点 ， 淡 锈 褐色 ， 大 小 为 5.508.7 x 
3.805.3um， 平 均 长 L=7.22hum， 平 均 宽 W=4.4Sum， 长 宽 比 Q=1.62。 

D000 ”生长 在 云 柳 或 针 阔 混交 林地 上 ， 群 生 或 近 从 生 。 

DO00000000 黄 棕 丝 膜 菌 一 般 在 秋季 大 量 出 现 ， 子 实体 与 基 物 着 生 不 紧 
直接 用 手轻 轻 摘 取 ， 采 集 后 自然 晾 干 或 烘 干 均 可 。 

[DI 黑龙江、 吉林 、 四 川 、 新 疆 。 

[I] ” 黄 棕 丝 膜 菌 子 实体 的 提取 物 具 有 抑 肿瘤 等 功效 ， 
的 抑制 率 为 80%， 对 艾 氏 癌 细 胞 的 抑制 率 为 90%( 应 建 浙 等 ，1987)。 
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SUN 
NA. mad 


FÉl67A WEZ Cortinarius cinnamomeus 的 子 实体 





图 67B” 黄 棕 丝 膜 菌 Cortinarius cinnamomeus 的 显 微 结 构 











a: JEF; b: HF; c: THERGHBADE d: 菌 盖 皮 层 菌 丝 
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68.[] LH D HI LI 
Cryptoporus sinensis Sheng H. Wu & M. Zang 


BE] 





M, 干燥 后 变 为 木 栓 质 ， 菌 盖 席 球形 ， 

















担子 果 一 年 








E, EIRAN, 





党 单 生 ， 新 鲜 时 无 特殊 气味 ， 软 木 栓 














E 
HEIE 
口 表面 二 

















几乎 是 孔 口 直径 的 一 倍 ， 


新 鲜 时 乳白 色 至 蛋 壳 色 ， 
形成 覆盖 整个 子 实 层 的 菌 幕 ， 仅 在 基部 具 


4 u 





后 灰 褐 色 ， 无 折光 反应 ; 


全 缘 ; B 











干 后 黄 褐 色 至 红 





Es] 


肉 奶油 色 ，- 





























a i UE 


Bx 


g 3k lem; 





LE EE, £6, E 





褐色 ， 


HR, WAREN 
Akaba eE ds 





形 或 近 








圆 形 ， 
后 木 栓 质 ， 


pe Fh 





面 Èi 





EHER, 





硬木 栓 质 bi 长 可 达 3mm。 


每 毫米 305 个 ; fuu 
厚 可 达 7mm; Bi 








空 赛 ; 孔 
缘 非 常 厚 





D000 菌 丝 系统 三 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 ; 骨架 菌 丝 IKI-，CB+; 菌 丝 组 














织 在 KOH 试 剂 中 变 成 深 黑 褐色 。 





L 











tU 
pr E 





ARB, FR 
RA SETÉ LER S, 
， 大 小 为 14018 x 5[7um. 


状 联合 
00 


E 


zt, 


A 
A 


生殖 菌 丝 很 少 ， 
A $JLXS, EN 
， 强 烈 交织 排列 ， 


ER 

















ka 





分 





E, 





QAÉ 
JE EE 














EATE, TE, F 





cs 


É. 


强烈 交 
HE, AR, 担子 短 棍棒 形 至 桶 状 ， 着 生 4 个 担 孢 子 梗 ， 


， 偶 尔 分 


RERBA, £2, 


为 1. 


径 
18 


织 排列 ， 


MODUS 


尔 分 


, AS 


ME, EÍÓxNxpum; EE 


Z5, 





mH 
Es 

in 
Es 











ff X3[M.2um; 缠绕 








Lb, B 








[B.5um. 





H Es 





枝 ， 


直径 为 203um; HRA 


交织 排列 ， 


AN Z^ 





直径 为 2.503um; 2E 


丝 占 多 数 ， 
A 





直径 为 1.502um; 子 实 层 无 里 状 体 ; 但 





基部 具 一 锁 


IECUR, IK, CB(9, XX 


宽 





(8.2 四 8.309.5(9.8) x (3.7 辐 3.804.2(04.3)pm， 平 均 长 L=8.92pm， 平 均 宽 W=3.95nm， 长 
比 Q=2.26 (n-30/1). 

0000 生长 在 针叶树 的 死 树 、 倒 木 、 腐 朽木 上 ， 其 中 以 松 属 树 木 上 最 为 党 
DOODOOODODODOD 中 国 隐 和 孔 菌 通常 在 春季 到 夏季 出 现 ， 秋 季 基 本 死亡 ， 
不 易 腐 烂 ， 与 基 物 着 生 不 太 紧 密 ， 直 接 用 手 搞 取 即 可 。 

D 福建、 广东 、 广 贵州 、 海 南 、 湖 北 、 
[ HET TUI. 

E EL ES 3G A A TROIS IJ "Cryptoporus volvatusi3& 3L K 30 "(Wu & Zang, 














见 。 
ET 
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P4 


国 隐 孔 菌 Cryptoporus sinensis 的 子 实体 
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图 68B 中 国 隐 孔 菌 Cryptoporus sinensis 的 显 微 结 构 
a: HF; b: 担子 和 拟 担 子 ; ec: WERE; d: WIER; e: WAR 
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EIER EH 
Cryptoporus volvatus (Peck) Shear 


000 担子 果 一 年 生 ， 闪 柄 或 近 无 柄 ， 通 常 单 生 ， 新 鲜 时 无 特殊 气味 ， 软 木 栓 
干燥 后 变 为 木 栓 质 ; 菌 盖 近 马蹄 形 或 近 扁 球形 ， 长 可 达 4.5cm， 宽 可 达 3.5cm， 基 部 
du ou uL T 
， 延 伸 至 乳 面 形 成 履 盖 整个 子 实 层 的 菌 幕 ， 仅 在 基部 具 一 小 孔 ， 整 个 担子 果 像 一 
孔 口 表面 栗 褐 色 ， 无 折光 反应 ; 管 口 圆 形 或 近 圆 形 ， 每 毫米 305 个 ; 管 口 边缘 
$i uis 软 革 质 或 软木 栓 质 ， 厚 102cm; 菌 管 浅黄 褐色 ， 颜 色 
Lodo Vi E, 硬木 栓 质 ， 长 可 达 5mm。 
D000 菌 丝 系统 三 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 ; 骨架 菌 丝 IKI-，CB+; 菌 丝 组 
织 在 KOH 试 剂 中 变 成 深 黑 褐色 。 
L i ， 偶 尔 分 校 ， 直 径 为 3D4hm; 骨架 


















































































































































丝 占 多 数 ， 











B 
缠绕 菌 丝 极 多 ， 厚 











Ug ZAAR”, ne, da "EUNT TTA 
数 ， 无 色 至 浅黄 褐色 ， 厚 壁 至 几乎 实心 ， 很 多 分 枝 ， 交 织 排列 ， 直 径 为 2.504.5hum; 缠绕 
菌 丝 极 多 ， 厚 壁 ， 弯 曲 ， 大 量 分 枝 ， 强 烈 交 织 排 列 ， 直 径 为 1.503hm; 子 实 层 无 事 状 体 ; 
MERE ENED, WE, XH, KAX 184 x 7[pum; 担子 短 粗 棍棒 形 ， 着 生 4 个 
担 孢 子 梗 ， 基 部 具 一 锁 状 联合 ， 大 小 为 17022 x 7[]0um. 

UD ” 担 孢 子 圆 柱 形 ， 26, FÆ, XÑ, IK, CB(+), A/NA (8.509.2011.5011.8) x 
(3.5 四 4.105(05.5)um， 平 均 长 L=10.44num， 平 均 宽 W=4.74um， 长 宽 比 Q=2.1702.26 
(n=60/2)。 

D000 生长 在 针叶树 的 倒 木 、 腐 朽木 上 ， 其 中 以 松 属 树 木 上 最 为 常见 
DOOOOODOO0ODOD 让 了 她 隐 乱 菌 为 少见 种 类 ,通常 在 秋季 出 现 ， 
质 ， 不 易 腐 烂 ， 与 基 物 着 生 不 太 紧 密 ， 直 接 用 手 摘 取 即 可 。 

D000 H3. pd. EGEX. ES XD. WD. 西藏。 
DO00D0 KRIEEETOE TUE AKRUR, MRE ^E XU QE, 1987); 
JOB) SEE dE EU IRR RE. GBA. CPU. MENKE EAR, 1997), ET 
E, 9T 4 — fp SLICE eX, A T X AE EE; W IL R TUBIS A EET (CVES)R 
有 明显 的 抗 变态 反应 、 抗 炎 和 免疫 调节 等 作用 ( 林 仁 心 等 ，1997); 该 菌 的 热 水 提 取 物 具有 
抑 肿 瘤 等 功效 ， 其 中 对 小 鼠 肉 瘤 细胞 S-180 的 抑制 率 为 80.4%(Kim et al，1982)。 
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K69A 3E TLERTLTR Cryptoporus volvatus 的 子 实体 
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图 69B WFLFLE Cryptoporus volvatus 的 显 微 结构 








a: HAF; b: 担子 和 拟 担子 ; c: WIA; d: AAR 
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OS 


Cyathus stercoreus (Schwan.) De Toni 














000 子 实体 小 ,， 倒 圆锥 形 、 狭 倒 圆 锥 形 、 小 碗 状 、 鸟 窜 状 、 杯 形 ， 基 部 狭 缩 
延伸 成 短 或 较 长 的 柄 ， 可 呈 高 脚 杯 或 漏斗 形 ， 高 可 达 1.4cm， 口 部 宽 可 达 0.8cm; 2% A 
丝 热 较 明显 ， 褐 色 ， 直 径 为 0.200.4cm; 包 被 外 侧 浅 色 至 暗色 ,被 有 灰白 色 、 沙 土 色 、 
淡 草 黄色 、 浅 黄色 的 绒毛 或 粗 硬 毛 ; CAKRAM, TARDE, RRA, AAN 
毛 可 全 部 脱 去 ， 露 出 深 褐色 或 近 黑 色 的 包 被 ; 包 被 内 侧 沙 土 色 至 近 黑 色 ， 口 缘 多 平整 ， 
偶 具 污 褐 色 的 流苏 ， 内 外 侧 均 平滑 无 条 纹 ; 小 包 黑 色 ， 遍 圆 ， 近 圆 形 ， 大 小 为 102.5 x 
102.2mm， 具 光泽 ， 由 菌 丝 索 固 定 于 杯 中 ， 具 双 层 皮层 ， 间 有 红 褐 色 粗 丝 ， 外 膜 缺 ， 小 
包 壁 的 外 层 由 褐色 粗 丝 组 成 。 

0000 ex, 其 4 个 孢子 ， 大 小 为 40050 x D[]ISum. 

口 口 ” 担 匈 子 近 球形 、 球 形 ， 部 分 广 椭圆 形 ， 大 小 变 幅 较 大 ， 明 显 厚 壁 ， 一 般 大 小 
为 18035 x 16[B2um, JE34-KL-27.6um, 3E23 55 W-26. 7hum， 长 宽 比 Q=1.03。 

口 吕 OD 多 群生 于 各 种 基 物 上 ， 诸 如 水 杉林 、 樟 子 松林 、 杨 树林 、 栎 树林 等 林 下 
的 土 表 上 ; 竹子 的 枯 枝 ; 草 从 、 菜 地 、 玉 米 地 的 土 表 上 ; 麦草 堆 、 腐 烂 的 纤维 布 、 垃 圾 
Jk. x 388772 LE. 

uggggguguu aeXAXxBuxwudidX-TR4, EXEGTGUAEEOREXA 
垃圾 堆 上 群生 ， 用 手轻 轻 摘 取 即 可 ， 但 要 特别 注意 防止 小 包 从 包 被 中 掉 落下 来 。 

oman X. dex. dE. HW. JUR. S X8. XML. Ak re NOEL. 
HW. Ek. XD. XLY8. XD. veg E kus Was Was Er- Wih m 
藏 、 香 港 、 新 疆 、 云 南 、 

0000 类 生 黑 蛋 集 菌 不 家 食用， 可 用 于 止 胃痛 (刘波 ，1984); 另外 有 文献 记载 从 
黑 蛋 集 菌 中 可 分 离 出 5 种 蛋 巢 菌 素 ， 这 种 倍 半 蓄 类 化 合 物 具 有 茶 菌 作用 和 和 抗 癌 作 用 ( 刘 伦 
沛 ，2009)。 
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[k70A AREMA 








K|70B 3&/EIRfE BS Cyathus stercoreus 的 显 微 结构 
a: PEF; b: 担子 
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AEE IE OG 
Cyclomyces tabacinus (Mont.) Pat. 


DOOD ÆT- FERŻFE, WxcGHEqGOROARXE, WAER, WHIUKEEB 
菌 盖 聚 生 ， 新 鲜 时 革 质 ， 干 后 骨 质 ; 菌 盖 半 圆 形 、 局 形 ， 外 伸 可 达 Scm， 宽 可 达 8cm， 厚 
可 达 3mm; 菌 盖 表面 锈 褐色 、 红 褐色 、 黑 褐色 ， 具 明显 的 同心 环 带 和 浅 的 环 沟 ， 被 厚 绒 
f; 边缘 鲜 黄 色 ， 锐 或 钝 ， 干 后 有 时 内 卷 ; 孔 口 表 面 瞳 褐色 至 里 褐色 ; 不 育 边 缘 明 显 ， 
锈 褐色 至 上 暗 褐色 ， 宽 可 达 2mm; 和 孔 口 圆 形 ， 每 毫米 709 个 ; 管 口 边缘 薄 ， 全 缘 ; WU 
色 至 暗 褐色 ， 蜡 质 ， 两 层 菌 肉 之 间 具 一 黑色 细 线 ， 整 个 菌 肉 层 可 达 2mm; AERE, 
长 达 lmm。 


D 口 “ 菌 丝 系统 一 体系 ; 生殖 菌 丝 简单 分 隔 ，IKI-，CB(+); 菌 丝 组 织 在 KOH 试 




























































































菌 肉 菌 丝 浅黄 色 ， 稍 厚 壁 至 厚 壁 ， 具 明显 内 腔 ， 不 分 枝 ， 偶 尔 分 隔 ， 平 
|， 直 径 为 305um。 

菌 管 菌 丝 无 色 至 浅黄 色 ， 薄 壁 至 稍 厚 壁 ， 具 明显 内 腔 ， 
于 菌 管 排列 ， 直 径 为 2.504.2hm; FARANE, EW, WHE H, TAE, FE, 
小 为 29061 x 508hm; 亚 子 实 层 明显 ， 由 浅黄 色 、 薄 壁 、 多 分 隔 的 菌 丝 组 成 ; KRAD 
通常 在 菌 管 的 基部 ， 棍 棒状 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 大 小 为 32055 x 3.506hm; 担子 棍棒 形 ， 
小 为 10014 x 3.505Sum。 

口 口 ” 担 孢子 窗 椭 图 形 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 光 滑 ，IKI-，CB(Q)， 大 小 为 Q2.8D3.20%(04.3) x 
a.8[p1.9[2.1([2.2 pum, 3X3 KL=3.86um, 339 €;W-2.02um, K 3 E Q=1.601.98 
(n=53/2)。 

D000 生长 在 阔叶树 的 死 树 或 倒 木 上 。 

D00000000 浅 褐 环 裙 孔 菌 从 春季 到 秋季 均 出 现 ， 其 子 实体 韧 质 至 木 栓 
LES UEM 
| Tao Si Ee e S 
口 口 “” 浅 褐 环 袜 孔 菌 具 有 抑 肿瘤 等 功效 (应 建 浙 等 ，1987)。 
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图 71A” 浅 褐 环 裙 孔 菌 Cyclomyces tabacinus 的 子 实体 






























































图 71B 浅 褐 环 裙 孔 菌 Cyclomyces tabacinus 的 显 微 结构 
a: 担 孢 子 ; b: 刚毛 ; e: ÆR; d: AIN; e: WANA 
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SETA B 
Dacrymyces palmatus (Mont.) (Schwen.) Burt 


UU Fžkki, WR, &8xlp6em, E£2emz 4, ARAMA, WD 
时 表面 鲜 橙 黄色 至 橘 黄 色 ， 近 基部 近 白 色 ， 和 干 后 橘红 色 或 暗 橘红 色 ， 胶 质 ， 初 为 多 泡 状 
RE, EARD AR APREA AR, 边缘 波 状 卷 释 ， 常 群生 愈合 成 较 大 型 
的 、 直 立 的 、 脑 状 或 花 办 状 、 无 柄 或 具 短 柄 的 群体 ， 形 状 不 规则 办 有 裂 成 一 堆 ， 直 径 为 
205cm， 高 103.5cm; 菌 肉 胶 质 ， 较 厚 ， 有 具 弹 性 ， 与 外 表 颜色 基 本 相同 ; 子 实 层 周 生 ; 18 
子 印 黄色 。 
D0 原 担 子 圆柱 形 至 近 棒 状 ， 基 部 具 隔 ， 成 熟 后 呈 二 又 状 ， 细 长 ，36[080 x 
A[/um.e 
口 口 “ 担 钨 子 弯 曲 呈 圆柱 状 至 腊肠 形 ， 近 无 色 ， 光 滑 ， 稍 厚 壁 至 厚 壁 ， 初 期 无 
隔 ， 后 变 至 307 横 隔 ， 多 为 7 隔 ， 大 小 为 15022 x 4.507hum， 平 均 长 L=18.72um， 平 均 宽 
W=5.65Sum， 长 宽 比 Q=3.31。 
UDDU 生长 在 阔叶树 或 针叶树 的 倒 木 、 腐 木 或 村 枝 上 。 
D00000000 掌 状 花 耳 从 春季 至 秋季 均 出 现 ， 其 子 实体 胶 质 ， 含 水量 大 ， 
或 烘 
[ ”吉林 、 内 蒙古 、 云 南 。 
口 ” 掌 状 花 耳 含 有 丰富 的 类 胡萝卜 素 ， 在 机 体 酶 可 转化 为 维生素 A， 具 有 降 
低 致 癌 物 毒性 和 和 抑 肿 瘤 等 功效 ( 儿 晓 上 岚 ，1998)。 
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图 72A  3EXRAEH- Dacrymyces palmatus 的 子 实体 





图 72B ŽRE: Dacrymyces palmatus 的 显 微 结构 
a: PEF; b: 担子 


146 00000000 e 


25 HEB HEU TH 


Daedalea dickinsii Y a8Jda 


[UU STAGEAE4E, XE, ANRE, emre, ARAR, TE 
硬木 质 ; 菌 盖 半 圆 形 ， 单 个 菌 盖 外 伸 可 达 10cm， 宽 可 达 20cm， 中 部 厚 可 达 5cm; HAR 
条 初期 为 浅黄 色 或 浅 肉 色 ， 被 细 绒 毛 ， 后 期 变 为 浅 肉 褐色 至 深 黑 神色， 光滑 ， 具 同心 环 
带 和 不 明显 的 放射 状 纵 条 纹 ， 有 时 具 小 疣 和 瘤 状 突起 ; 边缘 锐 或 略 钝 ， 浅 黄色 至 浅黄 神 
E; 和 孔 口 表面 浅黄 褐色 至 深 褐色 ; 不 育 边 缘 明 显 ， 宽 102mm; 和 孔 口 变化 较 大 ， 近 圆 形 、 
多 和 角形、 迷宫 形 或 不 规则 形 、 儿 乎 福 状 ， 每 毫米 102 个 ; 管 口 边缘 薄 或 厚 ， 全 缘 ; HNA 
色 或 浅黄 褐色 ,硬木 栓 质 ， 无 环 区 ， 厚 可 达 25mm; WEARZE, SHARE, kE 
UB AE, AXIS. 

D000 HBAZXZZÉK: 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 ; 骨架 菌 丝 IKI-，CB(+); HZ 
织 在 KOH 试 剂 中 变 暗 褐色 。 

口 口 “ 生 殖 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 不 分 枝 ， 直 径 为 1.504hm; 骨架 菌 丝 占 多 数 ， 无 色 
至 浅 褐 色 ， 厚 辟 ， 具 一 宽 或 窄 的 内 腔 ， 有 时 几乎 实心 ， 具 分 枝 ， 交 织 排列 ， 直 径 为 
2.507hm; 缠绕 菌 丝 无 色 ， 厚 壁 ， 儿 乎 实心 ， 多 分 枝 ， 弯 曲 ， 直 径 为 1.503hm。 

UU 生殖 菌 丝 无 色 ， 济 壁 ， 直 径 为 1.403.2um; 骨架 菌 丝 占 多 数 ， 无 色 至 浅 褐色 ， 
厚 壁 ， 具 一 宽 至 狭窄 的 内 腔 ， 有 时 几乎 实心 ， 通 常 分 枝 ， 相 互 之 间 交 织 排列 ， 直 径 为 
2.507hm; 缠绕 菌 丝 无 色 ， 厚 壁 ， 几 乎 实心 ， 多 分 枝 ， 弯 曲 ， 直 径 为 1.303hm; 树 状 分 枝 
菌 丝 存在 于 子 实 层 ， 无 色 至 浅黄 褐色 ， 薄 壁 ， 直 径 为 1.302.8hm; 担子 棍棒 形 ， 具 4 小 醒 
并 在 基部 具 一 锁 状 联合 ， 大 小 为 15023 x 4.506hum。 

[ dE BDRGÉ, XE, SUE, XB, IKL, CB-, A/h% (4.5 四 4.806(06.4) x 
平均 长 L=5.35num， 平 均 宽 W=2.53um， 长 宽 比 Q=2.11 (m=30/1)。 

UDUDU 主要 生长 在 标 属 树木 的 无 皮 倒 木 上 。 

00000000D0 过 氏 迷 筷 菌 为 常见 种 类 ， 在 春季 、 夏 季 和 秋季 均 出 现 ， 其 中 
夏季 和 秋季 最 为 常见 ， 其 子 实体 韧 革 质 或 木 栓 质 ， 不 易 腐 烂 ， 与 基 物 着 生 紧 密 ， 采 集 时 
需要 用 刀 割 取 。 

0000 dx. Hk MH AAL WB XD. WE. RA 

DODODOD 过 氏 迷 和 孔 菌 子 实体 的 热 水 提 取 物 具有 抑 肿瘤 等 功效 ， 其 
胞 S-180 的 抑制 率 为 55.8%080.1%( 应 建 浙 等 ，1987)。 
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图 73A 3H ECXETLTR Daedalea dickinsii 的 子 实体 
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图 73B 人 迪 氏 迷 孔 菌 Daedalea dickinsii 的 显 微 结构 
a: HEF; b: 担子 和 拟 担子 ; c: WJA; d: WBA; e: 菌 肉 菌 丝 
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SIBI CET 
Daedaleopsis tricolor (Bull.) Bondartssv & Singer 














口 口 口 ” 担子 果 一 年 生 ， 无 柄 盖 形 ， 新 鲜 时 韧 革 质 ， 干 后 硬木 栓 质 ; 菌 盖 半 圆 形 、 
平展 ， 履 瓦 状 司 生 ， 外 伸 可 达 5cm， 宽 可 达 10cm， 基 部 厚 可 达 1cm; Ex be 
至 红 褐 色 ， 光 滑 ， 具 同心 环 带 ， 边 缘 与 菌 盖 同 色 , 锐 ; 子 实 层 面 灰 褐色 至 栗 褐 色 ， 幼 时 
不 规则 孔 状 ， 每 毫米 102 个 ， 成 熟 后 袜 状 ， 有 时 三 又 分 枝 ， 每 毫米 102 个 ; 菌 肉 浅 褐 色 ， 
木 栓 质 ， 厚 可 达 1mm; 菌 褐 颜 色 比 子 实 层面 稍 浅 ， 木 栓 质 ， 厚 可 达 9mm。 

0000 茵 丝 系统 三 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 ; 骨架 菌 丝 IKI-，CB-; EZ 
织 在 KOH 试 剂 中 交 黑 。 

[Ul ”生殖 菌 丝 少 数 ， 无 色 ， 薄 壁 至 稍 厚 壁 ， 少 分 枝 ， 直 径 为 2.504hm; 骨架 菌 丝 
多 数 ， 浅 黄色 ， 厚 壁 或 几乎 实心 ， 平 直 或 弯曲 ， 少 分 枝 ， 直 径 为 305um; SW Z^ 
数 ， 浅 黄色 ， 厚 壁 ， 弯 曲 ， 多 分 枝 ， 直 径 为 1.502.5hm， 所 有 菌 丝 紧密 交织 排列 。 

UU 生殖 菌 丝 薄 壁 ， 少 分 枝 ， 直 径 为 204hum; 骨架 菌 丝 占 多 数 ， 厚 壁 或 几乎 实 
心 ， 少 分 枝 ， 直 径 为 304.5um; 缠绕 菌 丝 少数 ， 弯 曲 ， 多 分 枝 ， 直 径 为 102hm; 子 实 层 
在 秋季 所 采 的 标本 中 通常 消失 ， 树 状 分 枝 的 菌 丝 布 满 整 个 子 实 层 ， 无 色 至 浅黄 褐色 ， 
厚 壁 ， 长 达 30hm; 担子 窄 棍棒 形 ， 顶 部 着 生 4 个 担 孢 子 梗 ， 基 部 具 一 锁 状 联合 ， 大 小 为 
23[P7 x 4[]5um. 
00 d EEG, 16, XÆ, XH, IKL, CB-, A/h% (6.7m6.909.1(09.5) x 
CU02.102.5 人 2.0um， 平 均 长 L=8um， 平 均 宽 W=2.3um， 长 宽 比 Q=3.5(Niemeli，2005)。 
D000 生长 于 多 种 阔叶树 的 死 树 、 倒 木 、 树 桩 和 落 枝 上 。 
DO00000000 三 色 拟 迷 筷 菌 为 常见 种 类 ， 在 春季 、 夏 季 和 秋季 均 出 现 ， 
子 实体 韧 革 质 ， 不 易 腐 烂 ， 与 基 物 着 生 不 太 紧 密 ， 直 接 用 手 摘 取 即 可 。 
串口 品 唱 ”北京 、 河 北 、 河 南 、 黑 龙 江 、 湖 北 、 湖 南 、 吉 林 、 江 西 、3 
古 、 青 海 、 陕 西 、 山 东 、 山 西 、 四 川 、 西 藏 、 新 疆 。 
[UD 三 色 拟 迷 孔 菌 子 实体 的 热 水 提 取 物 具有 抑 肿 瘤 等 功效 ， 其 
细胞 S-180 和 区 氏 瘤 细 胞 的 抑制 率 分 别 为 70.2% 和 90%( 应 建 浙 等 ，1987)。 
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图 74B 三 色 拟 迷 孔 菌 Daedaleopsis tricolor 的 显 微 结构 
a; HEF; b: 担子 和 拟 担子 ; c 树 状 分 枝 圳 状 体 ; d: WRIA; e: WAR 
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gs CR 
Daldinia concentrica (Bolton) Ces & De Not. 


DOO 子 座 较 小 ， 半 球形 或 近 球 形 ， 无 柄 或 近 无 柄 ， 直 径 为 1.505cm， 高 
103.5cm; 表面 初期 土 褐色 或 此 褐色 ， 后 变 褐 黑色 至 黑色 ， 内 部 暗 褐色 ， 纤 维 状 ， 晰 面 有 
明显 的 同心 环 带 ; TERR, 孔 口 点 状 至 稍 明显 。 
UD TZXEG, TXNEHSTT XY. XEGOBA, 75085 x 8010um; 侧 丝 
顶部 膨大 。 
UU 子 训 和 钨 子 不 等 边 椭圆 形 或 崩 脏 形 ， 大 小 为 14016 x 709hm， 平 均 长 LI=15.25hm， 
平均 宽 W=7.78um， 长 宽 比 Q=1.96。 

D000 生长 于 阔叶树 的 腐 木 或 树 皮 上 ， 单 生 或 群生 。 

DO0O0000000 景 轮 层 炭 壳 菌 一 般 在 秋季 成 熟 ， 待 成 熟 后 采摘 最 为 适宜 ， 
子 实 体 炭 质 ， 不 易 腐烂 。 由 于 该 菌 通常 生长 在 腐 木 或 树 皮 上 ， 与 基 物 着 生 紧密 ， 为 了 尽 
量 避 免 伤 及 子 实体 ， 采 集 时 需要 用 刀 割 取 

0000 Xe. mx. Wt. 
























































































































































f. Jg. WD. MEHR. Ak PIE. wA 
西 、 山 川 、 人 台湾、 西藏 、 香 港 、 新 



































广 
Spp Do Aro c Tho’ R 
É. xx. 浙江。 

D000 XA/ÉXSWOR ERR, fe Pre doe ERA E S HHV A S E 
性 ， 其 作用 机 理 不 同 于 目前 在 艾滋 病 治疗 中 所 应 用 的 绝 大 多 数 药 物 ， 它 主要 是 通过 有 效 
地 阻 断 HIV 病 毒 结 合 和 进入 细胞 ， 抑 制 病毒 复制 ， 同 时 降低 免疫 系统 被 损害 的 速度 (Luo et 
al, 2007). 
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图 75A 


AREE 





Daldinia concentrica, 的 子 实体 





图 75B He ES Daldinia concentrica 的 显 微 结构 





a: T3ET-T s b: T. €: 侧 丝 
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35; IE] II E 
Dictyophora duplicata (BOL) E. Fisch. 


[IU 4Hd4JR—4EE, HXDEOEGERXARGKEE, AED BDEGREGUREGUSOD, AEF 
HE, TRAR, ANTZ 6 x 4cm; RAER WEMAN, 菌 柄 基部 通常 具 
索 ; Hue, muqpikScm, APER ik4em, Mmt, AFIL, VUE m x 

; 网 格 边 缘 白 色 至 奶油 色 ， 其 余部 分 绿 褐色 至 绿 黑 色 、 笑 液 状 、 恶 自 的 孢 体 ; AR 
味 ; AA E, HE, KTA; 菌 裙 网 眼 通常 多 角形 ， 偶 尔 不 规 
WA, xtd AP 圆柱 形 ， 白 色 ， 新 鲜 时 海绵 质 ， 中 空 ， 干 后 纤维 质 ， 长 可 
ikl5cm, X 

[] [] HALLE, HE, BAASE, aata, Z 
12[20um. 
口 口 ” 菌 柄 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 偶 尔 锁 状 联合 ， 频 繁 分 枝 ， 弯 曲 ， 直 径 为 2.507hum。 
UU 拒 孢 子 大 量 存 在 ， 窄 椭圆 形 至 短 圆 柱 形 ， 浅 黄色 ， 稍 厚 壁 ， 平 
IKI-, CB-, X/^3X Q.9Dp3[p.9qu x .301.501.8(02)um, P KL-3.4um, 3 
W=1.69um， 长 宽 比 Q=2.01 (n230/1). 
0000 生长 在 阔叶树 林 下 。 
DO0OOOCOO 短 初 竹 苏 通常 在 春季 和 夏季 出 现 ， 其 子 实体 一 般 出 现 很 快 ， 
但 不 久 就 会 烂 掉 ， 因 此 出 现 后 要 即刻 柔 摘 ， 然 后 烘 干 备 用 。 
D000 江苏、 四川、 浙江 。 
D000 短 初 竹 苏 在 民间 被 用 于 治疗 桨 疾 ;， 其 子 实 体 的 发 醋 液 有 增强 免疫 力 、 降 
低 血 脂 、 调 节 脂 肪 酸 、 预 防 高 血压 、 抑 菌 和 抗 衰老 等 功效 (应 建 浙 等 ，1987; SU EA, 
2004). 
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图 76A” 短 裙 竹 苏 Dictyophora duplicata 的 子 实体 





图 76B ETT} Dictyophora duplicata 的 显 微 结 构 





a: HHT; b: 菌 裙 菌 丝 
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25 B IHE 
Dictyophora indusiata (V ent.) Desv. 


[UD HTYR—oAE, HERRA, AM; WDEGEGURSIDQUE, LAS 
色 ， 具 不 规则 有 裂纹， 无 嗅 无 味 ， 大 小 为 10 x 7em, RAKERA WEMAN, i 
形 ， 高 可 达 4cm， 基 部 直径 可 达 4cm， 项 部 平 截 并 具 开 口 ， 四 周 具 明显 且 不 规则 的 网 格 ; 
网 格 边缘 白色 至 奶油 色 ， 其 余部 分 为 驳 体 ， 绿 褐色 至 绿 黑色 、 黏 液 状 ， 具 自 味 ; AAM 
状 ， 从 菌 盖 下 垂 ， 白 色 ， 长 几乎 可 达 菌 柄 基部 ; 菌 裙 网 眼 圆 形 至 多 角形 ， 边 缘 的 网 眼 较 
X; 菌 柄 圆柱 状 ， 白 色 ， 新 鲜 时 海绵 质 ， 中 空 ， 于 后 纤维 质 ， 长 可 达 18cm， 基 部 直径 可 
达 4cm; 菌 柄 基部 具 菌 托 ， 菌 托 浅 神色 。 

UU ZIEBZxe,'I HE, mAr, SA, CS, ÉGC5oum. 

[UI MALTE, 3ETQqRERE, SA XAUXCO.DNNEAE. FH, BEA 
3[]Oum. 

UD 担 孢 子 大 量 存 在 ， 窄 椭圆 形 至 短 图 柱状 ,无 色 ， 稍 厚 
CB(+)， 大 小 为 (2.4 四 2.903.9(04.5) x (1.501.702 (02.1)um, e 平均 宽 
W=1.81um， 长 宽 比 Q=1.83 m=30/1)。 
000D0 生长 于 阔叶树 林 下 。 

DOOO0O00000 长 裙 竹 苏 通 常 在 春季 和 夏季 出 现 ， 子 实体 一 般 出 现 很 快 ， 但 
不 久 就 会 烂 掉 ， 因 此 出 现 后 要 即刻 采摘 ， 然 后 烘 干 备用 。 
安徽 、 福 建 、 广 东 、 广 西 、 贵 州 、 河 北 、 潮 南 、 江 苏 、 江 西 、 四 川 、 云 




















































































































































































































































































































000 长 裙 竹 苏 所 含 的 多 糖 是 具有 高 活性 的 大 分 子 物质 ， 在 抗 肿瘤 、 抗 凝血 、 

症 、 刺 激 免 疫 以 及 降 血 糖 等 方面 均 有 一 定 的 疗效 ， 对 艾滋 病 也 有 抑制 作用 ; KE 
糖 具 有 一 定 的 清除 超 氧 阴离子 自由 基 作 用 ， 可 抑制 人 工 细胞 膜 的 脂 质 过 氧化 ， 可 能 
eese 提高 免疫 力 的 主要 作用 机 理 之 一 ; 此 外 ， 在 中 性 至 碱 性 条 件 下 ， 长 裙 竹 苏 
发 挥 抑 菌 作用 ， 且 抑 菌 成 分 对 高 温 、 高 压 稳定 (应 建 浙 等 ，1987; 李 泰 辉 等 ，2003; 李 
3k, 2006). 
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图 77A IKXBTT Dictyophora indusiata 的 子 实体 








图 77B ”长 裙 人 竹 苏 Dictyophora indusiata 的 显 微 结构 
a: HF; b: 菌 裙 菌 丝 
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ax. IH ED ILI 


Dictyophora multicolor Berk. & Broome 





000 HBTX—f£E, WERE, AA HOSIQREUOEIUUSOD, Won £O H 
色 ， 无 噢 无 味 ， 大 小 为 405 x 3[4cm， 成 熟 后 具 菌 盖 、 菌 裙 和 菌 柄 ; 菌 柄 基部 通常 具 菌 


AS 所 



























































Z; 菌 盖 钟 形 ， 高 可 达 4cm， 基 部 直径 可 达 4cm， 顶 端 圆 盘 状 ， 具 一 穿孔 ， 四 周 具 显著 
































EP, MEE, RATE XCHNURE SEXES. ARR ARR, WAAR, AA 
































黄色 ， 长 可 达 10cm， 和 孔径 可 达 3cm; 菌 裙 网 眼 通 
昌 外 不 规则 形 ， 边 缘 的 网 眼 较 小 ; 菌 柄 初期 白色 ， 后 期 浅黄 色 ， 新 鲜 时 海绵 
， 于 后 纤维 质 ， 长 可 达 12cm， 基 部 直径 可 达 3cm。 

菌 裙 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 频 繁 简单 分 隔 ， 分 隔 处 缮 缩 ， 弯 
























































口 口 “” 菌 柄 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 偶 尔 锁 状 联合 ， 频 繁 分 枝 ， 弯 曲 ， 直 径 为 306um。 
UU 担 孢 子 大 量 存 在 ， 窄 椭圆 形 至 短 圆柱 状 ， 无 色 ， 稍 厚 辟 ,平滑 ，IKI-， 
CB(+)， 大 小 为 (2.9 四 303.9(04) x a.appi.4g1.9(]2um, X3 KL-3.38um, F4 3E 
W=1.76hum， 长 宽 比 Q=1.92 (m=30/1)。 
0000 生长 在 竹子 林 下 ， 也 偶尔 生长 于 阔叶树 林 下 。 
DO0O0OOO0OC0COO0 黄 裙 竹 苏 通常 在 春季 和 夏季 出 现 ， 子 实体 一 般 出 现 很 快 ， 但 
不 久 就 会 烂 掉 ， 因 此 出 现 后 要 即刻 采摘 ， 然 后 烘 干 备用 。 
D000 福建、 广东、 广西 、 贵 州 、 海 南 、 满 南 、 江 苏 、 四 川 、 云 南 、 浙 江 。 
DDDD 黄 裙 竹 苏 具有 增强 免疫 力 、 抑 菌 、 抗 衰老 等 功效 ; 将 其 子 实体 浸泡 于 
度 为 70% 的 酒精 中 ， 作 为 外 涂 药 用 ， 可 治疗 脚 玲 ( 刘 波 ，1984; 郭 渝 南 等 ，2004)。 
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图 78B SHIT) Dictyophora multicolor 的 显 微 结构 
a: JPF; b: 菌 肉 菌 丝 ; c: 菌 裙 菌 丝 
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E RUBRI 
Earliella scabrosa (Pers) Gilb. & R yvarden 





[UU SAGR—HADGE, TABUSREGRUAA, ANRE, WEM, TENEM, W 
盖 多 数 半 圆 形 ， 单 个 菌 盖 外 伸 达 2cm， 宽 可 达 6.53cm， 中 部 厚 可 达 6mm; 菌 盖 表面 棕 褐色 
至 漆 红 色 ， 光 滑 ， 具 同心 环 纹 ; 边缘 锐 ， 奶 油 色 ; 孔 口 表面 白色 至 棕 黄 色 ; 不 育 边 缘 奶 
油 色 至 浅黄 色 ， 宽 可 达 2mm; 和 孔 口 多 角形 至 不 规则 形 ， 每 毫米 203 个 ; 管 口 边缘 厚 或 薄 ， 
全 缘 或 略 撕 裂 ; 菌 肉 奶油 色 ， 无 环 区 ， 厚 可 达 4mm; 菌 管 浅黄 色 ， 长 达 2mm。 

0000 菌 丝 系 统 三 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 ; AEH ZIKI, CB-; E 2 
织 在 KOH 试 剂 中 无 变化 。 
口 口 “ 生 殖 菌 丝 少 见 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 偶 尔 分 枝 ， 直 径 为 303.Sum; 骨架 
数 ， 无 色 ， 厚 壁 ， 具 窗 内 腔 ， 偶 尔 分 枝 ， 弯 曲 ， 直 径 为 305hm; 缠绕 菌 丝 
色 ， 频 繁 分 枝 ， 强 烈 扭曲 ， 交 织 排列 ， 直 径 为 202.Sum。 

UU 生殖 菌 丝 少 见 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 偶 尔 分 枝 ， 直 径 为 2.503.3hm; 骨架 菌 丝 占 多 
Z, DE, FE, EZAR, ARAR, 5 直径 为 203.Sum; 缠绕 菌 丝 几乎 实心 ,无 
色 ， 频 繁 分 校 ， 强 烈 扭 曲 ， 交 织 排列 ， 直 径 为 1.5[02.5pm; 担子 棍棒 形 ， 大 小 为 18023 x 
o[7hm。 

DO zd ERG ATSSE, iGcndud mGEGWDA. TE, HE, H 
IKI-, CB-, X/h3  (6.5[]7[p.5(]10) x Q.4[p3.5[4 (I um, 3E 
W=3.85hum， 长 宽 比 Q=2.23 (m=30/1)。 

生长 在 阔叶树 的 活 树 、 死 树 、 倒 木 、 建 筑 木 和 腐朽 木 上 。 
00000 红 贝 俄 氏 孔 菌 从 春季 到 秋季 均 出 现 ， 其 子 实体 不 易 腐烂 ， 
WM, TEAREN EE EACH. 
J 
红 贝 俄 氏 孔 菌 具 有 活血 和 止 痒 等 功效 (应 建 浙 等 ，1987)。 











































































































































































































































































































e ILLUSTRATIONS OF MEDICINAL FUNGI INCHINA 159 


SZ 


p 


cre ille 


< 


A I d 


XO 
/ 出 | 1 
VN 3 
à E 
y 





图 79B ” 红 贝 俄 氏 孔 菌 Earliella scabrosa 的 显 微 结 构 
a; HF; b: 担子 和 拟 担子 ; ce: AEA; c: WAR 
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sonnan] 
Entoloma abortivum (Berk. & M.A. Curtis Donk 

















DOOD Hx). GP ACORSP. EMPR, TEk, PWT, E 
可 达 10cm; 菌 盖 表 面 污 白 色 或 淡 灰 色 或 灰 褐 色 ， 略 带 粉 红色 ， 有 时 变 至 淡 黄 褐色 ， 幼 
时 表面 具 绢 毛 ， 后 变 光 滑 ; 盖 缘 初期 内 卷 ， 平 滑 ; WARC, F; 菌 裙 初期 污 和 白色， 后 
TE, WA, EE, H, TEK; 菌 柄 近 柱 形 ， 污 白色 至 淡 灰 色 ， 基 部 常 具 白 色 绒 
毛 ， 中 实 ， 纤 维 质 ， 稍 弯曲 ， 具 纵 条 纹 ， 长 可 达 8cm， 直 径 可 达 1.5cm; WIFE E EH 
粉红 色 。 
D000 荔 丝 其 简单 分 隐 和 锁 状 联合 ， 薄 辟 ， 在 KOH 试 剂 中 近 无 色 。 
口 口 ” 菌 盖 表 层 菌 丝 平 伏 ， 分 化 或 分 化 不 明显 ， 具 锁 状 联合 ， 直 径 为 305pm。 
口 口 ” ”担子 棒 状 ， 具 4 个 担 殉 子 梗 ,偶尔 2 个 ， 无 色 ， 内 部 近 无 色 ， 基 部 多 数 具 锁 状 
合 ， 大 小 为 30035 x 10016um; TERK. 
UD 担 苞 子 长 椭圆 形 至 多 角形 ， 无 色 至 淡 粉 红色 ， 光 滑 ， 大 小 为 7.5010.5 x 
507.3um， 平 均 长 L=8.43um， 平 均 宽 W= 6.35Sum， 长 宽 比 Q= 1.33。 
D000 从 生 或 群生 于 松 或 落叶 桥 类 林 中 地 上 。 
DOO0OO0O0O0OO0OD0D 和 斜 盖 粉 裙 菌 一 般 在 秋季 大 量 出 现 ， 其 
物 着 生 不 紧密 ， 可 直接 用 手轻 轻 摘 取 ， 和 采集 后 自然 晾 干 或 烘 干 均 司 
D000 Je m. EA. EN. WI. mH. 
0000 STENT SEXUS CIRCE dO v JS A DUC, 
S-1807: 3: IK JE 2 NE Hy M | E 324] 2g 9090 (s XE WEAR, 1987). 




















































































































































































































































































































图 80B REDRA Entoloma abortivum 的 显 微 结 构 











a: HHF; b: HF; e: 菌 盖 皮层 菌 丝 
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Sna 
Entoloma murrayi (Berk. & M.A. Curtis) Sacc. = 


Rhodophyllus murrayi (Berk. & M.A. Curtis Singer 





D00 dTAAS, AFE, CR AGE, HENNAR, DRAR, TE 
BEI 菌 盖 幼 时 圆锥 形 ， 成 熟 后 平展 ， 顶 部 常 具 凸 尖 ， 边 缘 锐 ， 波 浪 状 开裂 ， 直 径 可 
达 4cm， 中 部 厚 可 达 2mm; 菌 盖 表面 光滑 ， 具 丝光 ， 新 鲜 时 黄色 至 橙黄 色 ; 菌 裙 表面 新 
鲜 时 粉 黄色 至 粉 肉色 ; HANA, TEK, FE, MA, 2%, 菌 肉 新 鲜 时 黄白 色 ; 
菌 柄 细 长 ， 圆 柱 形 ， 具 丝 状 细 条 纹 ， 纤 维 质 ， 黄 色 或 黄白 色 ， 柄 长 可 达 8cm， 直 径 可 达 
4mm. 

0000 菌 丝 具 锁 状 联合 ; EAZIKI-, CB-; 82x KOH mv x. 

LU] 菌 肉 薄 ， 主 要 由 平行 排列 的 菌 丝 构成 ， 菌 丝 无 色 ， 薄 辟 ， 少 分 校 ， 直 径 通 常 
AX 5[pl0um; 膨胀 菌 丝 少 ， 直 径 可 达 20hm。 

口 口 ” 蓝 冉 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 中 度 分 枝 ， 略 弯曲 ， 规 则 或 玻 松 交 织 排列 ， 直 径 为 4 
8hm; 有 些 菌 丝 膨 胀 ， 直 径 可 达 25pm; 担子 棍棒 状 ， 具 4 小 梗 ， 基 部 具 锁 状 联合 ， 大 小 为 
45060 x 12[]l4um« 

口 口 ” 担 孢子 近似 方形 ， 薄 壁 ， 大 小 为 (7.5 串 8010(D11) x (07 加 8D10pm， 平均 长 
L=9.10pm， 平 均 宽 W=8.68pm， 长 宽 比 Q=101.13 m=60/2)。 

D000 ”生长 在 阔 叶 林 中 腐殖质 上 。 

D00000000 称 雷 粉 初 蔓 从 春季 到 秋季 均 出 现 ， 因 其 子 实 体 较 小 , TAA 
因此 需 采 摘 成 熟 度 适 中 的 子 实体 ， 并 去 掉 基 部 杂 物 ， 晒 干 备 用 。 

Jk. 湖南 江西 下 过 年 8 me 

f EY E EROR IIR SECUS XC, 1998). 
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RISIA EERIE Entoloma murrayi 的 子 实体 








图 81B BEWE Entoloma murrayi 的 显 微 结构 
a: HEF; b: 担子 和 拟 担子 
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S2 EE 
Entoloma sinuatum (Bull.) P. Kumm 








口 口 口 ”担子 果 具 中 生 柄 ,通常 多 个 群生 至 从 生 ， 新 鲜 时 肉质 ， 无 噢 无 味 , TEE 
f; 菌 盖 幼 时 钟 形 ， 成 熟 后 平展 ， 近 圆 形 ， 边 缘 锐 ， 波 浪 状 常 开裂 ， 直 径 可 达 10cm， 
部 厚 可 达 6mm; 菌 盖 表 面 新 鲜 时 浅 褐 色 或 黄 褐色 ， 光 滑 具 丝光 ; Wu TERMS 
色 ; 菌 补 表 面 新 鲜 时 白色 ， 老 后 变 为 粉 肉色 ; HEFTER, TEK, HERSE, F 
缘 齿 状 或 波状 ， 脆 质 ， 易 碎 ; 菌 肉 新 鲜 时 白色 ; 菌 柄 圆柱 形 ， 肉 质 至 纤维 质 ， 黄 白色 ， 
表面 具 细 纵 纹 ， 柄 长 可 达 12cm， 直 径 可 达 15mm; 无 菌 环 ， 无 菌 托 。 

DO00D BEAZASURX 6; 菌 丝 IKI-，CB-; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 剂 中 无 变化 。 

UU BE, EX 的 菌 丝 构成 ， 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 少 分 校 ， 直 径 通 常 
为 5010um; 膨胀 菌 丝 少 

UU BA 5 度 分 枝 ， 略 弯曲 ， 规 则 或 芍 松 交织 排列 ， 直 径 为 4 
Sum; 有 些 菌 丝 膨胀 ， 站 达 20hm; 担子 棍棒 状 ， 具 4 小 梗 ， 基 部 具 锁 状 联合 ， 大 小 为 
35[ 0 x 10[]l ne 
[I] 1885/5, HEZE, K/A (86M8.5010011) x 70809um, FK 
L=9.34hum， 平 均 宽 W=7.43hm， 长 宽 比 Q=1.0601.32 =60/2)。 

UU 生长 在 阔叶树 的 林地 上 。 

UDDODUU 毒 粉 福 菌 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 需 采集 成 熟 度 适 中 的 子 实 体 ， 
柄 基部 杂 物 ， 晒 干 或 烘 干 备用 。 

[I 安徽、 河南、 黑龙 江 、 吉 林 、 江 苏 、 人 台湾 。 

D000 毒 粉 祠 菌 具有 抑 肿瘤 等 功效 ， 其 中 对 小 鼠 肉 瘤 细胞 S-180 的 抑制 率 为 
100%， 对 艾 氏 癌 细 胞 的 抑制 率 为 100%( 应 建 浙 等 ，1987)。 
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图 82B EXP Entoloma sinuatum 的 显 微 结 构 
a: 担 孢 子 ; b: 担子 和 拟 担 子 
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83 BEBE 
Fistulina hepatica (Schaeff.) With. 


口 口 口 ” 担子 果 一 年 生 ， 无 柄 或 具 侧 生 柄 ， 新 鲜 时 肉质 ， 挤 压 或 探伤 后 有 血红 色 汗 
液 流 出 ， 具 难 闻 气味 ， 干 后 软 革 质 ; 菌 盖 半 圆 形 、 肾 形 或 近 圆 形 ， 直 径 达 20cm， 基 部 厚 
约 6cm; 菌 盖 表 面 新 鲜 时 粉 褐色 至 紫 褐 色 ， 被 细小 绒毛 或 业 状 鳞片 ， 干 后 绒毛 消失 变 光 
滑 ， 形 成 红色 至 紫 褐色 角质 层 ， 具 放射 状 裙 锋 ; 孔 口 表面 新 鲜 时 白色 ， 手 触 后 变 黑 ， 王 
后 暗 褐色 ; LANWIT, FARA. d er 小 管 直径 约 0.1Imm， 每 毫米 60 
^; 管 口 边 缘 厚 ， 全 缘 ; WNAE, ARAM, Fikse; 菌 管 新 鲜 时 白色 至 浅黄 
E, 和 干 后 褐色 ， 长 达 1cm。 

D000 BASE; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 和 简单 分 隔 ，IKI-，CB-; EZ 
组 织 在 KOH 试 剂 中 变 黑 。 

UU 芮 肉 菌 丝 无 色 至 浅 褐色 ， 厚 壁 ， 胶 化 ， 规 则 排列 ， 直 径 为 5S012hm。 

UU ” 菌 管 中 锁 状 联合 生殖 菌 丝 占 少数 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 具 宽 内 腔 ， 少 分 枝 ， 直 径 为 
1.503.5um; 简单 分 隔 生 殖 菌 丝 占 多 数 ， 无 色 ， 稍 厚 壁 至 厚 壁 ， 具 宽 内 腔 ， 不 分 枝 ， 平 行 
于 菌 管 排 列 ， 直 径 为 3.807hm; 塞 状 体 长 棍棒 状 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 光 滑 ， 基 部 具 一 锁 状 联 
合 ， 大 小 为 50065 x 607hm; 担子 棍棒 状 ， 顶 端 膨 大 成 球形 ， 具 4 个 担 孢 子 梗 ， 在 基部 具 
一 锁 状 联合 ， 大 小 为 16027 x 5D7pm。 

UD SX dE EXGS,ne,ER, XM, IKI-, CBe, AAA 
(3.7[]4[15 (05.5) x Q.9[D3[M.1(4.2) um, F3 KL-4.51um, F4 €, W-3.7um, K X Ee 
Q=1.22 (n-30/1), 

D000 生长 在 壳 斗 科 树木 的 死 树 上 。 
000000000 牛排 菌 从 春季 到 秋季 均 出 现 ， 其 
刀 采 制 后 需 迅速 烘 干 。 
Doai FX. 9. x. Wl. m8. 

牛排 菌 具 有 抑 肿瘤 和 治疗 肠胃 病 等 功效 ， 其 子 实体 的 水 浸 提 取 液 对 小 鼠 
肉瘤 细胞 S-180 有 明显 的 抑制 作用 ( 夕 晓 岚 ，1998; 杨 相 南 等 ，2005)。 
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K83A ”牛排 菌 Fistulina hepatica 的 子 实体 








图 83B 和 牛排 菌 Fistulina hepatica 的 显 微 结构 
a: HHF; b: 菌 肉 菌 丝 ; c: 菌 管 菌 丝 

















168 00000000 e 


84. [] HI E] 
Flammulina velutipes (Curtis Singer 


000 担子 果 具 中 生 柄 ， 通 常 多 个 群生 至 丛生 ， 新 鲜 时 肉质 至 纤维 质 ， 略 具 甜 
K, TERM, 菌 盖 幼 时 近 圆 锥 形 ， 成 熟 时 圆 形 ， 平 展 ， 直 径 可 达 Scm， 中 部 厚 可 达 
8mm; 菌 盖 新 鲜 时 表面 乳 橙色 至 黄 褐色 ， 中 部 颜色 深 ， XA, RA. TERAY, 
黄 褐色 ， 无 环 带 ， 粗 糙 ; 边缘 内 卷 ; 菌 禄 表面 新 鲜 时 乳白 色 ， 王 后 变 为 橙黄 色 ; WW 
， 近 等 长 ， 通 常 直 生 ， 脆 质 ; 菌 肉 新 鲜 时 乳白 色 ， 无 环 带 ， 于 后 脆 质 ， 易 碎 ， 厚 可 :; 

1mm; 菌 裙 与 菌 肉 同色 ， 脆 质 ， 厚 可 达 4mm; 菌 柄 黄 褐色 至 褐 黑色 ， 基 部 不 膨大 ， 纤 维 
质 ; 菌 柄 上 无 菌 幕 残留 物 ， 具 细 绒 毛 ， 柄 长 可 达 14cm， 直 径 可 达 8mm。 

D000 菌 丝 隔膜 具 锁 状 联合 ; 菌 丝 IKI-，CB-; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 剂 中 无 变 
Ko 

UU BABÁXe,IEER,[(G qax. VS. ÉGNSUpum, 4E Zu, 
直径 可 达 15pm; BM EZ. TRESZXIEOC,EES, RLAR, FE, EEX 
5[]l0um. 

D0 HAÁmEZce,EEfuUUEE, BRAR, HEA, C5, MAX R H 
列 ， 在 亚 子 实 层 处 直径 为 2.705.8nm， 菌 丝 在 菌 艇 中 部 通常 膨胀 ， 直 径 达 17pm; ERE 
棍棒 形 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 大 小 为 22[45 x 5013hm; 担子 近 棍 棒状 ， 具 4 小 梗 并 在 基部 具 一 锁 
状 联合 ， 大 小 为 14020 x 5S[ ume 

UD didum, HRM, AE, HÆ, PH, IKI-, CB-, KAX 
(5.2[)5.4106.4(06.8) x .502.703.2(03.9Juma， 平 均 长 L=5.88um， 平 均 宽 W=3.01um， 长 宽 
比 Q=1.95 m=30/1)。 
DO00 生长 在 多 种 阔叶树 活 立 木 、 倒 木 和 树桩 上 ， 通 常 在 柳 属 树木 的 活 立 木 和 
到 木 上 最 为 常见 。 
uggaagammuu 野生 金针 菇 在 晚秋 或 早春 出 现 ， 其 子 实 体 肉 质 、 黏 滑 ， 易 腐 
出 现 后 要 立即 邓 集 ， 并 及 时 上 晾 干 或 烤 干 ; 采集 时 为 了 避免 沾 带 泥土 ， 需 用 剪刀 从 菌 




































































































































































































































































































































































O Tu S E MESE 
H kE LE Wh 3038. a ALe 
0000 金针 薄 能 够 预防 和 治疗 肝脏 系统 疾病 及 胃 肠 道 溃疡 ， 并 具有 抑 肿 瘤 等 
功效 ， 其 中 对 小 鼠 肉 瘤 细 胞 S-180 的 抑制 率 为 81.1%0100%， 对 艾 氏 癌 细 胞 的 抑制 率 为 
80%(Ohkuma et al，1983; B]- X, Eb, 1992; 严 茂 祥 等 ，1999); 该 菌 可 被 应 用 于 
降 血 压 、 降 胆固醇 和 抑制 肿瘤 ( 徐 锦 堂 ，1997); 在 增强 机 体 对 运动 负荷 的 适应 能 力 、 抵 抗 
疲劳 产生 和 和 加速 消 除 疲 劳 等 方面 也 具有 明显 的 作用 ( 文 镜 等 ，1993); 此 外 ,金针 落 还 能 调 
节 机 体 代谢 水 平 ， 提 高 肝脏 解毒 能 力 ， 促进 核酸 和 蛋白 质 生物 合成 ， 有 助 于 损伤 细胞 的 
修复 和 更 新 ， 从 而 延缓 细胞 衰 者、 延年益寿 ( 魏 华 等 ，1997)。 
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图 84B 金针菇 Flammulina velutipes 的 显 微 结 构 
a: HHF; b: 担子 和 拟 担子 ; c. SEXE; d: WIA; e: WAR 
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st I EHE EHE 
Flavodon flavus (Klotzsch) R yvarden 





TTUR— ABE, XR EBURXARÉEE, Harna, TEREM, 





















































重量 ; 平 伏 的 子 实体 外 伸 可 达 12cm， 宽 可 达 4cm; 单个 菌 盖 突 起 达 lcm， 宽 可 达 





2cm; 菌 盖 表面 次 白色 、 奶 油 色 至 黄 褐 色 ， 被 微 绒毛 ， 具 同心 环 沟 ; 边缘 锐 ; TRER 
为 明显 的 齿 状 ， 新 鲜 时 橘 黄色， 干 后 呈 烟 草 黄色 至 褐色 ; 菌 齿 排列 较 桩 松 ， 每 毫米 103 











A, HAKAM, ZAIREN, ANEH, 




















单 生 或 由 203 个 菌 齿 相互 连接 成 片 状 ; 














不 育 边 缘 明 显 ， 宽 可 达 2mm; HADE, KEM, DEBE. SEEN 


层 颜 色 与 菌 齿 相同 ， 菌 肉 层 厚 可 达 1mmo。 
0000 菌 丝 系统 二 体系 ; 生殖 菌 
在 KOH 试 剂 中 无 变化 。 


























UD 菌 肉 生殖 菌 丝 少见 ， FARA EDI 核 ， 直 径 为 203um; WEB 





丝 点 多数， 无 色 至 浅黄 
列 ， 直 径 为 204.3hme。 





qm "23 HE, £45, BOGML5[Bum; EA 


; 骨架 菌 丝 IKI-，CB+; EZam 














PERHE H, AA, HN H 











RERE, SEEK, HATNA, PERNE H, AAR, E 


























为 204um; 所 有 菌 丝 沿 菌 齿 平 IEEE 

















AKERRA, EERgXS, X 


D USED QUU OM SERUUM OI Br SR UM 


20.8[]25.6 x 3.704.Sum。 





00 GETHEEBG. AE, XÆ, IKI-, CB-, X/X(4-7[4.8p5-2(].3) x 


Q.8[2.9[B.1 [B.2um, 3EXpEL-5.01um, 33935 W-3.02um, K 3 H5Q-1.66 (m=30/1)。 




















需要 用 采集 刀 采 制 。 
L | 4 海南 、 Bo 






































0000 生长 在 阔叶树 的 死 树 、 倒 木 、 树 桩 及 建筑 木 上 。 
000000000 浅黄 赛 孔 菌 通常 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 其 子 实 体 韧 质 ， 贴 在 木 

















DU 浅黄 襄 孔 菌 具 有 抑 肿瘤 等 功效 (应 建 浙 等 ，1987)。 
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图 85B REELE Flavodon flavus 的 显 微 结构 











a: HHF; b: 担子 和 拟 担子 ; c: AAA; di 菌 肉 菌 丝 ; e: 菌 齿 菌 丝 
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86. M D LI EI LI 


Fomes fomentarius (L.) Fr. 


[UU 担子 果 多 年 生 ， 蹄 形 ， 新 鲜 时 木 栓 质 ， 无 由 无 味 ， 干 后 木质 ; W sht 
达 20cm， 宽 可 达 30cm， 中 部 厚 可 达 12cm; 菌 盖 表 面 灰 色 至 灰 黑 色 ， 具 同心 环 带 和 浅 的 
环 沟 ; 边缘 浅 褐色 ， 钝 ; 菌 肉 浅黄 褐色 或 锈 褐色 ， 硬 纤维 质 ， 通 常 比 菌 管 层 薄 ， 厚 可 达 
5cm， 上 表面 具 一 明显 且 厚 的 皮 壳 ; 在 菌 肉 中 部 与 基质 着 生 处 具 一 明显 的 菌 核 ; 菌 核 褐 
色 ， 明 显 比 菌 肉 颜色 深 ， 近 球形 ， 硬 木质 ， 直 径 可 达 4cm; 孔 口 表面 褐色 ; 不 育 边 缘 明 
显 ， 宽 可 达 5mm; LUAH, ZKM; 管 口 边缘 厚 而 全 缘 ; WERA, SEA 
色 略 深 ,， 木 栓 质 ， 长 达 7cm， 菌 管 分 层 明 显 ， 菌 管 层 中 间 有 了 时 具 白 色 的 菌 丝 束 填充 。 
0000 茵 丝 系 统 三 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 ; 骨架 菌 丝 IKI-，CB(+); 菌 丝 组 
织 在 KOH 试 剂 中 变 黑 。 
UU 生殖 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 或 稍 厚 局 ， 直 径 为 2.103.Sum ; 
多 数 ， 浅 黄色 至 浅黄 神 并 具 窗 的 内 腔 或 几乎 实心 ， 常 分 枝 ， 弯 F 
x 壁 ， 几 乎 实心 ,弯曲 ， 常 分 校 ， 强 烈 交 织 排列 





























































































































































































































直径 为 203.8hm; EL 平 直至 略 弯曲 ， 交 织 排列 ， 直 径 为 308.4um; E 




















层 菌 丝 厚 壁 ， 几 乎 实心 ， 不 分 枝 ， 弯 曲 ， 交 织 排列 ， 直 径 为 3.108.5hm。 

[[] 芮 著 中 生殖 菌 丝 少 见 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 常 分 枝 ， 直 径 为 1.503hm; 骨架 菌 丝 浅 
黄色 ， 厚 壁 并 具 一 狭窄 的 内 腔 ， 偶 尔 分 枝 ， 不 分 隔 ， 弯 曲 ， 相 互 之 间 玖 松 交织 排列 ， 
直径 为 2.908um; 子 实 层 中 无 囊 状 体 ， 拟 赛 状 体 长 纺锤 形 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 大 小 为 21034 x 
3.506hm; 担子 圆柱 形 ， 具 4 小 梗 并 在 基部 具 一 锁 状 联合 ， 大 小 为 20024 x708hm。 

00 dE ERG, 无 色 ， 薄 壁 ， #3, IKL, CB-, K/A% (6[p18[p1qp1.5) x 
(4.9[)5[-7((6-2)um, F KL-219.35um, E39 3EW-5.15um, K 3515Q-3.76 (n=30/1)。 
DDDD 生长 在 多 种 阔叶树 的 活 立 木 和 倒 木 上 ， 通 常 在 桦 属 和 杨 属 树 木 的 活 立 木 
和 倒 木 上 最 为 常见 。 
000000000 木 蹄 层 孔 菌 为 常见 种 类 ， 从 春季 至 秋季 均 出 现 ， 
栓 质 ， 不 易 腐 烂 ， 与 基 物 着 生 紧 密 ， 采 集 时 需要 用 思 制 取 。 

加 可 加 加 
辽宁 、 内 蒙古 、 有 陕西、 山西、 四 川 、 西 藏 、 新 疆 、 云 南 。 

D000 木 蹄 层 孔 菌 具有 消 积 、 化 湾 、 抗 癌 等 功效 ， 可 用 寺 治 疗 小 儿 积 食 、 食 道 
癌 、 子 官 癌 、 胃 癌 ， 并 有 解 热 、 治 心脏 病 等 功效 ; 其 子 实 体 的 热 水 提 取 物 具有 抑 肿瘤 等 
功效 ， 其 中 对 小 鼠 肉瘤 细胞 S-180 和 艾 氏 癌 细 胞 的 抑制 率 分 别 为 70.2% 和 70%( 应 建 浙 等 ， 
1987); 此 外 ， 该 菌 的 培养 液 中 含 抗 癌 活性 多 糖 和 色素 ( 刘 吉 开 ，2004)。 
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图 86B ” 木 蹄 层 孔 菌 Fomes fomentarius 的 显 微 结 构 








a: HHF; b: 担子 和 拟 担子 ; c: ABA; d: WAR 





174 00000000 & 


exo EE EB BH 
Fomitiporia ellipsoidea B.K. Cui & Y.C. Da 








口 口 口 ” 担 子 果 多 年 生 ， 平 伏 ， 不易 与 基质 分 离 ， 新 鲜 时 木 栓 质 且 无 特殊 气味 ， 干 
后 革 木 质 ; 长 可 达 10 m， 宽 可 达 50cm， 中 部 厚 可 达 5cm; 不 育 边缘 黄色 至 黄 褐色 ， 宽 可 
达 2mm; 和 孔 口 表面 黄 褐色 至 锈 褐 色 ， 具 折光 反应 ; 孔 口 圆 形 ， 斜 生 时 扭曲 形 ， 每 毫米 508 
^; 菌 管 边 缘 稍 厚 ， 全 缘 ; 菌 肉 黄 褐色 ， 木 栓 质 ， 厚 小 于 lmm; 菌 管 与 孔 口 表面 质 
木质 ， 分 层 明显 ， 长 达 4mm。 

0000 菌 丝 系统 二 体系 ; 生殖 菌 丝 简单 分 隔 ) 骨架 菌 丝 IKI-，CB=; 
遇 KOH 试 剂 变 黑 ， 其 他 无 变化 。 

0o 丝 无 色 ， 薄 壁 至 稍 厚 壁 具 腔 ， 偶 尔 分 枝 ， 频 繁 分 隔 
2[(Bum; 丝 占 多 数 ， 金 黄 褐色 至 锈 褐色 ， 厚 壁 具 窗 内 腔 ， 不 分 枝 ， 弯 
列 ， 略 黏 结 ， 直 径 为 203.6hm。 

UU 生殖 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 至 稍 厚 壁 ， 具 帘 



























































































































































偶尔 分 校 ， 频 繁 分 隔 ， 直 径 为 

















内 腔 
IE OE STI E ju TAXE, FH, ZR 





























H7, "RAE, EÓELS.um; 亚 子 实 层 不 明显 ; 刚毛 > IOR, Kn E i AR A 
R, wE, FÆ, 20030 x 10014hm; 担子 桶 状 或 近 A piss AE SpA — BG 
膜 ，8012 x 6[um; 拟 担 子 与 担子 形状 相似 ， 但 略 小 ; 菱形 结 髓 大 量 存在 于 子 实 层 和 菌 


i. 



































00 担 孢 子 椭 圆 形 至 广 椭圆 形 ， 无 色 ， 厚 壁 ， 光 滑 ，IKI[+]，CB+， 大 小 为 
(4.5[)4.9D6 (16.5) x (3.5[D3.8[4.8(5)pm， 平 均 长 L=5.33jum， 平 均 宽 W=4.11pm， 长 宽 比 
Q=1.22[]1.38 m=120/4)。 

0000 生长 在 阔叶树 倒 木 上 。 

D00000000 椭圆 嗜 蓝 孢 孔 菌 从 春季 到 秋季 均 出 现 ， 其 子 实体 木 栓 质 ， 不 
与 基 物 着 生 紧 密 ， 和 采集 时 需要 用 刀 割 取 

福建 、 广 东 、 海 南 、 云 南 。 
司 嗜 蓝 孢 孔 菌 含有 多 种 省 体 类 化 合 物 ， 这 些 化 合 物 对 肿瘤 有 换 制 作用 































































































AREE, 2011). 








e ILLUSTRATIONS OF MEDICINAL FUNGI IN CHINA 175 











图 87B MEERLE Fomitiporia ellipsoidea 的 显 微 结构 











a: 担 孢 子 ; b: 担子 和 拟 担子 ; c: 刚毛 ; d: APA; e: WAE 
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exe (BD ET EIE BI BHL 
Fomitiporia hartigii (Allesch. & Schnabl) Fian & 


Niemeà 


uu 


宽 











部 厚 


10cm, 








可 达 23cm， 基 
环 带 ， 光 滑 ， 过 成 熟 的 二 
神色， 具 折 光 反 应 ; 和 孔 口 
带 ， 硬 木质 ， 厚 0.5[MHcm; 
回回 回回 Bés4—H45; 
遇 KOH 试 剂 变 黑 ， 其 他 无 变化 。 
00 生殖 菌 丝 无 色 至 淡 黄 
HAARE, FE, BEKE, D 
UU ”生殖 菌 丝 少 见 ， 无 色 ， 
aoo RE 
为 3.205 mum des ES 
3.605um; 担子 近 

[D 3fGESU, XE, 
(4.9[]5.1[]6.4([]6.8)um , A 
uud 








圆 形 ， 

































































无 刚毛 ; 





























Men 


ES, 具 宽 内 膀 ， 稀少 分 枝 ， 


Dnugnagnpnugd ei 


担子 果 多 年 生 ， idu Pa M FR 


菌 盖 通常 蹄 形 ， 外 伸 可 达 








ikllem; E X 











KEER 





VE AAE NESA EIN 











A NA ERA, 


每 毫米 406 个 ; 管 口 厚 壁 
菌 管 褐色 ， 与 菌 肉 同 色 ， 





菌 丝 隔 膜 简单 分 隔 ; 








> SEE 


分 校 ， 不 分 


IND 





f 











i 





边缘 圆 钝 ; 孔 口 表面 黄 褐色 至 栗 
， 全 缘 ; HUE, EINST 


[o AS 


























硬木 质 ， 分 层 明 显 ， 长 100100mm。 


骨架 菌 丝 IEE CB-; B2 


分 隔 ， 直 径 为 3.205.1um; 骨架 
则 排列 ， 直 径 为 3.106.2pm。 

直径 为 2.203.5pm; 骨架 菌 丝 
隔 至 不 分 隔 ， 玖 松 交织 排列 ， 直 径 
部 腹 鼓 ， 注 壁 












































可 





71um, 








BE 








其 子 实体 木 栓 质 ， 不 易 腐 烂 ， 
黑龙 江 、 吉 林 。 
























































与 基 物 着 生 紧密 


1D 5 


H E, 大 小 为 18[]28 x 


ehe Ed 横 隔 膜 ， 大 小 为 14016 x 8DU10um。 

, XE, IKIH], CB+, A/A (5.8[]6[T.2(]7.9) x 
E3195 W-5.74um, 55 E, Q-1.17 (n239/0). 
生长 在 针叶树 上 ， 特 别 是 冷杉 属 树 木 的 活 立木 和 倒 木 上 最 为 常见 

蓝 钨 孔 菌 为 偶 见 种 类 ， 
采集 时 需 


在 春季、 夏季 和 秋季 均 出 现 ， 
X Jf 71 HK 








n d "E dE fu TL A T SCA BN CRUCE SEGUI RU A E SE D , 
Jv ER, ER 78E 2 JL S- 180 6 3 EGER Z8 8] W 8] E 4-31 21 67.990 []1 0096109096 (Ir € H 
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图 88A” 哈 蒂 嗜 蓝 孢 和 孔 菌 Fomitiporia hartigii 的 子 实体 


























图 88B 哈 蒂 嗜 蓝 孢 和 孔 菌 Fomitiporia hartigii 的 显 微 结构 
a: HEF; b: 担子 和 拟 担子 ; c: WERE; d: WRAZ; e: 菌 肉 菌 丝 











1/8 00000000 e 


sx BERE E 
Fomitiporia hippophaéicola (H. Jahn) Fiasson & 
Niemelà 





[UU 担子 果 通 常生 长 在 树干 或 树枝 上 ， 无 柄 盖 形 ， 或 平 伏 反 卷 ， 新 鲜 时 木 栓 
质 ， 无 噢 无味， 和 干 后 硬木 质 ， 干 后 重量 中 度 变 轻 ; 菌 盖 蹄 形 或 半圆 形 ， 外 伸 可 达 8cm， 
可 达 12cm， 基 部 厚 可 达 Scm;， 菌 盖 表面 浅黄 褐色 至 瞳 褐色 ， 具 同心 环 沟 ， 幼 时 被 绒毛 
LUE, EEDEOUE, HA: HAA, 孔 口 表面 浅 灰 褐 色 至 瞳 褐色 ; 孔 口 圆 形 至 多 角 
形 ， 每 毫米 608 个 ; 孔 口 边缘 薄 ， 全 缘 ; 菌 肉 浅 灰 褐色 ， 无 环 带 ， 干 后 硬木 质 ; WES 
肉 同色 ,和 干 后 硬木 栓 质 ， 分 层 不 明显 ， 长 可 达 30mmo。 

D000 茵 丝 系 统 二 体系 ; 所 有 隔膜 无 锁 状 联合 ; 骨架 菌 丝 IKI-，CB-; EZ 
织 遇 KOH 试 剂 变 黑 ， 其 他 无 变化 。 

uU 生殖 菌 丝 占 多 数 ， 淡 黄色 ， 薄 壁 或 稍 

2.704um; 骨架 菌 丝 占 少数 ,褐色 ， 厚 壁 ， 具 宽 的 内 膀 ， 
排列 ， 直 径 为 3.405.5Sum。 
DO ” 菌 髓 中 骨架 菌 丝 占 多 数 ; 生殖 菌 丝 无 色 至 浅黄 色 ， 薄 壁 ，1 
隔 ， 直 径 为 2.103hm; 骨架 菌 丝 黄 褐色 ， 厚 壁 ， 具 宽 的 内 腔 ， 稀 少 分 枝 ， 少 
隔 ， 平 直 ， 沿 菌 管 平行 排列 ， 直 径 为 304hm; 子 实 层 中 无 刚毛 ; MERA 
色 ， 薄 壁 ， 大 小 为 22039 x 6011hm; 担子 近 球形 至 桶 形 ， 具 4 小 梗 ， 基 部 具 一 横 隔 膜 ， 大 
小 为 11014 x 8[um. 

LI] dfIDASUP, m8, EG, X8, IKIG), CBe, XX G2[Dp5.507.5(]9) 
x (4.8[]5.2[7.2(]7.8)um, P KL-26.5um, 3E Hp 35 W-5.82um, $516 Q-1.09[]1.15 
(n=60/2)。 























































































































































































































[ ”生长 在 沙棘 属 和 胡 秀 子 属 树 木 的 活 立 木 或 倒 木 上 。 
D00000 沙 杯 哮 蓝 钨 孔 菌 在 春季 、 夏 季 和 秋季 均 出 现 ， 其 
TE, AMAER A, KEN EZAN Ho 

口 “ 责 海 、 陕 西 、 四 川 、 西 藏 、 新 疆 、 云 南 。 
O ”与 稀 针 嗜 蓝 孢 和 孔 菌 的 药 用 价值 相同 。 
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图 89B VPE AELE Fomitiporia hippophaéicola 的 显 微 结构 
a: HEF; b: WEIK; c: 担子 和 拟 担 子 ; d: APEJE 
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ELI EET IAE 
Fomitiporia punctata (P. Kart.) M umill 





[UU STAGRAEGE, TA,CRARAXYEE, HENKE, TALR, UA 
L 平 伏 担子 果 的 长 可 达 70cm， 中 部 厚 可 达 20mm， 后 期 变 为 垫 状 ; 孔 口 表面 锈 褐色 ， 
UL 折光 反应 ; 不 育 边 缘 明 显 ， 逐 年 渐 宽 ， 淡 褐色 ， 后 期 呈 黑 色 ， 宽 达 8mm; 孔 口 圆 形 ， 
每 毫米 608 个 ; 孔 口 边缘 薄 ， 全 缘 ; 菌 肉 层 瞳 褐色 ， 木 栓 质 ， 厚 0.303mm; 菌 管 与 孔 口 表 
面 同色 ， 比 菌 肉 层 颜色 略 浅 ， 硬 木 栓 质 ， 分 层 明显 ， 长 2015mm。 

D000 闭 丝 系统 三 体系 ; 所 有 隔膜 无 锁 状 联合 ; 骨架 菌 丝 IKI-，CB-; EZ 
织 遇 KOH 试 剂 变 黑 ， 其 他 无 变化 。 

00 生殖 菌 丝 无 色 至 浅黄 EI Ka, E 28[p.5um; 
菌 丝 占 多 数 ， 锈 褐色 ， 厚 辟 ， 具 狭窄 至 宽 的 内 腔 ， 弯 曲 ， 相 互 紧密 交织 排列 ， 上 略 胶 
质 ， 直 径 为 305$.Sum。 

口 口 ” 生 殖 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 或 稍 厚 壁 ， 常 分 枝 且 分 隔 ， 直 径 为 203.Sum; 骨架 菌 丝 
爹 黄 褐色 ， 厚 壁 ， 具 宽 的 内 腔 ， 少 分 枝 ， 不 分 隔 ， 弯 曲 ， 相 互 间 芯 松 交 织 排 列 ， 直 径 为 
3.104.2um; 亚 子 实 层 不 明显 ; 子 实 层 中 无 刚毛 ; MERKEM, TE, WE, Am», M 
端 尖 锐 或 圆 钝 ， 大 小 为 14025 x 305hm; 担子 桶 形 ， 具 4 小 梗 ， 基 部 具 一 横 隔 膜 ， 大 小 为 
12015 x 8010um; 菱形 结晶 体 广泛 存在 。 
UD 4ZTGERSUP, X6, EA, UE, IKIH], CBe, XX ((605.507.5(08) x 
(4[)5-2(]6-7(I)um, FH L-6.59um, 323 55 W-5.87um, K 55H, Q-1.09[]1.15 (n-92/3). 
D000 生长 在 多 种 阔叶树 的 活 立 木 、 倒 木 和 树桩 上 。 
DO0O0000000 斑点 嘲 蓝 犯 孔 菌 在 春季 、 夏 季 和 秋季 均 出 现 ， 其 子 实 体 木 栓 
H, 不 易 腐烂 ， 与 基 物 着 生 紧 密 ， 采 集 时 需要 用 刀 制 取 
0000 北京、 广西、 黑龙 江 、 湖 北 、 湖 南 、 吉 林 、 辽 宁 、 陕 西 。 
DODODOD 斑点 嗜 蓝 犯 孔 菌 可 以 治疗 冠 心 病 (应 建 浙 等 ，1987); 此 外 ， 该 菌 还 具有 抗 
氧化 活性 ( 袁 博 等 ，2011)。 
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图 90B ”斑点 哮 蓝 孢 孔 菌 Fomitiporia punctata. 的 显 微 结 构 
a: HEF; b: 结晶 体 ; WNA; d: WEA 














1822 00000000 e 


zt BHO ED EE LC 


Fomitiporia punicata Y .C. Da, B.K. Cui & Decock 


UD SX4XAdE, FREER? 
菌 盖 三 角形 或 马蹄 形 ， 
ERRE, W, AA 








质 且 无 特殊 气味 ; 
HARET 



































色 ， EFK, 


达 lcm。 





木质 ， 厚 可 





0000 菌 丝 系统 二 体系 ; 生殖 菌 丝 具 简 妾 ;骨架 菌 丝 IKI-，CB-; 
其他 无 变化 。 











W EKORRAR E E, 
UD 生殖 菌 丝 无 色 至 浅黄 























达 4cm ; 




















薄 壁 至 稍 厚 壁 具 








2.4[B.5um; 





ARTS 2E s ER, e 


az 
A 


内 
Z RIENE, 





AE. WAXER AZ, E4 X 2705.5um. 











d E a 薄 壁 


无 刚 
桶 状 至 























XL, 


m QR 梭 形 至 锥 形 ， 无 色 ， 
近 球形 ， 具 4 个 小 梗 ， 基 部 具 一 横 隔 膜 ， 大 小 为 8015 x6[B5um; 拟 担子 与 担子 形 


icis 频繁 分 隔 ， 直 径 为 203hm 


常 不 分 校 ， 咯 平行 于 菌 管 排列 ， 
JE HE 


mE, 














Xd 





RAN, 
LU 


但 略 小 ; 
EE 





Q-1.14[]1.24 (n-90/3). 
o o oo 
见 。 


生长 在 多 种 阔叶树 上 ， 特 别 是 在 石榴 树 的 活 立木 、 


B TUE E. 
PRIP ERU A s 
(5.405.807 (07.4) x (4.104.506.2(06.6)um , 














E o EAE TU ERU] 





























北京 、 陕 西 。 
与 稀 针 嗜 

















6 UE E TEL 
质 ， 不 易 腐 烂 ， 与 基 物 着 生 紧 密 ， 和 采集 时 需 











3t J8 71 3 RC 


蓝 孢 孔 菌 的 药 用 价值 相同 。 


转 或 明显 盖 形 ， 单 生 或 履 瓦 状 合 生 ， 新 鲜 时 木 栓 
外 伸 可 达 7cm， 宽 可 达 6cm ， 
EK, FR; 边缘 黄 褐色 ， 钝 ; LAR 
桂 褐色 ， 具 折光 反应 ; 孔 口 圆 形 至 多 角形 ， 每 毫米 406 个 ; 孔 口 边缘 薄 ， 全 缘 ; EA ES 
菌 管 比 菌 肉 颜色 深 ， 肉 桂 褐色 ， 木 质 ， 分 层 明显 ， 长 


腔 ， 偶 尔 分 校 和 分 隔 ， 


在 春季 、 夏 季 和 秋季 均 出 现 ， 





基部 厚 可 达 Scm ; 
可 浅黄 褐色 至 肉 


























菌 丝 组 





直径 为 
通常 不 分 校 ， 有 时 


骨架 菌 丝 占 多 


直径 为 2.504.8um 





6011 x 4[fóum; 担子 


壁 ， 光 滑 ，IKI[+]， 强 烈 CB+， 大 小 为 


倒 木 和 树桩 上 最 为 党 
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图 91B 石榴 嗜 蓝 抱 孔 菌 Fomitiporia punicata 的 显 微 结构 








a: HF; b: 担子 和 拟 担子 ; ec: WERE; d: 菌 管 菌 丝 ; e: 菌 肉 菌 丝 
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222 x RR AUR RR 
Fomitiporia robusta (P. Kad.) Fiaæon & Niemelà 





UD 担子 果 多 年 生 ， 无 柄 盖 形 ， 单 生 ， 新 鲜 时 木 栓 质 ， 干 后 硬木 质 ; AAA 
蹄 形 ， 外 伸 可 达 15cm， 宽 可 达 18cm， 基 部 厚 可 达 8cm; 菌 盖 表 面 灰 褐色 至 瞳 褐色 ， 具 
细 
圆 
































同心 环 沟 和 宽 的 同心 环 带 ， 光 滑 ， 后 期 鱼 裂 ， 通 党 被 若 蕉 履 盖 ; WAA, HAE, W 
绒毛 ; 孔 口 表面 黄 褐 色 至 锈 褐色 ， 略 具 折 光 反 应 ; 不 育 边 缘 明 显 ， 宽 可 达 4mm; 和 孔 口 
形 ， 大 小 有 变化 ， 每 毫米 506 个 或 (708) 个 ; 管 口 边 缘 厚 ， 全 缘 ; WARRE, AEGI 
带 ， 厚 0.5[M4cm; 有 时 在 与 基 物 连接 的 菌 盖 基部 具 菌 核 ; 菌 管 土 黄色 ， 比 菌 肉 颜色 浅 ， 分 
层 明 显 ， 长 20040mm。 

D000 茵 丝 系统 二 体系 ; 生殖 菌 丝 简 单 分 隔 ; 骨架 菌 丝 IKI-，CB-; 8B 
在 KOH 试 剂 中 变 黑 。 

00 生殖 菌 丝 少见 ， 无 色 ， 薄 大 分 枝 ， 多 分 隔 ， 直 径 为 2.504hm 
Zib, AE, FE, BN A l 平 直 ， 规 则 排列 ， 直 
3[ um, 

00 4m rds HE A 直径 为 2.103.6ua; 骨架 
菌 丝 点 多 数 ， 黄 色 ， LS HG A AÈ ? l 平 直 ， 沿 菌 管 平行 排 
列 ， Mace m 子 实 层 中 刚毛 少 或 无 ; MERKE, BS. A/X26[46 x 
507hm; 担子 近 球 形 至 桶 形 ， 2 E m 大 小 为 10013 x 709um。 

00 43ffiu€b, 无 色 ， ， 平 滑 ，IKIG)，CB+， 大 小 为 (3.8 四 607.7(08) x 
605-30 (17.5)um, RU Md 3E 35 55 W—5.98um, K 35 E, Q-1.1[]1.13 (m=90/3)。 
D000 AK pcs x reU BUN AUN TE SEI RIUBRL E: 

00000000D0 4$4rbEZETILESA. ERRDAABA, ETXAT 
与 基 物 着 生 紧密 ， 采 集 时 需要 用 刀 割 取 。 

北京 、 福 建 、 海 南 、 湖 北 、 山 西 。 
黎 针 嗜 蓝 孢 孔 菌 具有 抑 肿瘤 等 功效 ( 卯 晓 鸯 ，1998)。 
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图 92B fup SEkiíl4LP Fomátiporia robusta 的 显 微 结 构 
a: PHF; b: MERK; c: WAR; d: 菌 管 菌 丝 
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Eis e I BB 
Fomitopsis officinalis (Vill.) Bondartssv & Singer 














[UU ETRE, AMEP, MEAE, MANE, Ear, THAF 
f; 菌 盖 马 蹄 形 或 圆柱 形 ， 外 伸 可 达 12cm， 宽 可 达 18cm， 厚 可 达 15cm; Bb x 
为 白色 ， 光 滑 ， 后 期 变 为 灰白 色 或 灰 褐 色 ， 粗 糙 ， 开 有 裂 ; 边缘 灰 褐 色 或 黄 褐色 ， 
肉 乳 白色 ， 白 亚 质 ， 味 苦 ， 厚 可 达 10cm， 上 表面 具 一 明显 且 厚 的 皮 壳 ; 孔 口 表面 有 
或 棕 黄 色 ， 无 折光 反应 ; 不 育 边 缘 明 显 ， 宽 可 达 3mm; 孔 口 圆 形 ， 每 毫米 405 个 ; 
缘 厚 而 全 缘 ; 菌 管 与 菌 肉 同色 或 略 深 色 ， 木 栓 质 ， 菌 管 分 层 明 显 ， 长 达 50mm。 
DODOD 菌 丝 系统 三 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 ; 骨架 菌 丝 IKI-，CB-; 在 KOH 
菌 丝 略 消解 。 

00 生殖 菌 丝 无 色 ， 弯曲 ， 直 径 为 304.6hm;， 骨架 菌 丝 占 多 数 ， 无 
厚 壁 并 具 窄 的 内 腔 ， 常 分 枝 ， 弯 曲 ， 交 织 排 列 ， 直 径 为 3.505.5hum; 胶 化 菌 丝 有 时 常 

LE, HE, AWEK 

[Ul ”生殖 菌 丝 无 色 ， i 为 304.4pm; 丝 无 色 ， 厚 壁 并 具 
一 狭窄 的 内 腔 ， 有 时 几乎 实心 ， 偶 尔 分 枝 ， 不 T ÉD XR 松 交 织 排列 ， 直 径 
A3[Bum; 子 实 层 通常 在 成 熟 后 消解 ; 担子 棍棒 形 ， 具 4 小 梗 并 上 其 锁 状 联 合 ， 大 小 
为 20024 x 6U7hm; 菌 丝 组 织 和 子 实 层 间 有 大 量 的 柱状 结晶 存在 。 

口 口 “ 担 苞 子 椭圆 形 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 平 滑 ， 通 常 含油 滴 ，IKI-，CB-， 大 小 为 
(4[]4-1[]5.8(]6) x (2.8 四 2.903.2(03.5)hm， 平 均 长 L=4.88hm， 平 均 宽 W=3.02hm， 长 宽 比 
Q=1.62 (n-30/1). 

D000 生长 在 针叶树 上 ， 特别 是 在 落叶 松 属 树 木 的 活 立 木 和 倒 木 上 最 为 常见 。 
吕 DODOODOODOODODOODOO 药 用 拟 层 孔 菌 在 春季 、 夏 季 和 秋季 均 出 现 ， 
不 易 腐烂 ， 与 基 物 着 生 紧密 ， 采 集 时 需要 用 刀 割 取 。 

0000 景 龙 江 、 吉 林 。 
口 口 “” 药 用 拟 层 和 孔 菌 的 主要 成 分 为 藻 白 蹄 酸 (officinalic acid), AWHA 2H 
Erg. AEDA. BRE. GR. HARFA SL. 2000; 可 用 于 治疗 咳嗽 、 气 喘 、 胃 
、 肾 炎 、 尿 路 结石 、 曙 血 、 吐 血 、 毒 蛇 咬 伤 、 咽 喉 肿 痛 及 牙 周 炎 、 慢 性 支气管 炎 等 ; 
具有 抗 肿瘤 等 作用 ， 其 中 对 小 鼠 肉瘤 细胞 S-180 的 抑制 率 为 80%( 应 建 浙 等 ，1987); 此 
外 ， 中 医 还 用 其 作为 健 胃 、 发 汗 和 治 腹痛 、 感 冒 、 结 核 性 盗汗 等 证 的 药物 (刘波 ，1984)。 
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图 93B 药 用 拟 层 孔 菌 Fomitopsis officinalis 的 显 微 结构 








a: HHF; b: 担子 和 拟 担子 ; c: APA; d: WAR 
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94. [] ET ET ET EE EH] 
Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Kat. 





DOD 担子 果 多 年 生 ， 无 柄 盖 形 ， 新 鲜 时 硬木 栓 质 ， 无 毋 无 味 ; 菌 盖 半圆 形 或 马 
蹄 形 ， 外 伸 可 达 24cm， 宽 可 达 28cm， 中 部 厚 可 达 14cm; 菌 盖 表 面 幼 时 为 白色 ， 后 变 为 
红 褐 色 至 黑 神色， 同心 环 沟 有 或 无 ， 边 缘 初期 乳白 色 ， 逐 渐变 为 浅黄 色 或 红 褐 色 ， 钝 ; 
菌 肉 乳 白色 或 浅黄 色 ， 木 栓 质 或 木质 ， 厚 可 达 8cm， 上 表面 具 一 明显 且 厚 的 皮 壳 ; LA 
表面 乳白 色 ; 不 育 边 缘 明 显 ， 宽 可 达 8mm; 和 孔 口 圆 形 ， 每 毫米 406 个 ; 管 口 边缘 厚 且 全 
缘 ; 菌 管 与 菌 肉 同色 ， 木 栓 质 ， 菌 管 分 层 不 明显 ， 菌 管 层 间 有 时 被 一 层 薄 菌 肉 隔 离 
0000 菌 丝 系统 二 体系; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 ; EXEZIKI-, CB-; 在 KOH 
试剂 中 组 织 变 为 深 褐色 。 

00 £*& E ccu i uu a I 
丝 占 多 数 ， 无 色 或 浅黄 上 其 窄 的 内 腔 或 几乎 实心 ， 平 直 ， 交 织 排 列 ， 为 
2.906.5um; 缠绕 菌 丝 无 色 ， 厚 辟 ， 几 平实 心 ， 弯 曲 ， 常 分 枝 ， 直 径 为 1.9[D3um。 

[UI ”生殖 菌 丝 无 色 ， 薄 辟 ， 常 分 校 ， 直 径 为 1.904.6um; 骨架 菌 丝 无 色 ， 厚 壁 并 
AENA, ALFE, ARAR, Ta, Bh, RAZREZ, EEX 
307hm; 拟 赛 状 体 长 棍棒 形 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 长 可 达 120hum， 直 径 为 308hm; 担子 圆 桶 形 或 
梨 形 ， 具 4 小 梗 并 在 基部 具 锁 状 联 合 ， 大 小 为 11015 x 6.408.1um。 

00 df HX, 1E, FE, PH, TAW, IKI-, CB-, AAY 
(5.105.306.507) x (3 四 3.304(04.5)um， 平 均 长 L=5.76hum， 平 均 宽 W=3.67hum， 长 宽 比 
Q=1.5401.60 Cn=60/2)。 

0000 生长 在 多 种 针叶树 、 阔 叶 树 的 活 立 木 、 倒 木 、 腐 朽木 上 。 
000000000 红 缘 拟 层 孔 菌 为 常见 种 类 ， 在 春季 、 夏 季 和 秋季 均 出 现 ， 
实体 木 栓 质 ， 不 易 腐烂 ， 与 基 物 着 生 紧 密 ， 采 集 时 需要 用 思 制 取 
0000 重庆、 上 甘肃、 广东、 贵州 、 海 南 、 黑 龙 江 、 湖 南 、 吉 
、 青 海 、 陕 西 、 四 川 、 西 藏 、 新 疆 、 云 南 。 
[D] 红 缘 拟 层 孔 菌 能 祛 风 、 除 湿 ， 民 间 用 于 治疗 矿工 “ 寒 腿 ” 病 ( 刘 波 ，19849); 
该 菌 产 生 的 齿 孔 酸 、 草 酸 和 纤维 素 酶 ， 可 用 于 医药 ( 圳 明生， 和 孙 佩 琼 ，2007); 其 子 实体 
的 水 提 物 具有 抑 肿瘤 等 功效 ， 其 中 对 小 鼠 肉 瘤 细 胞 S-180 的 抑制 率 为 51.2%( 应 建 浙 等 ， 
1987); 现代 药理 学 研究 证 明 ， 该 菌 提 取 物 具有 抗菌 、 调 节 中 枢 神经 系统 、 降 血糖 、 调 节 
人 体 免 疫 功 能 以 及 抗 氧化 和 清除 自由 基 等 作用 (水 野 卓 ， 川 合 正 人 允 ，1995)。 
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图 94A” 红 缘 拟 层 孔 菌 Fomitopsis pinicola 的 子 实体 




















图 94B ” 红 缘 拟 层 孔 菌 Fomitopsis pinicola 的 显 微 结构 








a: HAF; b: 担子 和 拟 担 子 ; c: WIA; d: AAR 
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Ss IB BI B B 
Fomitopsis rosea (Alb. & Schwan.) P. Kart. 





[UU ”担子 果 多 年 生 ， 无 柄 盖 形 ， 新 鲜 时 硬木 栓 质 ， 无 经 无 味 ， 干 后 硬木 栓 质 或 
木质 ; 菌 盖 半圆 形 、 马 蹄 形 ， 外 伸 可 达 6cm， 宽 可 达 6cm， 厚 可 达 1.5cm; H% A H H i 
为 淡 玫 瑰 色 至 粉红 色 ， 表 面 被 绒毛 ， 以 后 变 为 红 褐 色 、 灰 褐色 或 黑 神色， 同心 环 沟 不 明 
T, KEHE; UAA, 和 孔 口 表面 淡 粉 红色 至 粉 棕色 ， 具 一 定 的 折光 反应 ; TAA kA 
显 ， 宽 可 达 203mm; 和 孔 口 圆 形 至 多 角形 ， 每 毫米 6[8 个 ; 管 口 边缘 厚 而 全 缘 ; 菌 肉 粉 棕 
色 ， 硬 木 栓 质 ， 无 环 区 ， 厚 可 达 8mm， 上 表面 具 一 皮 壳 ; 菌 管 与 菌 内 同色， 木 栓 质 ， 菌 
管 分 层 明显 ， 长 可 达 7mm。 
D000 菌 丝 系统 二 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 ; 骨架 菌 丝 IKI-，CB-; EZ 
织 在 KOH 试 剂 中 变 为 深 褐色 。 

口 口 “ 生 殖 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 偶 尔 分 枝 ， 直 径 为 1.803hm; 骨架 菌 丝 点 多 数 ， 无 色 
至 浅黄 色 ， 厚 壁 并 具 窗 内 腔 或 几乎 实心 ， 常 分 枝 ， 交 织 排列 ， 直 径 为 304.5um。 

D0 生殖 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 偶 尔 分 枝 ， 生 长 末端 偶尔 被 粒状 结晶 ， 
1.802.8hum; 骨架 菌 丝 无 色 至 浅黄 色 ， 厚 壁 并 有 具 一 狭窄 内 腔 ， 有 时 几乎 实心 ， 常 分 枝 ， 弯 
曲 ， 交 织 排列 ， RO e ET 担子 棍棒 形 ， 具 4 个 担 
子 醒 ， 基 部 具 锁 状 联合 ， 大 小 为 12014 x 4.505hm。 

[D 担 狗 子 椭圆 形 至 圆柱 形 ， A6, HÆ, XW, IKI-, CB-, ANA 
(5 四 5.106.1(6.8) x (2 四 2.102.6(02.8)um， 平 均 长 L=5.54um， 平 均 宽 W=2.3um， 长 宽 比 
Q=2.41(n=30/1)。 

D000 生长 在 多 种 针叶树 特别 是 云 杉 树 的 倒 木 、 腐 朽木 上 。 
DO00000000 玫瑰 拟 层 孔 菌 为 少见 种 类 ,在 春季 、 夏 季 和 秋季 均 出 现 ， 其 
t, 与 基 物 着 生 紧 密 ， 采 集 时 需要 用 刀 制 取 

福建 、 河 南 、 黑 龙 江 、 湖 北 、 吉 林 、 陕 西 、 四 川 、 新 疆 、 云 南 、 浙 江 。 
玫瑰 拟 层 孔 菌 具 有 抑 肿瘤 等 功效 〈 卯 晓 岚 ，1998) 。 
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图 9$B 玫瑰 拟 层 孔 菌 Fomitopsis rosea 的 显 微 结 构 








a: HHF; b: 担子 和 拟 担子 ; c: AIA; d: WAR 
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eis I) I EIE 
Ganoderma applanatum (Pers) Pat. 


000 ST4ORASXE, XE, EEASSRUEÉE, HAREN, ALME 
AUR, CTRJECECURCAKUR A; 菌 盖 半圆 形 ， 外 伸 可 达 28cm， 宽 可 达 55cm， 基 部 厚 可 达 
9cm; 菌 盖 表 面 锈 褐色 、 灰 褐色 ， 环 沟 和 环 带 明显 ， 活 跃 生长 期 间 菌 盖 表 面 覆盖 一 层 褐 
ERTH, TURFA, BÉR- RET, 边缘 奶油 色 至 浅 灰 褐 色 ， 圆 钝 ; 孔 口 表 
而 灰白 色 至 淡 神色; 管 口 圆 形 ， 每 毫米 407 个 ; 管 口 边 缘 较 厚 ， 全 缘 ; EAE NAXOS 
色 ， 木 栓 质 ， 王 燥 后 变 为 棕 褐 色 、 深 神色， 硬木 栓 质 ， 厚 可 达 3cm; 菌 管 褐色 ， 木 栓 质 
或 纤维 质 ， 长 可 达 6cm， 有 时 具 白 色 菌 丝 来 填充 ,分 层 明显 ; 管 层 间 常 具 菌 肉 层 间隔 ， 
每 层 长 3[25mmo。 
0000 茵 丝 系 统 三 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 ; 骨架 菌 丝 和 缠绕 菌 丝 IKI-， 
; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 剂 中 变 黑 。 

UU “生殖 菌 丝 无 色 至 淡 褐 色 ， 薄 壁 ， 多 分 枝 ， 直 径 为 305.Sum; 骨架 菌 丝 占 多 
Ht, EI 厚 壁 ， 通 常 分 校 ， 弯 曲 且 交织 排列 ， 直 径 为 406.5nm; 缠绕 菌 丝 大 量 存在 ,无 
色 ， 厚 壁 ， 直 径 为 1.503hum; 皮 壳 层 由 褐色 ， 厚 壁 ， 近 棍棒 状 菌 丝 组 成 ， 栅 栏 状 排列 ， 直 
径 为 507um。 

品 口 ”生殖 菌 丝 少见 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 通 常 分 枝 ， 直 径 为 2.504.4um; 骨架 菌 丝 占 
数 ， 黄 褐色 ， 厚 壁 ， 内 腔 窗 ， 大 量 树 状 分 枝 ， 骨 架 菌 丝 大致 平 行 于 菌 管 排列 ， 直 径 
1.802.5um; 缠绕 菌 丝 交织 排列 ; 子 实 层 中 无 守 状 体 ， 担 子 长 桶 形 ， 着 生 4 个 担子 醒 ， 
部 具 一 锁 状 联合 ， 大 小 为 16024 x 8Sploum. 

00 担 孢 子 广 饭 圆 形 ， 顶 端 通 常平 截 ， 淡 褐色 至 褐色 ， 双 层 壁 ， 外 壁 无 色 ， 
平 涓 ， 内 壁 具 小 刺 ，IKI-，CB+， 大 小 为 (5.7 呈 608.5(8.6) x (44.506(06.2um, 3E24 
L=6.98um， 平 均 宽 W=4.89um， 长 宽 比 Q=1.4101.44 m=60/2)。 

0000 生长 在 多 种 阔叶树 的 活 立木 、 倒 木 、 腐 朽木 上 。 
000000000 树 香 灵 艺 为 常见 种 类 ， 在 春季 、 夏 季 和 秋季 均 出 现 ， 其 
体 木 栓 质 ， 不 易 腐烂 ， 与 基 物 着 生 紧 密 ， 采 集 时 需要 用 刀 制 取 。 

UD c. Jd6x. Wok. XD. Ako rab Gd. 3 

j |. AX. VER. XDÓÉ. UN. 
分 包括 多 糖 、 当 体 、 三 蓝 、 脂 类 、 多 肽 、 生 物 碱 类 、 
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酚 类 、 内 酯 、 
活性 ， 主 要 包括 调节 机 体 免疫 功能 、 抗 肿瘤 、 抗 病毒 、 消 类 抗菌、 降 血 糖 、 调 节 血 压 、 
阻碍 血小板 凝集 和 强 心 等 作用 ( 周 患 波 等 ，2005); 临床 上 树 舌 灵 芝 已 被 用 于 治疗 腹水 癌 、 
神经 系统 疾病 、 肝 炎 、 心 脏 病 、 糖 尿 病 和 糖尿 病 并 发 症 ， 以 及 预防 和 治疗 骨 溃 疡 、 和 急 慢 
性 胃炎 、 十 三 指 肠 演 疡 、 胃 酸 过 多 等 胃病 ( 周 忠 波 等 ，2005)。 
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图 96A” 树 舌 灵 芝 Ganoderma applanatum 的 子 实体 














KlocB HERZ Ganoderma applanatum 的 显 微 结构 
a: JHF; b: 担子 和 拟 担子 ; c: 皮层 菌 丝 ; di WRA; e: AAA 
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Ganoderma australe (Fr.) Pat. 








[UD ”担子 果 多 年 生 ， 通 常 单 生 ， 偶 尔 秦 瓦 状 琶 生 ， 干 后 硬木 栓 质 ; 菌 盖 通 常 半 
到 形 ， 外 伸 可 达 55cm， 筑 可 达 35cm， 基 部 厚 可 达 7cm; 菌 盖 表 面 锈 褐色 、 灰 褐色 至 黑 
WE, AUPADA, ARET, 边缘 奶油 色 至 浅 灰 褐色 ， 圆 钝 ; qum 
时 灰白 色 ， 和 干 后 灰 褐 色 、 近 污 黄色 或 淡 褐 色 ， 手 触摸 后 立即 变 为 暗 褐色 或 黑色 ; J 
形 ， 每 毫米 405 个 ; 管 口 边缘 较 厚 ， 全 缘 ; 菌 肉 新 鲜 时 浅 褐 色 ， 于 后 变 为 棕 褐 色 ， 硬 ， 
可 达 3cm; 菌 管 暗 褐色 ， 木 栓 质 或 纤维 质 ， 分 层 不 明显 ， 长 达 40mm。 

0000 菌 丝 系统 三 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 ; 骨架 菌 丝 和 缠绕 菌 丝 IKI-， 
CB+; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 剂 中 变 黑 ; 

品 口 ”生殖 菌 丝 少 见 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 通 ， 直径 为 304hum; ERE ZEE, 
黄 神色， 厚 壁 ， 具 宽 至 窗 内 腔 ， 大 量 树 状 A3.5[5.6um; A H RAP R E 
绕 菌 丝 ， 交 织 排列 ， 直 径 为 1.503hm。 

LU] ” 芮 管 生殖 菌 丝 点 少数 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 通 常 分 枝 ， 直 径 为 303.5um; 骨架 菌 丝 
占 多 数 ， 黄 褐色 ， 厚 壁 ， 内 腔 窗 ， 大 量 树 状 分 枝 ， 大 致 平行 于 菌 管 排列 ， 直 径 为 304.5hm 
分 枝 菌 丝 最 终 形成 缠绕 菌 丝 ， 交 织 排 列 ， 直 径 为 1.5[2.1nm; 子 实 层 中 无 绅 状 体 ; 担子 长 
宽 桶 形 或 短 棍棒 状 ， 具 4 个 担子 梗 ， 基 部 具 一 锁 状 联合 ， 大 小 为 15022 x 8Dl1lpmo。 

DO iH) IET, MmT, Xe £18€, KER, WEDE, 
光滑 ， 内 壁 具 小 刺 ，IKI-，CB+， 大 小 为 (6.8 吕 708.5(08.9) x G.9[p4-2[5.5(]0um, 平均 长 
L=7.57hum， 平 均 宽 W=4.94um， 长 宽 比 Q=1.4701.6 (n=60/2)。 

D00 生长 在 多 种 阔叶树 的 活 立 木 、 倒 木 、 树 桩 和 腐朽 木 上 。 
00000000 南方 灵芝 为 常见 种 类 ,在 春季 、 夏 季 和 秋季 均 出 现 ， 其 
与 基 物 着 生 紧 密 ， 采 集 时 需要 用 刀 割 取 。 

重庆 、 福 建 、 广 东 、 广 西 、 贵 州 、 海 南 、 湖 北 、 江 西 、 四 川 、 




























































































































































































































































































南方 灵芝 具有 抑 肿瘤 等 功效 (吉明 生 ， 孙 佩 琼 ，2007)。 











e ILLUSTRATIONS OF MEDICINAL FUNGI IN CHINA 195 





图 97A ”南方 灵芝 Ganoderma australe 的 子 实体 
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图 97B ”南方 灵芝 Ganoderma australe 的 显 f 
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98. [] LI] HELD LI 


Ganoderma boninense Pat. 








D00 3TAR—ÓAERSEGqE, ARAW, MAREE, FEAH; Eu 
HJ, 2t iklm, Sh9piklScm, Ecpik2em; 菌 盖 上 表面 生长 初期 和 边缘 为 白色 ， 
触摸 后 变 为 褐色 ， 向 中 部 和 基部 逐渐 变 为 桶 黄色 、 人 金黄 色 、 红 褐色 和 黑 褐 色 的 皮 这 ， 具 
不 明显 的 同心 环 带 ， 光 滑 ， 具 漆 样 光泽 ; 边缘 干 后 奶油 色 ， 皮 壳 干 后 变 为 红 褐色; 管 口 
表面 新 鲜 时 白色 ， 触 摸 后 变 为 浅 褐 色 ， 干 后 为 草 黄色 ; 不 育 的 边缘 明显 ， 宽 可 达 Smm ; 
管 口 近 圆 形 ， 每 毫米 607 个 ; 管 口 边 厚 且 全 缘 ; 菌 肉 干 后 浅 木 材 色 至 神色， 通常 从 皮 壳 
层 向 菌 管 层 颜 色 逐 渐变 深 ， 木 栓 质 ， 具 清晰 的 环 区 ， 厚 可 达 1.5cm; HUEÉREXA E, 
质 ， 长 达 5mm。 
































































































































0000 茵 丝 系 统 三 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 ; 骨架 菌 丝 和 缠绕 菌 丝 IKI-， 
CB+; 骨架 菌 丝 在 KOH 试 剂 中 膨胀 。 

00 ”生殖 菌 丝 少 见 ， 无 色 ， 薄 辟 ， 通常 分 棱 ， 直 径 为 204um; 骨架 菌 丝 占 多 数 ， 
无 色 至 褐色 ,， 厚 壁 ， 内 腔 窄 ， 直 径 为 405.5pm; 骨架 菌 丝 大 量 树 状 分 枝 形 成 冯 绕 菌 丝 ， 纺 



























































绕 菌 丝 广 泛 存在 ,无 色 ， 厚 壁 ， 内 腔 窄 至 几乎 实心 ， 直 径 为 1.5D3pm; 菌 盖 皮 这 由 厚 壁 是 
长 分 又 的 棍棒 状 细胞 组 成 ， 且 IKI+。 

口 口 “” 生殖 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 通 常 分 骨架 菌 丝 点 多数， 无 色 
至 褐色 ， 厚 壁 ， 内 腔 窗 ， 直 径 为 305hm AKERRA ABEL IL, RESI 
丝 广泛 存在 ， 无 色 ， 厚 壁 ， 内 腔 窗 至 几乎 实心 ， 直 径 为 102.Sum; 子 实 层 结构 未 见 。 

UD 担 孢 子 卵 圆 形 ， 顶 端 平 截 ， 黄 褐色 ， 双 层 壁 ， 外 壁 平滑 ， 内 壁 具 小 刺 ， 
CB+， 大 小 为 9.6D11.2 x 5.7[]6.9um(Hàrkónen et al, 2003). 
口 ” 生 长 在 多 种 阔叶树 的 活 立 木 、 倒 木 上 。 






















































































与 基 物 着 生 紧 密 ， 和 采集 时 需要 用 刀 割 取 。 
海南 。 
狭长 孢 灵芝 具 抑 肿瘤 等 功效 (吉明 生 ， 和 孙 佩 琼 ，2007)。 
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图 98B KERZ Ganoderma boninense 的 显 微 结构 
a: HEF; b: 表皮 栅栏 状 结构 ; c: WRIA; d: WAR 
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SIMI 
Ganoderma lingzhi Sheng H.Wu, Y.C. Da & Y. Cao 





[UU 子 实体 一 年 生 ， 具 中 生 或 侧 生 菌 柄 ; 菌 盖 平 展 盖 形 ， 新 鲜 时 软木 栓 质 ， 
干燥 后 变 为 木 栓 质 ， 外 伸 可 达 16cm， 宽 可 达 12cm， 基 部 厚 可 达 2.6cm; Epis bom pH 
浅黄 褐色 ， 具 似 漆 样 光泽 ， 成 熟 时 颜色 为 黄 神色 至 紫 褐 色 ， 具 同心 环 带 ， 通 常 被 褐色 的 
fü HE; 边缘 钝 或 锐 ， 干 后 往往 内 卷 ; 管 口 表面 新 鲜 时 奶油 色 ， 干 后 污 白色 至 浅 福 
色 ， 不 育 边缘 明显 ， 宽 可 达 4mm; 管 口 近 圆 形 或 多 角形 ， 每 毫米 506 个 ; 管 口 边 薄 且 全 
缘 ; 菌 肉 木 材 色 至 浅 褐色 ， 双 层 ， 上 层 菌 肉 基色 浅 ， 下 层 菌 肉 颜色 深 ， 软 木 栓 质 ， 厚 可 
iklem; 菌 管 褐色 ， 木 栓 质 ， 明 显 比 菌 肉 颜 色 深 ， 长 达 1.7cm。 

0000 菌 丝 系统 三 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联 合 ; 骨架 菌 丝 和 缠绕 菌 丝 IKI-， 
CB+; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 剂 中 颜色 变 黑 。 

口 口 “ 生 殖 菌 丝 占 少数 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 通 常 分 枝 ， 直 径 为 204um; 骨架 菌 丝 占 多 

数 ， 无 色 或 浅 褐色 ， 稍 厚 壁 ， 内 腔 宽 ， 大 量 树 状 分 枝 ， 分 枝 菌 丝 最 终 形成 缠绕 菌 丝 ， 交 
织 排 列 ， 直 径 为 405pm; 缠绕 菌 丝 广 泛 存在 ， 黄 神色 ， 厚 辟 ， 内 腔 窄 至 几乎 实心 ; 皮 壳 
构造 呈 拟 子 实 层 型 ， 厚 可 达 50um， 金 黄色 ; 皮 训 组 成 菌 丝 棍 棒状 ， 顶 端 膨 大 ， 在 Melzer 
试剂 中 变 黑 ， 大 小 为 30050 x SD10um; 菌 丝 在 菌 柄 中 与 菌 内 中 相似 。 
D0 生 殖 菌 丝 占 少数 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 通 常 分 枝 ， 直 径 为 202.5um; 骨架 菌 丝 无 
色 至 褐色 ， 稍 厚 壁 ， 内 腔 宽 ， 大 量 树 状 分 校 ， 分 枝 菌 丝 最 终 形成 强 绕 菌 丝 ， 直 径 为 
3[.5nm， 骨 架 菌 丝 大 致 平行 于 菌 管 排列 ， 缠 绕 菌 丝 交 织 排列 ;， 子 实 层 无 澡 状 体 ;， 担子 类 
球形 至 圆 桶 形 ， 着 生 4 个 担 孢 子 梗 ， 基 部 具 一 锁 状 联 合 ， 大 小 为 12019 x 9[]2um. 

UU ” 担 孢 子 椭圆 形 ， 顶 端 平 截 ， 浅 褐色 ， 双 层 壁 ， 内 壁 具 小 刺 ，IKI-，CB+， 大 
小 为 (80)9010.7(012) x (5.205.807 07.5um, XE -EL-9.74um, F34 EW- 6.38hm， 长 宽 
比 Q=1.4501.59 (n-300/10) 。 

UU “生长 在 多 种 阔叶树 的 垂死 木 、 倒 木 、 腐 配 木 上 。 

0000000 灵芝 通常 在 夏季 和 和 秋季 出 现 ， 其 子 实体 木 栓 质 ， 不 易 腐 烂 ， 
紧密 ， 采 集 时 需要 用 刀 制 取 。 
Ug 安徽、 河南、 湖北 、 湖 南 、 山 东 、 四 川 、 天 津 、 云 南 。 
D000 灵芝 具有 补 气 安神 、 止 咏 平 喘 等 功效 ， 可 用 于 治疗 眩 泽 不 眠 、 心 性 气 
短 、 虚 劳 咳 器 (国家 食品 药品 监督 管理 局 ，2005); 其 主要 成 分 为 灵 艺 多 糖 和 灵 艺 酸 ， 具 有 
抗 肿瘤 、 调 节 免 疫 力 、 降 血压 、 抗 血栓 、 保 肝 、 抗 衰老 、 止 咳 祛 效 、 抑 制 呕吐 、 镇 痛 、 
抗 病 毒 、 消 炎 抗 菌 、 放 射 保护 、 增 强 记 忆 、 缓 解 支气管 炎 等 作用 (应 建 浙 等 ，1987; AX 
È, ZK, 1991; 王 竞 等 ，1996; Rk, 1996; 徐 锦 堂 ，1997; 金 春花 等 ，1998; 
RM, Koh. 2000; AE, 2009; 赵 世 光 ， 王 林 ，2009; 刘 高 强 ， 王 晓 玲 ， 
2010). 

虽 ” 过 去 研究 注 明 的 拉丁 学 名 Ganoderma lucidum P. Karst. $ fp (X X 8] Æ Ganoderma 
lingzhi(Cao et al, 2012). 
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图 99B RÆ Ganoderma lingzhi 的 显 微 结构 
a: HEF; b: 担子 和 拟 担子 ; e: 皮层 菌 丝 ; d: WRA; e: 菌 肉 菌 丝 























200 00000000 e 


100. [] E] E] L] 
Ganoderma lucidum P. Kat. =“[] [] EL] U 
Ganoderma tsugae M umill” 





LUUD 担子 果 一 年 生 ， 通 常 具 侧 生 菌 柄 ， 新 鲜 时 软木 栓 质 ， 干 燥 后 变 为 木 栓 质 ; 
菌 盖 平展 盖 形 ， 半 圆 形 或 扇形 ， 外 伸 可 达 20cm， 宽 可 达 25cm， 基 部 厚 可 达 4cm; BÉ 
上 表面 幼 时 金黄 神色、 褐色 ， 有 具 似 漆 样 光泽 ， 成 熟 时 颜色 为 红 褐 色 、 深 褐色 或 紫 褐 色 ， 
漆 样 光泽 明显 ， 光 滑 ， 同 心 环 带 明显 ， 通 常 被 褐色 的 孢子 粉 愉 盖 ; 边缘 钝 ; 管 口 表面 新 
鲜 时 奶油 色 ， 干 后 污 褐色 至 浅 褐 色 ; 不 育 的 边缘 明显 ， 红 褐色 ， 宽 可 达 5mm; fuut 
形 ， 每 毫米 405 个 ; POLEAK; 菌 肉 木材 色 至 浅 褐 色 ， 菌 肉 从 上 至 下 颜色 由 浅 至 
深 ， 木 栓 质 ， 厚 可 达 2cm; 菌 盖 上 表面 形成 一 皮 壳 ; 菌 管 多 层 ， 分 层 不 明显 ， 浅 褐色 ， 
新 鲜 时 纤维 质 ， 于 后 木 栓 质 ， 明 显 比 菌 肉 磊 色 深 ， 长 达 20mm。 

0000 菌 丝 系统 三 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 ; 骨架 菌 丝 和 缠绕 菌 丝 IKI-， 
CB+; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 剂 中 颜色 变 黑 。 

UU 生殖 菌 丝 占 少数 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 通 常 分 枝 ， 直 径 为 305hm; 骨架 菌 丝 占 多 
数 ， 无 色 ， 稍 厚 壁 ， 内 腔 中 度 宽 ， 大 量 树 状 分 枝 ， 交 织 排列 ， 直 径 为 SU07hum; 缠绕 菌 丝 
广泛 存在 ,无 色 ， 厚 壁 ， 内 腔 窄 至 几乎 实心 ; 皮 壳 构造 呈 拟 子 实 层 型 ， 厚 48055hm， 人 金 
黄色 ; 组 成 皮 这 的 菌 丝 棍棒 状 ， 顶 端 膨大 ， 厚 壁 至 几乎 实心 ， 直 径 为 7D10.5pm; WE 
菌 柄 中 与 菌 肉 中 相似 。 
口 口 “ 生 殖 菌 丝 占 少数 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 通 常 分 枝 ， 直 径 为 204um; 骨架 菌 丝 无 色 ， 
稍 厚 壁 ， 内 腔 中 度 宽 ， 大 量 树 状 分 校 ， 骨 染 菌 丝 大 致 平行 于 菌 管 排列 ， 直 径 为 30 4um; 
缠绕 菌 丝 交织 排列 ; 担子 梨 形 ， 着 生 4 个 担 孢 子 梗 ， 基 部 具 一 锁 状 联合 ， 大 小 为 180D22 x 
10012um。 

UD 担 苑 子 顶 圆 形 ， 顶 端 平 截 ， 浅 褐色 ， 双 层 壁 ， 外 壁 平滑 ， 
3i, IKI-, CB+, XX (78011012) x (5 由 5.106(07)um， 平 均 长 L=8.5Sum， 了 
W=5.48hum， 长 宽 比 Q=1.4501.66 (n-60/2). 
000 生长 在 多 种 针叶树 的 活 立 木 、 倒 木 、 腐 朽木 上 ， 以 落叶 松 上 最 为 常见 。 
00000000 欧洲 灵 艺 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 其 子 实体 木 栓 质 ， 不 易 腐 烂 ， 
紧密 ， 采 集 时 需要 用 刀 制 取 。 
BARNES Eik 
000 欧洲 灵芝 中 含有 蓝 类 、 生 物 碱 、 当 醇 类 、 多 肽 类 、 有 机 酸 、 多 糖 等 物 
FE 固体 、 滋 补 健 体 (水 野 卓 ， 川 合 正 多 ，1995; 普 琼 惠 等 ，2005); 民间 将 其 
具有 益 心 气 、 安 惊魂 、 补 肝 益 气 、 坚 筋骨 、 养 闫 等 功效 ; 该 菌 子 实体 的 水 
补 肝 ， 同 时 有 具有 和 较 好 的 抗 癌 作用 (应 建 浙 等 ，1987; Mau et al, 2005; Ap 















































































































































































































































































































































[] ”根据 Cao et al.(2012) 的 研究 ， 我 国 过 去 一 直 称 为 “ 松 柳 灵 芝 Ganoderma tsugae 
Murrill ”的 材料 与 欧洲 真正 的 灵芝 Ganoderma lucidum F, mR EE- ERA RZ 
Ganoderma lucidum” 的 材料 实际 为 一 新 种 X € Ganoderma lingzhi Sheng H.Wu, Y.C. 
Dai & Y. Cao. 
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图 100A ”欧洲 灵芝 Ganoderma lucidum. 的 子 实体 





100B 欧洲 灵芝 Ganoderma lucidum. 的 显 微 结 构 








a; HF; b: 担子 和 拟 担子 ; e: 皮层 菌 丝 ; d: 





VR RS 





Rt; e: WAR 
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101. [1 [1 LI LI 


Ganoderma multipileum Ding Hou 














口 口 口 ” 担 子 果 一 年 生 ， 具 侧 生 柄 ， 连 生 ， 干 后 木 栓 质 ; 菌 盖 局 形 至 半圆 形 ， 单 个 
菌 盖 外 伸 可 达 4.5cm， 宽 可 达 7cm， 基 部 厚 可 达 8mm; 菌 盖 表 面 和 于 后 红 棕 色 至 棕 黄 色 ， 具 
似 漆 样 光泽 ， 具 明显 的 环 纹 ; 边缘 棕 黄 色 ， 圆 钝 ; 孔 口 表面 奶油 色 至 浅黄 色 ; 孔 口 圆 形 
至 不 规则 形 ， 每 毫米 507 个 ; 管 口 边缘 厚 ， 全 缘 ; 菌 肉 软 木 栓 质 ， 深 棕色 ， 厚 约 4.5mm; BI 
管 深 褐 色 ， 单 层 ， 硬 木 栓 质 ， 长 约 3.Smm。 

D000 菌 丝 系 统 三 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 ; 骨架 菌 丝 和 缠绕 菌 丝 IKI-， 
CB+; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 剂 中 交 黑 。 

口 口 “ 生 殖 菌 丝 少见 ， 无 色 ， 薄 壁 至 稍 厚 壁 ， 直 径 为 204um; 骨架 菌 丝 占 多 数 ， 金 
疆 色 ， 稍 厚 壁 至 厚 壁 ， 偶 尔 分 枝 ， 直 径 为 305hm; 缠绕 菌 丝 交织 排列 ， 直 径 为 202.5Shm ; 
这 组 成 菌 丝 棍 棒状 ， 顶 端 膨 大 ， 明 显 厚 壁 。 

[U ”生殖 菌 丝 占 少 数 ， 无 色 ， 薄 壁 至 稍 厚 辟 ， 不 分 枝 ， 直 径 为 1.803.5pm; 骨架 
丝 占 多 数 ， 金 黄色 ， 稍 厚 壁 至 厚 辟 ， 偶 尔 分 校 ， 近 似 平行 于 菌 管 排列 ， 直 径 为 2.2[pm; 
缠绕 菌 丝 交 织 排列 ， 直 径 为 1.8[2.5um; 子 实 层 中 无 赛 状 体 和 拟 圳 状 体 ; 担子 近 球形 至 
桶 状 ， 具 4 个 担 孢 子 梗 ， 基 部 具 一 锁 状 联合 ， 大 小 为 12.2014.8 x 10011.5um。 

DO 拒 狗 子 宽 椭圆 形 ， 顶 端 通常 平 截 ， 褐 色 ， 双 层 壁 ， 外 壁 无 色 ， 光 滑 ， 内 壁 具 
häl, IK-, CB+, A/M% (808.7010.1010.4 x (505.306.807)um, F KL=9.45um, 
平均 宽 W=6.13um， 长 宽 比 Q=1.54 (n230/1). 

0000 生长 在 多 种 阔叶树 的 倒 木 和 树桩 上 。 

DO0O0000000 覆盖 灵 艺 通常 在 春季 和 夏季 出 现 ， 其 子 实体 木 栓 质 ， 与 基 物 
采集 时 需要 用 刀 割 取 。 

[| Ja ES BUE 

口 “ 履 盖 灵 艺 具 有 抑 肿瘤 等 功效 (Wang & Wu, 2007). 
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101B 覆盖 灵芝 Ganoderma multipileum 的 显 微 结构 





a: HAF; b: 皮层 菌 丝 ; c: WRA; d: 菌 肉 菌 丝 
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102. 0 O 
Ganoderma sinense J.D. Zhao, L.W. Hsu & X.Q. Zhang 


口 口 口 ”担子 果 一 年 生 ， 菌 柄 侧 生 、 背 侧 生 或 偏 生 ， 子 实体 通常 单 生 ， 干 后 软木 
栓 质 至 木 栓 质 ;， 菌 盖 半圆 形 、 近 圆 形 或 是 形 ， 外 伸 可 达 8cm， 宽 可 达 9.5cm， 基 部 厚 可 达 
2cm; 菌 盖 表 面 新 鲜 时 漆黑 色 ， 具 明显 的 同心 环 纹 和 纵 煞 ， 光 滑 ， 于 后 紫 褐 色 、 紫 黑色 
至 近 黑 色 ， 具 似 漆 样 光泽 ; 和 孔 口 表面 干 后 污 白 色 、 淡 褐色 至 深 褐 色 ; 孔 口 略 圆 形 ， 每 
毫米 506 个 ; 管 口 边 缘 薄 ， 全 缘 ; 菌 肉 褐色 至 深 神 色 ， 中 间 具 一 黑色 壳 质 层 ( 皮 壳 切面 黑 
色 发 亮 ， 厚 0.2mm) ， 软 木 栓 质 ， 厚 208mm; 菌 管 褐色 至 深 褐色 ， 单 层 ， 木 栓 质 ， 长 约 
1.3cm。 

0000 菌 丝 系统 三 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 ; 骨架 菌 丝 和 缠绕 菌 丝 IKI-， 
CB+; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 剂 中 变 黑 。 

口 口 “ 生 殖 菌 丝 少 见 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 直 径 为 2.S0U4hm; 骨架 菌 丝 占 多 数 ， 黄 褐色 ， 
厚 壁 至 几乎 实心 ， 频 繁 分 枝 ， 交 织 排列 ， 直 径 为 305hm; 缠绕 菌 丝 无 色 ， 
扭曲 ， 多 分 校 ， 直 径 为 102.5pm; 皮 壳 组 成 菌 丝 棍棒 状 ， 顶 端 膨大 ， 明 显 
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口 口 “ 生 殖 菌 丝 少 见 ， 无 色 ， 薄 局 为 2.204hm; RRAZ ESRA, HAE, 
至 几乎 实心 ， 频 繁 分 枝 ， 交 织 排列 ， 直 径 为 204hm; 缠绕 菌 丝 无 色 ， 厚 壁 至 实心 ， 
， 多 分 枝 ， 直 径 为 0.802um; 子 实 层 中 未 见 桔 状 体 和 拟 塞 状 体 。 
UU 担 孢 子 椭圆 形 ， 双 层 壁 ， 外 壁 无 色 ,， 平滑 ， 内 壁 淡 褐 色 到 褐色 ， 具 小 
1$, IKI-, CB), AAA ip12[2.5(]14.3) x (67[)708um, F KL-12.09um, 3535 5f 
W=7.37hum， 长 宽 比 Q=1.64 m=30/1)。 

D000 生长 在 多 种 阔叶树 腐朽 木 上 。 

000000000 紫 艺 通常 在 春季 到 秋季 出 现 ， 其 子 实体 木 栓 质 ， 与 基 物 着 生 
手 采摘 即 可 。 








































































































《神农 本 草 经 》 把 紫 艺 列 为 上 品 ， 谓 紫 艺 “ 主 耳 寿 ， 利 关节 ， 保 神 益 精 ， 
坚 筋 明 ， 好 颇 色 ， 久 服 轻 身 不 老臣 年 "; 此 外 ， 紫 艺 可 用 于 治疗 慢性 支气管 类、 支气管 号 
器、 白细胞 减少 证 、 冠 心病 、 心 律 失 常 、 和 急性 病毒 性 肝炎 、 糖 尿 病 等 病 证 ; 还 具有 抗 神 


























经 衰弱 、 抗 过 敏 、 消 炎 、 利 尿 、 益 置 、 抑 肿瘤 等 功效 (刘波 ，1984)。 
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图 102A” 紫 芝 Ganoderma sinense 的 子 实体 





图 102B JE Ganoderma sinense 的 显 微 结 构 





a: HAF; b: 皮层 菌 丝 ; c: WIA; d: 菌 肉 菌 丝 
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103. [1 [1 LI LI 


Ganoderma tropicum (Jungh.) Bres 








[UU ”担子 果 一 年 生 ， 无 柄 或 具 短 柄 ， 通 常 单 生 ， 有 时 数 个 亚 生 ， 王 后 木 栓 质 ; 
半圆 形 、 圆 形 、 扇 形 、 肾 形 、 近 漏斗 形 或 不 规则 形 ， 外 伸 可 达 12cm， 宽 可 达 16cm， 
[ik2.5cm; 菌 盖 黄 褐色 、 红 褐色 至 紫 褐色 ， 有 似 漆 样 光泽 ; AGE, MERR; 
面 污 白 色 至 灰 褐 色 ， 无 折光 反应 ; 不 育 边 缘 明 显 ， 奶 油 色 ， 宽 可 达 4mm; 孔 口 近 
每 毫米 3[M4 个 ; 管 口 边缘 厚 且 全 缘 ; 菌 肉 黄 褐色 ， 厚 可 达 lcm; 菌 盖 上 表面 形成 一 
; 菌 管 多 层 ， 分 层 不 明显 ， 浅 褐色 ,长 可 达 15mm; BOE, EB, s: 
| 达 3cm， 直 径 可 达 15mmo。 

DO ” 菌 丝 系统 三 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 ; 骨架 菌 丝 和 缠绕 菌 丝 IKI-， 
CB+; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 剂 中 变 黑 。 

D 口 “生殖 菌 丝 少见 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 直 径 为 1.502.Shum; 骨架 

交织 排列 ， 直 径 为 305hum; 缠绕 菌 丝 交织 排列 ; 皮 壳 细胞 棍棒 状 ， 

径 为 7010ume。 

口 口 “ 生 殖 菌 丝 占 少 数 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 通 常 分 枝 ， 直 径 为 1.502.4hum; 骨架 菌 丝 占 多 
数 ， 黄 褐色 ， 厚 壁 ， 内 腔 窗 至 几乎 实心 ， 大 量 树 状 分 枝 ， 大 致 平行 于 菌 管 排列 ， 直 径 为 
2[B.5um; 缠绕 菌 丝 交织 排列 ; 子 实 层 En 
子 梗 ， 基 部 具 一 锁 状 联合 ， 大 小 为 19025 x 10[]3um. 

[DU 4344 E. UDmTOGA,. Ve. KEE, EHH, TE, ERU 
刺 ，IKI-，CB+， 大 小 为 (8[DD8.8D10.5(]11) x (61)6.1[.8(]9um ， 平 均 长 L=9.Sum， 平 均 宽 
W=6.9um， 长 宽 比 Q=1.38 (n=30/1)。 

D000 生长 在 多 种 阔叶树 特别 是 相思 树 的 树桩 、 倒 木 和 腐朽 木 上 。 
DOOO00000 热带 灵 艺 通常 在 春季 和 夏季 出 现 ， 其 子 实 体 木 栓 质 ， 与 基 物 
密 ， 采 集 时 需要 用 刀 割 取 

dax. JU. HESS $35. xu 

热带 灵芝 能 够 治疗 冠 心病 等 症 ( 卯 晓 岗 ，1998)。 
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KOA ”热带 灵芝 Ganoderma tropicum 的 子 实体 





图 103B 热带 灵芝 Ganoderma tropicum 的 显 微 结构 
a: HHF; b: KERN; c: WHA; d: 菌 肉 菌 丝 
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IK EHI OI 


Geastrum fimbriatum Fr. 








D00 子 实 体 成 熟 后 露出 地 面 ， 高 可 达 4cm， 直 径 可 达 4cm; 外 包 被 开裂 后 外 包 被 
BÆ, PRIRA, REWER, DARE, MR, TAS, AARE 
AA ET ACER. DU BUR; 内 包 被 草 黄色 、 沙 土 色 、 瞳 烟 色 、 pA 表 
面 平滑 ， 有 时 长 有 褐色 或 棕色 细 绒 毛 ; 内 包 被 体 球形 、 近 球形 、 卵 形 、 梨 形 、 陀 螺 形 ， 
直径 可 达 3.4cm， 顶 部 乳 突 状 或 具 圆 锥 形 突起 ， i Lc UT 
缘 乳 突 状 或 圆锥 形 ， 顶 部 钝 圆 ， 绢 毛 状 或 纤毛 状 ， 表 面 长 有 细 绒 毛 ， 较 平滑 ， 颜 色 多 数 
浅 于 或 同 于 内 包 被 ， 无 口 缘 环 。 

DOD ”不 分 枝 ， 少 数 短 分 校 ， 细 长 ， 直 径 为 407hm， 浅 褐色 、 浅 黄 棕 
有 的 几乎 i 8 PUB, EUBDUA AU A) B x e 
SUP AQUSEOP, MME, REEERE, KE 
直径 为 2.304hum， 平 均 直 径 为 3.2ume。 

EIE 长 于 林 中 腐 殖 落叶 层 地 上 ， 散 生 或 近 和 群生， 有 时 单 生 。 
DO0O0000000 毛 咀 地 星 通常 出 现在 夏 末 秋 初 ， 其 子 实体 不 易 腐烂 ， 与 基 物 
着 生 不 紧密 ， 直 接 用 手 摘 取 即 可 ， 但 采摘 后 需 立 即 密封 以 免 钨 子 飞 散 ， 自 然 晾 干 或 烘 
均 可 。 
0000 dx. WA. X. pde. AA AOEiL. Xüdbó. Sig. XD. 
十 、 守 夏 、 青 海 、 陕 西 、 四 川 、 西 藏 、 新 疆 、 云 南 等 。 
D000 和 毛 明 地 星 的 孢子 粉 可 药 用 ， 有 消炎 、 止 血 、 解 毒 等 功效 ( 卯 晓 鸯 ，1998)。 
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图 104A” 毛 咀 地 星 Geastrum fimbriatum 的 子 实体 





图 104B 和 毛 咀 地 星 Geastrum fimbriatum 的 显 微 结构 
a: HHF; b: 侧 丝 
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105. [3 LI D] L] 


Geastrum saccatum Fr. 


[UU 多 数 地 生 ， 呈 扁 球 形 ， 直 径 可 达 9cm; 顶部 具 小 突起 或 延伸 成 叱 ; KR 
污 棕 黄色 至 暗 棕 
色 ， 不 具 植 物 残 体 ， 表 面具 不 规则 皱纹 、 纵 裂纹 ， 并 具 绒 毛 ; TUE EXOREXN, p 
数 也 呈 拱 形 ， 形 成 508 办 裂片 ; 裂片 宽 或 窗 ， 通 常 0.200.7cm， 渐 尖 或 急 尖 ， 








长 ， 基 部 具 菌 丝 焦 ; 无 菌 丝 繁 的 子 实 体 基部 可 见 四 陷 ; 外 包 被 沙土 色 、 






































向 外 反 卷 于 包 被 托 下 ， 少 数 平展 或 向 内 弯曲 ; 内 包 被 沙土 色 、 草 黄色 、 暗 烟 色 至 污 棕 黄 






































其 先端 多 数 











色 、 污 神色， 表面 较 平滑 或 略 粗糙 ， 具 灰色 或 浅 棕色 绒毛 ; 内 包 被 体 球形 、 扁 球形 或 广 
卵 形 ， 直 径 可 达 2.6cm， 顶 部 呈 圆 锥 形 突起 ， 突 起 先端 多 钝 图 ， 基 部 不 具 柄 和 才 托 ; TX 
已 缘 宽 圆锥 形 ， 绢 毛 状 至 纤毛 状 ， 表 面 光 滑 ， 颜 色 同 于 、 浅 于 或 深 于 内 包 被 ， 基 部 具 明 
























































显 的 口 缘 环 。 























D 口 “不 分 枝 ， 少 数 短 分 枝 ， 细 长 ， 直 径 为 208hm， 黄 棕色 、 棕 色 ， 颖 粒状 突起 较 


人 


FRE, R 











AI EE. 








DD SeyapdUcRUP, MME 
x, 


X6. HUN 
粗 疣 突 、 微 疣 突 乃 至 微 刺 突 ， 先 端 具 明 显 的 尖 ， 有 的 连 


3.8um. 


t, 
生 ， 直 径 为 30Sum， 平 均 直 径 为 





D000 生长 在 阔叶树 林 和 针 阔 混交 林地 上 ， 有 时 也 生长 在 林 缘 的 空旷 地 上 。 
DOOOOODOOD 袋 形 地 星 通 常 在 夏季 和 秋季 的 十 后 出 现 ， 担 子 果 生 长 很 快 ， 















































胞 子 往往 已 经 流失 。 


区 子 实体 不 易 腐 烂 ， 与 基部 着 生 不 紧密 ， 可 直接 用 手 摘 取 ， 新 鲜 时 采集 最 为 适宜， 和 干 后 





D000 Xe. KE 4E. Ho. XO. URP. Hk RAL SP. wm 



































辽宁 、 内 蒙古 、 青 海 、 陕 西 、 山 东 、 山 西 、 四 川 、 合 湾 、 西 藏 、 新 疆 、 


























云南 等 。 





0000 和 袋 形 地 星 的 钨 子 粉 有 止血 等 功效 ， 可 用 于 外 伤 消 有 种、 止血 、 清 肺 、 利 














毒 等 症 (刘波 ，1984; IR, 1998). 
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图 105A IEE Geastrum saccatum 的 子 实体 





图 105B ” 袋 形 地 星 Geastrum saccatum 的 显 微 结 构 
a: HEF; b: 侧 丝 
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106. [1 LT L] L] 


Geastrum triplex Jungh. 


000 担子 果 一 年 生 ， 具 短 柄 或 无 柄 ， 幼 时 呈 邦 金 香 球茎 形 或 扇 球形， 通常 群生 


或 散 生 ， 较 少 单 生 ， 谋 入 地 下 ， 新 鲜 时 肉质 ， 无 喘 无 味 ， 直 径 可 达 7cm， 高 可 达 4cm， 
外 包 被 幼 时 奶油 色 或 蛋黄 色 ， 厚 102mm， 和 干 后 棕色 至 灰 褐 色 ， 草 





外 包 被 和 内 包 被 组 成 ; 









































质 或 纤维 质 ， 并 纵向 分 裂 为 506 锥 ， 有 裂片 呈 星 状 展开 ， 革 质 ， 光 滑 ， 常 反 卷 ; 外 包 被 开裂 
后 中 层 拟 薄 壁 组 织 环形 开裂 ， 形 成 领口 状 ， 并 环绕 在 内 包 被 边缘 ; WE 





形 ， 幼 时 奶油 色 ， 老 后 淡 赭 石 色 至 深 神色 ， 直 径 为 203cm， 顶 部 了 
包 被 干 后 变 胞 ， 极 薄 ， 易 碎 ， 内 部 充满 棉 姥 状 钨 丝 和 神色、 粉 状 犯 子 ; 手 触 后 产生 大 量 








的 孢子 烟雾。 












































包 被 呈 球 形 或 水 泡 


ru, EX€&€«3;W 





UU 外 层 包 被 菌 肉 厚 壁 至 近 实 心 ， 无 色 或 浅黄 色 ， 极 少 分 枝 ， 弯 曲 ，IKI-， 


CB+， 直 径 为 2.306um; 内 层 包 被 表皮 菌 丝 厚 


IKI-，CB-， 直 径 为 306.Sum。 
































0000 和 匈 丝 
直径 为 206hm ; 
00 3f 


8.603.705.205.3)um, 
Uu 生长 在 阔 











FERNE, TE, BANE, vu, 














黄 褐色 ， wE, Su, 2t 2E A, K 面 覆盖 小 颗粒 状 物 ， DESEE 


Pitit PRIER; 担子 长 达 20pm， 具 长 孢子 模 。 











形 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 表 面具 奖状 或 刺 状 突起 ，IKI-， 











平均 直径 为 4.7um (n=30/1)。 




















鞭子 实体 不 易 腐烂， 
mien. 














DUDU 5. 


SE 








0000 尖顶 地 星 可 用 于 外 伤 消 肿 、 止 血 、 清 肺 、 利 喉 、 解 毒 匀 


IE, 1998) 





























Hk EEL EG TR a dn" 























Mj 








CB-, 直径 为 


叶 树 林 或 针 阔 温 合 林地 上 ， 有 时 也 生长 在 林 缘 的 空旷 地 上 。 
0000000 类 顶 地 星 通常 在 夏季 和 秋季 的 雨 后 出 现 ， 担 子 果 生 长 很 快 ， 
与 基 物 着 生 不 紧密 ， 可 用 手 直接 摘 取 ， 新 鲜 时 采集 最 为 适宜 ， 干 后 

















西藏 、 新 疆 、 





症 (刘波 ，1984; 
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图 106B ”尖顶 地 星 Geastrum triplex 的 显 微 结 构 
a: 担 孢 子 ; b: 4824; c: 内 层 包 被 菌 丝 
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19/5 (D MEI EIE 
Gloeophyllum sepiarium (Wulfen) P. Kat. 


口 口 口 ”担子 果 一 年 生 或 多 年 生 ， 履 瓦 状 恒生 ， 并 侧 向 融合 ， 新 鲜 时 革 质 ， 无 特殊 
AR, TEREM, 菌 盖 遍 形 、 半 圆 形 ， 或 偶尔 侧 向 融合 成 玫瑰 花形 ， 外 伸 可 达 5cm， 
宽 可 达 1$cm， 基 部 厚 可 达 lcm; 菌 盖 表面 初期 亮 黄 褐色 ， 逐 渐变 为 红 褐 色 、 灰 褐色 、 黑 
色 ; 幼 时 菌 盖 表 面 被 细密 绒毛 ， 老 后 绒毛 菌 丝 聚 集 竺 结 成 硬 刚毛 状 ， 变 得 粗糙 并 形成 瘤 
状 突起 ， 具 明显 的 同心 环 纹 和 环 沟 ; 边缘 锐 ; 子 实 层 裙 状 ， 菌 裙 稠密 并 相互 连接 ， 有 时 
菌 裙 交 错 连 接 形成 不 规则 的 孔 状 ， 金 黄 褐色 至 赭 色 ; 菌 裙 边缘 略 成 据 裂 状 ， 每 毫米 102 
个 ， 成 有 孔 状 的 区 域 每 毫米 203 个 ; 不 育 边 缘 明 显 ， 宽 102mm; WARRE, KER, A 
环 区 ,， 厚 可 达 3mm。 菌 裙 或 菌 管 不 分 层 ， 黄 褐色 ， 革 质 ， 厚 可 达 7mm。 

D000 菌 丝 系统 二 系 至 三 系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 ; 骨架 菌 丝 IKI-，CB-; H 
丝 组 织 在 KOH 试 剂 中 变 黑 。 

D0 ”生殖 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 至 稍 厚 壁 ， 偶 尔 分 枝 ， 直 径 为 203um; 骨架 菌 丝 占 多 
数 ， 金 黄色 至 淡 锈 褐色 ， 厚 壁 至 实心 ， 极 少 分 枝 ， 较 直 ， 交 织 排列 ， 直 径 为 2.3[4.2hm; 缠 
绕 菌 丝 少见 ， 淡 黄 褐色 ， 曲 折 ， 具 短 分 枝 ， 交 织 排列 ， 直 径 为 2.5[Bpm。 

D0 HRTEXEZL, HE, BZAR, 8Xxpun; 骨架 菌 丝 占 多 数 ， 
淡 黄 褐色 ， 厚 壁 至 实心 ， 极 少 分 枝 ， 平 直 或 弯曲 ， 交 织 排列 ， 直 径 为 2.503.3hm; 子 实 层 
中 无 于 状 体 ， 拟 赛 状 体 较 多 ， 薄 壁 至 厚 壁 ， 前 端 锐 或 钝 ， 大 小 为 32055 x 3.505hm; 担子 
细 棍 棒 形 ， 具 4 小 梗 并 在 基部 具 锁 状 联 合 ， 大 小 为 29042 x 505.5Shm。 

LU dE, 1E, W2, JE, IKL, CB-, KAX 9D7.9010.5(010.8) x 
(2.7 由 303.7(03.9)um， 平 均 长 L=9.01um， 平 均 宽 W=3.23um， 长 宽 比 Q=2.7702.78 
(n=60/2)。 

D000 生长 在 多 种 针叶树 倒 森 上， 以 云 柳 和 松树 倒 木 上 最 为 常见 。 
000000000 深 宰 裙 菌 为 常见 种 类 ,在 春季 、 夏 季 和 秋季 均 出 现 ， 其 
不 易 腐烂 ， 与 基 物 着 生 紧 密 ， 采 集 时 需要 用 刀 制 取 。 
£k. Hj. XM. Aks $TDBBS wais rks PE. € 
海 、 陕 西 、 山 东 、 山 西 、 四 川 、 西 藏 、 新疆 、 云 南 。 
深 宰 裙 菌 子 实体 的 水 提 物 具有 换 肿 瘤 等 功效 ， 其 中 对 小 鼠 肉 瘤 细胞 S-180 
有 明显 的 抑制 作用 (应 建 浙 等 ，1987)。 
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107B ARE Gloeophyllum sepiarium 的 显 微 结构 





a: JHfE P; b: 担子 和 拟 担 子 ; c: MERK; d: AIA; e: WAR 
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is (0 AED EIE 
Gloeophyllum trabeum (Pers) Murrill 





生 ， 并 侧 向 融合 











000 担子 果 一 年 生 至 多 年 生 ， 无 柄 盖 形 ， 通 常 由 同一 基部 的 多 个 菌 盖 覆 瓦 状 壹 























， 新 鲜 时 软木 栓 质 ; 菌 盖 遍 形 、 半 圆 形 ， 或 偶尔 侧 向 融合 成 近 圆 形 ， 外 















































伸 可 达 4cm， 宽 可 达 8cm， 基 部 厚 可 达 6mm; 菌 盖 表 面 灰 褐色 、 棕 褐色 或 烟灰 色 ， 被 细 
密 绒毛 或 具 硬 刚 毛 ， 后 期 变 粗 糙 ， 略 具 辐 射 状 纹 ， 具 不 明显 的 同心 环 纹 或 环 沟 ; 边缘 小 





HE, w, FHE 
无 折光 反应 ; 不 





神色 ， 软 木 栓 质 ， 无 环 区 ， 厚 可 达 0.3mm; 菌 袜 或 菌 管 不 分 层 ， 灰 神色 ， 


5mm. 

[1 E U [I 
织 在 KOH 试 剂 
00 生殖 

















内 卷 ; 子 实 层 体 不 规则 ， 半 裙 状 、 迷 官 状 到 部 分 孔 状 ， 赭 色 或 灰 褐 
育 边缘 明显 ， 浅 黄色 ， 宽 可 达 1mm; 菌 裙 或 菌 和 孔 每 毫米 204 个 ; H 



































菌 丝 系统 二 体系 ; 生殖 菌 丝 上 其 锁 状 联合 ;骨架 菌 丝 IKI-，CB-; 菌 丝 组 
AA. 
菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 偶 尔 分 枝 ， 直 径 为 203.1um; 骨架 菌 丝 占 多 数 ， 黄 色 
































至 黄 褐色 ， 厚 壁 至 几乎 实心 ， 偶 尔 分 枝 ， 直 径 为 204.5Shm; 所 有 菌 丝 交织 排列 。 











00 BÉ 
TZA, HWE 
RAN XE 









































生殖 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 至 厚 壁 ， 偶 尔 分 枝 ， 直 径 为 202.7hm; 骨架 菌 丝 





， 厚 壁 至 几乎 实心 ， 无 分 枝 ， 平 直 或 弯曲 ， 直 径 为 2.204hm; 所 有 菌 丝 交 




















中 无 襄 状 体 ， 拟 襄 状 体 无 色 ， 薄 壁 或 稍 厚 辟 ， 前 段 钝 或 锐 ， 大 小 25[81 x 








4D5um; 担子 棍棒 形 ， 有 具 4 小 梗 并 在 基部 具 锁 状 联合 ， 大 小 为 20027 x 405.6um。 








00 起 狗 子 圆柱 形 ， A6, FÆ, XH, IK, CB-, A4% 0.507.609.1010) x 


(2.42.84. Dum, FH KL=8.12um, EX W-3.5um, K 3: H,Q-2.32(-230/1). 





0000 生长 在 多 种 阔叶树 的 倒 木 、 建 筑 木 上 。 








O O O 
KR, TARE, 











0000 密 褐 裙 菌 为 偶 见 种 类 ， 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 其 子 实体 木 栓 

















与 基 物 着 生 紧 密 ， 采 集 时 需要 用 刀 割 取 。 
00 广东、 海南、 河南 、 湖 南 、 辽 宁 、 天 津 、 西 藏 。 















































L LI 














密 褐 补 菌 具有 抑 肿瘤 等 功效 (应 建 浙 等 ，1987)。 
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kiosa tatia Gloeophyllum trabeum 的 子 实 体 








图 108B 9H S 
a; HHT; b: 担子 和 拟 担 








Gloeophyllum trabeum 的 显 微 结构 
F; c: WEIR; d: WRG; e: 菌 肉 菌 丝 
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Gloeostereum incarnatum S. |to & S. lami 





口 口 口 ” 担子 果 一 年 生 ， 无 柄 盖 形 ， 通 常 单 生 ， 新 鲜 时 肉质 ， 无 特殊 气味 ， 和 干燥 后 
变 为 硬 革 质 ; 菌 盖 近 圆 形 ， 外 伸 可 达 4cm， 宽 可 达 5cm， 基 部 厚 可 达 3.5mm; H y e 
浅 灰 褐色 ， 干 后 变 为 浅 棕 黄色 ， 无 环 带 ， 上 表面 具 细 绒毛 ; WARA, 菌 肉 肉桂 色 到 浅 
棕 黄 色 ; 子 实 层 面 新 鲜 时 肉桂 色 ， 干 后 为 锈 神色， 表面 胶 质 ， 具 不 规则 突起 。 

D000 茵 丝 系统 一 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 ; 菌 丝 IKI-，CB(+); HZ 
KOH 试 剂 中 无 变化 。 

D0 H226, Xm, Rod, REINES. WAAA, B xI[5um; 
BXACGTEAZXS,HEESEER,CBQ), TAR, AURKA, PITHI, EBX 
1.3[]2.8um。 

00000 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 具 分 枝 ， 规 则 排列 ， 直 径 为 104.2um; BA 
菌 丝 较 菌 肉 菌 丝 排列 紧密 ; 子 实 层 中 具 长 棍棒 状 的 赛 状 体 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 大 小 为 
550110 x 5.3[8.1um; 担子 长 棒状 ， 具 4 个 小 梗 并 在 基部 上 其 一 锁 状 联合 ， 大 小 为 31052 x 
4.606.2hm; 拟 担子 占 多 数 ， 形 状 与 担子 类 似 ， 但 略 小 。 

UD 把 钨 子 圆柱 形 至 亚 椭 圆 形 ， 1E, XÆ, XH, IKI-, CB-, KAX 
(5.7[D5.8[]8.5 (08.7) x (2.9304 um， 平 均 长 L=6.72 um， 平 均 宽 W= 3.36 um， 长 宽 比 
Q=1.9102.1 (n=60/2)。 

D000 ”生长 在 多 种 阔叶树 的 活 立 木 和 倒 木 上 ， 在 春 榆 和 糖 械 的 树 洞 或 树干 
为 和 常见。 

DO0O000000DD 内 红 胶 质 韧 革 菌 为 偶 见 种 类 ,在 夏季 和 秋季 出 现 ， 其 子 实 
KAM, AAE, 采集 后 需 及 时 影 干 或 烤 干 ， 该 菌 与 林 物 着 生 紧 密 ， 采 集 时 需要 用 力 制 
取 。 

Doon XX. EA Xy. WEG. 

D000 肉 红 胶 质 韧 革 菌 子 实体 的 水 前 液 对 多 种 细菌 具有 和 较 好 的 抑制 作用 ( 刘 瑞 
君 ， 李 凤 珍 ，1990; de, 周一 获 ，2006; 宋 宏 等 ，2008); 该 菌 的 多 糖 能 提高 机 体 免 
疫 能 力 ， 对 小 鼠 肉 瘤 细胞 S-180 也 有 一 定 的 抑制 作用 ， 可 延长 接种 艾 氏 腹水 癌 小 白鼠 的 生 
命 ( 刘 瑞 君 ， 李 凤 珍 ，1992)。 
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Kd109A KAREK Gloeostereum incarnatum 的 子 实体 
































109B KAREK Gloeostereum incarnatum. 的 显 微 结构 














a: HHF; b: 担子 和 拟 担子 ; c. ZAE; d: WIA; e: WAR 
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MOMA 
Grifola frondosa (Dicks) Gray 











[UU 担子 时 一 年 生 ， 具 柄 ， 和 化 生 ， 柄 从 基部 分 枝 形成 许多 具 侧 生 柄 的 菌 盖 ， 
新 鲜 时 具 坚 果 香味 ， 肉 质 ， 干 后 软木 质 ; 菌 盖 扇形 、 贝 壳 形 至 花 辩 形 ， 履 瓦 状 壹 生 或 连 
生 ， 外 伸 可 达 7cm， 宽 可 达 8cm， 厚 可 达 0.7cm; 菌 盖 上 表面 灰白 色 至 浅 神色， 光滑， 无 
同心 环 带 ， 具 不 明显 放射 状 条 纹 ， 边 缘 与 菌 盖 同色 ， 波 状 ， 干 后 下 卷 ; 孔 面 白色 至 奶油 
色 ; 孔 口 不 规则 ， 每 毫米 203 个 ; FURE, HAR; 菌 肉 白色 至 奶油 色 ， 软 木质 ， 厚 
可 达 4mm; 菌 管 与 孔 面 同色 ， 软 木质 ， 脆 ， 延 生 至 菌 顶 ， 长 达 3mm; EA EAE, mis 
色 ， 长 达 8cm， 直 径 可 达 1.5cm。 
[UU 菌 丝 系统 一 体系 ; 菌 丝 隔膜 具 锁 状 联合 或 简单 T R GO 
I ZUEKOBSUI F 7656 16e 
WADE, FE, ARAE, AWRA 
直径 为 3010hm。 

口 ” 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 至 稍 厚 壁 ， 少 分 枝 ， 具 锁 状 联合 ， 世 松 交织 排列 或 近 规 则 
列 ， 直 径 为 2.505hum; 子 实 层 中 无 襄 状 体 ; 担子 长 棍棒 形 ， 顶 部 着 生 4 个 担 和 孢子 梗 ， 基 如 
具 一 锁 状 联合 ， 大 小 为 20030 x 507hm; 拟 担子 形状 与 担子 相似 ， 比 担子 稍 小 。 

UD du DE RGPE, AE, XR, HW ,IKI-, CB-, AAA 
(5.105.206.707) x G.6[)3.8[4-2(4.5)um, FH KL=5.94um, F 3: W-4.01um, K È he 
Q=1.4501.52 m=60/2)。 

D000 生长 在 多 种 阔叶树 基部 ， 以 蒙古 栎 上 最 为 常见 。 

DO000000O00 灰 树 花 为 偶 见 种 类 ， 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 其 子 实 体 肉 质 ， 易 
腐烂 ， 采 集 后 需 及 时 晾 干 或 烤 干 ， 该 菌 与 基 物 着 生 紧 密 ， 采 集 时 需要 用 刀 割 取 ; 目前 该 
菌 已 被 广泛 栽培 。 

ooon Aks Fr iTe 

D000 ARTATI HE AA ARE MAE EAE, 2004); 
其 所 含 的 铬 能 协助 胰岛 素 维持 正常 的 糖 耐量 ， 对 肝 硬 化 、 小 便 不 利 、 糖 尿 病 均 有 明显 效 
RARE, E3538, 2000; 此 外 ， 该 菌 的 多 糖 对 HIV 病 毒 有 抑制 作用 (于 荣 利 ， 张 桂 玲 ， 
2005); 固体 发 酵 基 质 具 有 抗 氧化 活性 ( 张 新 超 等 ，2011)。 
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图 110A ” 灰 树 花 


i P » et ex D 


Grifola frondosa 的 子 实体 


cs 





图 110B 灰 树 花 Grifola frondosa 的 显 微 结 构 











a: HHF; b: 担子 和 拟 担子 ; c: WIA; d: AAR 
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mn 
Gymnopilus liquiritiae (Pers) P. Kat. 

















UDD 菌 盖 初期 半球 形 至 近 钟 形 ， 后 平展 中 部 凹陷 ， 直 径 为 3.505cm; 表面 湿润 ， 
光滑 ， 淡 黄色 、 玉 米黄 色 至 橙黄 色 ， 盖 缘 具 细 条 纹 ; 菌 肉 黄色 ， 味 苦 ， 薄 ; WAUME 
色 或 黄 锈 色 ， 后 变 肉 桂 色 ， 人 KEE, TEK; 菌 柄 柱 形 ， 细 长 或 向 上 渐 细 ， 箭 
弯曲 ， 与 菌 盖 同 色 ， 淡 黄 或 近 污 白色 ， 中 空 ， 具 纤维 纵 条 纹 ， 基 部 稍 膨 大 ， 具 白色 细 绕 
毛 ， 柄 长 可 达 7cm， 直 径 可 达 0.5cm; 菌 环 膜 质 或 丝 膜 质 ， 易 脱落 。 

D00070 蓝 丝 分 隔 处 常 具 锁 状 联合 ， 薄 壁 ， 在 KOH 试 剂 中 近 无 色 或 稍 带 黄色 。 
口 口 ” 盖 皮层 菌 丝 平 伏 未 分 化 ， 呈 棒状 或 细 丝 状 ， 常 具 锁 状 联合 ， 在 KOH 试 剂 中 淡 
， 直 径 为 406um; 盖 生 让 状 体 棒状 至 近 圆 柱 形 ， 大 小 为 32054 x 3[pum, Tu 

































































































































































D0 ”担子 棒状 ， 具 4 个 担子 小 梗 ， 内 部 近 无 色 ， 基 部 多 数 具 锁 状 联合 ， 大 小 为 
25[B2 x 4[Jóum ; 裙 侧 陡 状 体 棍棒 状 至 近 梭 形 ， 腹 部 膨大 ， 顶 端 匀 缩 ， 大 小 为 35071 x 
8017hm; 裙 缘 训 状 体 近 瓶 状 或 圆 简 状 ， 顶 端 膨大 具 和 乳 突 或 尖 突 ， 基 部 具 锁 状 联合 ， 大 小 
为 26[40 x 6[]l0um. 

[ 担 孢 子 近 查 仁 状 或 椭圆 形 
708.5 x 405.5um， 平 均 长 L=7.62um， 
0000 生长 在 针叶树 或 红 松 混交 林内 的 腐 木 、 枯 木 上 ， 群 生 或 近 从 生 。 

DODODOODODDD 条 缘 裸 伞 通 常 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 其 子 实体 易 腐烂 ， 与 基 物 
， 采 集 时 需要 用 思 制 取 ， 并 及 时 晾 干 或 烤 干 。 
广东 、 海 南 、 黑 龙 江 、 四 川 、 西 藏 、 新 疆 、 云 南 。 
条 缘 裸 伞 有 毒 ， 但 子 实体 的 提取 物 具 有 抑 肿瘤 等 功效 ， 
细胞 S-180 的 抑制 率 为 80%， 对 艾 氏 癌 细 胞 的 抑制 率 为 90%( 应 建 浙 等 ，1987)。 





























AXE AXE, TE. EAR. AAA 
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平均 宽 W= 4.84um， 长 宽 比 Q= 1.57。 
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111B ZE Gymnopilus liquiritiae 的 显 微 结构 








a: JEF; b: HF; c: WWA; di WREIK; e: 菌 盖 皮层 菌 丝 ; f: mA 
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IHE ID EIE 
Gymnopilus spectabilis (Fr.) Singer 











[UU 3XORACPUEGdS, db) AREE, SXpDÉEHDADER., ARAR, T/R; 
菌 盖 幼 时 半球 形 、 中 巴 形 ， 成 熟 时 平展 ， 中 央 略 突起 ， 直 径 可 达 10cm， 中 部 厚 可 达 
15mm; 菌 盖 表面 新 鲜 时 橙黄 色 、 黄 褐色 ， 被 红色 细 鳞 ; 菌 盖 表 面 干 后 为 黄 褐色 ， 无 环 
带 ， 粗 糙 ; 边缘 锐 ， 干 后 内 卷 ; 菌 补 表 面 新 鲜 时 黄 褐 色 ， 干 后 为 锈 褐色 ; HWZ, TH 
长 ， 通 常 直 生 ， 脆 质 ; 菌 肉 新 鲜 时 黄色 ， 干 后 软木 栓 质 ， 厚 可 达 7mm; 菌 柄 圆柱 形 ， 
空 ， 纤 维 质 ， 基 本 等 粗 ， 比 菌 盖 颜 色 浅 ， 具 纵 条 纹 ， 上 部 具 一 菌 环 ， 菌 环 后 期 脱落 ， 茵 
柄 长 可 达 10cm， 直 径 可 达 15mm。 
D000 菌 丝 隔膜 具 锁 状 联合 ; 菌 丝 IKI-，CB-; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 剂 中 无 变 




















































































































































































































UU BABZZXe,ÓEESuES : Eh, HORE IER. MAXAR 
排列 ， 直 径 通常 为 5012hm， 膨 胀 菌 丝 
UU eüEZIO3UESuUgsS 25 du, AN ELA C 
织 排列 ， 直 径 为 2.508hm; TXÉTLEAT; 担子 近 棍 棒状 ， 具 4 小 梗 并 在 基部 具 一 锁 
状 联 合 ， 大 小 为 24035 x 5.508hm; 拟 担子 的 形状 与 担子 相似 ， 但 略 小 。 

DO 担 孢 子 椭圆 形 ， 人 金黄 色 至 黄 褐 色 ， 厚 壁 ， 具 疣 状 凹 起 ，IKI-，CB+， 大 小 为 
7010 x (4.3[]4.5[5.5(O um, EJ KL-7.82um, PH 55 W—4.92um, K 35 H5 Q-1.55[]1.63 
(n-60/2) . 

D000 生长 在 多 种 阔叶树 村 立木 或 倒 木 上 ， 以 柳树 上 最 为 常见 。 
uUgmgmumuu 橘 黄 裸 伞 通 常 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 子 实体 易 腐烂 ， 采 集 后 需 
Au T AST. 
0000 福建、 广西、 海南 、 黑 龙 江 、 湖 南 、 吉 林 、 西 藏 、 云 南 。 

DOOD 桥 黄 裸 什 子 实体 的 乙醇 提取 物 具有 抑 肿瘤 等 功效 ， 其 中 对 人 类 和 乳腺 癌 细 
胞 MCF-7 的 抑制 率 可 达 100%; 该 菌 的 乙醇 提取 物 和 液体 培养 的 菌 丝 及 培养 液 的 混合 物 
对 该 类 肿瘤 细胞 的 DNA 合 成 也 有 较 强 的 抑制 作用 ， 抑 制 率 均 达 到 96%( 包 海 麻 ， 李 玉 ， 
2002). 
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图 112B ERRI Gymnopilus spectabilis 的 显 微 结构 
a: HEF; b: 担子 和 拟 担子 ; c: WAIA; d: 菌 肉 菌 丝 
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IHE TE 
Gymnopus confluens (Pers) Antonin, Haling & N oordag. 














[UU 子 实体 较 小 ; 菌 盖 有 时 钟 形 至 凸 镜 形 ， 后 渐 展 开 至 平展 ， 中 部 微 突 起 ， 直 
径 为 1.5U4cm; 菌 盖 表 面 光滑 ， 具 明显 的 放射 状 条 纹 或 小 纤维 ， 淡 褐色 至 淡 红 神色， 边缘 
颜色 较 浅 ， 幼 时 边缘 内 卷 ， 湿 时 边缘 具 短 条 纹 ; 菌 肉 较 薄 ， 淡 褐色 ; WVESEE, 
稠密 ， 窄 ， 不 等 长 ， 浅 灰 褐 色 至 米黄 色 ， 袜 缘 白 色 ; 菌 柄 中 生 ， 圆 柱 形 ， 上 下 近 等 粗 ， 
有 时 弯曲 ， 中 空 ， 表 面 光 滑 或 具 沟 纹 ， 淡 红 褐 色 ， 向 基部 颜色 渐 深 ， 表 面具 白色 绒毛 ， 
柄 长 可 达 8.$Scm， 直 径 可 达 0.6cm。 

0000 BZASXXe, WE, WAEZEKOHT EX. 

， 直 径 为 2.407.3hume。 

UU EAHBAZZLE, 3 BAUER, WOMAGAGEAD, BÓGÁRÉS XAS[I34um. 

00 HBüWALS6,IUJA, (TAA, MUAA, MAA, E5X2.[pg5um; W 
子 棒状 ， 无 色 ， 有 具 4 个 担子 小 梗 ， 基 部 多 数 具 锁 状 联合 ， 大 小 为 24.4033.6 x 6.107.3hm ; 
福 缘 吉 状 体 圆 柱 形 ， 不 规则 弯曲 ， 薄 壁 ， 无 色 ，24.4061 x 3.707.3hm; 38 fü XE A RP E 
零散 分 布 ， 圆 柱 形 ， 顶 端 微 圆 头 状 ， 大 小 与 裙 缘 圳 状 体 相似 。 

担 孢 子 椭圆 形 ， 光 滑 ， 无 色 ， 具 孢子 小 尖 ， 无 萌发 孔 ， 大 小 为 5.708.6 x 
.4um， 平 均 长 L=6.96um， 平 均 宽 W= 3.64um， 长 宽 比 Q= 1.91。 

DO ”群生 或 近 丛生 在 林 中 的 腐 枝 层 或 落叶 层 上 。 

000000000 绕 柄 裸 什 在 夏季 或 秋季 产生 子 实体 ， 采 集 时 为 避免 沾 带 泥 
需要 用 剪刀 从 菌 柄 基部 剪 采 。 

Domn ze Hm Sa ai EEL 吉林、 江苏、 
川 、 西 藏 、 云 南 。 
D000 绒 柄 裸 伞 具 有 抗 细菌 和 抗 真菌 作用 ( 刘 吉 开 ，2004) 。 
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图 113A” 绒 柄 裸 全 Gymnopus confluens 的 子 实体 





图 113B AIRE Gymnopus confluens 的 显 微 结构 
a: HEF; b: 担子 ; c: WARR; d: A 
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114.U000050 
Gyroporus castaneus (Bull.) Quá 






































DD 小 型 至 中 型 ; 菌 盖 初期 扁 半 球形 ， 后 逐渐 平展 至 下 凹 ， 直 径 可 达 S$cm; 
菌 盖 聚 褐色 、 红 褐色 ， 表 近 平 滑 、 绒 质感 至 稍 颗 粒状 ， 干 时 常 稍 龟 裂 ， 稍 硬 ; 边缘 奶油 
t; 菌 盖 中 心 处 菌 肉 稍 黄 褐色 ， 其 余部 位 和 白色， 或 全 为 白色 ， 人 触摸 后 不 变色 ; 菌 管 层 白 
色 至 淡 黄 色 ， 离 生 或 近 离 生 ; 管 口 圆 形 ， 每 毫米 102 个 ; 菌 柄 圆柱 状 ， 上 下 几乎 等 粗 ， 空 
心 ， 红 褐色 、 票 褐色 ， 表 面 近 绒 质 感 ， 具 极 小 黑 褐色 里 粒状 物 ， 柄 长 可 达 4cm， 直 径 可 
达 0.8cm。 

D000 蓝 丝 隔膜 具 锁 状 联合 ; 菌 丝 IKI-，CB-; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 剂 中 无 变 
他 a 























































































































UU] ” 菌 肉 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 频 繁 分 校 各 分隔， 弯曲， 玖 松 交织 排列 ， 直 径 通 常 为 
508hm; 有 些 菌 丝 膨胀 直径 可 达 12um; 表皮 菌 丝 厚 壁 ， 红 神色， 栅栏 状 ， 偶 尔 简单 分 
隔 。 

口 口 ” 蓝 散 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 至 稍 厚 壁 ， 偶 尔 分 枝 ， 平 直 ， 中 部 近 平 行 排列 ， 直 径 为 
305hm; 子 实 层 中 无 赛 状 体 和 拟 吉 状 体 ; 担子 近 棍 棒状 ， 具 4 小 梗 ， 基 部 锁 状 联合 ， 大 小 
为 18[25 x 607um。 

UD 拒 犯 子 长 顶 圆 形 至 椭圆 形 ， 淡 黄 褐色 ， 薄 壁 ， 光 滑 ， 大 小 为 8.5011 x 
5.5( ([/.5)um, JE24-KL-10um, P 35 W-—6.4um, K 55 15Q-1.56 (n-30/1). 

口 口 口 口 ” 单 生 至 群生 于 壳 斗 科 林 地 上 。 
D00000000 3&2 REEL E RT n d 
XT. 
D000 广东 、 广 西 、 海南、 湖北 、 湖 南 、 吉 林 、 江 苏 、 辽 宁 、 四 川 、 云 南 、 浙 
































































































































































































































UDUU 神 空 柄 牛 肝 菌 具 有 抑 肿 瘤 等 功效 ， 其 中 对 小 鼠 肉 瘤 细 胞 S-180 的 抑制 率 为 
80%， 对 艾 氏 瘤 细 胞 的 抑制 率 为 70%( 应 建 浙 等 ，1987)。 
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114A ” 褐 空 柄 牛 肝 菌 Gyroporus castaneus 的 子 实体 








114B 褐 空 柄 牛 肝 菌 Gyroporus castaneus 的 显 微 结构 








a: JHF; b: 担子 和 拟 担子 ; ec: 菌 盖 表 皮 菌 丝 结构 : d: 菌 肉 菌 丝 











230 00000000 e 


S UT EIE E 
Hericium coralloides (Scop.) Pers 





口 口 口 ” 担 子 果 一 年 生 ， 具 一 短 粗 柄 ， 上 部 盖 状 ， 珊 瑚 状 分 梳 ， 从 枝 再 生出 小 枝 ， 
小 枝 下 生 密 集 刺 ; E UE 肉质 ， 外 伸 可 达 8cm， 宽 可 达 10cm， 
可 达 5cm; 菌 盖 部 分 长 可 达 2cm， 宽 可 达 1.3Scm， 厚 可 达 3mm; 菌 盖 表 面 光滑 或 粗糙 ， 
辐射 状 沟 纹 ， 淡 黄色 至 黄 褐色 ; 珊瑚 状 分 枝 弯 曲 ， 直 径 为 103mm， 横 切面 呈 多 边 形 ， 
后 通常 皱 缩 ; 菌 齿 分 布 较 密 ， 暗 黄色 至 棕 黄 色 ， 老 后 交 宰 ， 锥 形 ， 不 分 枝 ， 
1.504mm， 每 毫米 3D4 个 ; 菌 肉 不 分 层 ， 奶 油 色 ， 软 木 栓 质 ， 易 碎 ， 厚 可 达 3mm。 
D000 茵 丝 系统 一 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 ; CB-; 菌 丝 组 织 在 
KOH 试 剂 中 无 变化 。 
口 口 ” ”生殖 菌 丝 无 色 ， 薄 名， 常 分 NAN |, ERF A 5pI2um, RT 
膨胀 至 16um。 
[U HüTvEmBEALe, WE, LA, I Wu EPEITI, B 
通常 为 306um， 有 时 可 膨胀 至 8um; 子 实 层 中 无 宫 状 体 ; ETER, DONDE GEBA4MSOE ET 
梗 ， 基 部 具 一 锁 状 联合 ， 大 小 为 15D20 x 4.506hm; 拟 担子 的 形状 与 担子 相似 ， 但 略 小 。 
UU ” 担 孢 子 椭圆 形 至 近 球 形 ， 无 色 ， 厚 壁 ， 表 面具 短 刺 ，IKI+，CB+， 大 小 为 
(3.8DD404.3(04.5) x (2.9D3.103.7(03.8)um， 平 均 长 L=4.11um， 平 均 宽 W=3.34um， 长 宽 比 
Q=1.23 (n-30/1). 
D000 通常 生长 在 阔叶树 的 倒 木 和 腐朽 木 上 。 
000000000 旨 瑚 钦 头 菌 为 常见 种 类 ， 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 其 子 实 体内 
质 ， 易 腐烂 ， 与 基 物 着 生 紧密 ， 采 集 时 需要 用 刀 割 取 ， 并 及 时 晾 干 或 烤 干 。 
monn Jd. XX. 5d xpo WE. DRY. UJ. TER. mi m 
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0000 sm Bi mm. WKE AAE 其 他 功能 同 猴 头 菌 ( 刘 
波 ，1984; 徐 锦 堂 ，1997)。 
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图 11SA 珊瑚 猴 头 菌 Hericium coralloides 的 子 实体 








0900000 








图 115B WRAK Hericium coralloides 的 显 微 结构 








a; HHF; b: 担子 和 拟 担子 ; ce: AA; d: WAR 
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e E HIE IT 


Hericium erinaceus (Bull.) Pers 


000 子 实体 一 年 生 ， 无 柄 或 具 非 常 短 的 侧 生 柄 ， 通 常 单 生 ， 有 时 数 个 子 实 体 连 
生 ， 新 鲜 时 肉质 ， 后 期 软 革 质 ， 无 嗅 无味， 干燥 后 交 为 奶酪 质 或 软木 栓 质 ， 略 具 僻 味 ; 
单个 菌 盖 近 球形 ， 直 径 可 达 25cm; 菌 盖 表 面 雪 白色 至 乳白 色 ， 后 期 浅 乳 黄色 ， 干 后 变 为 
KHE, EMRE, FEME, TEAGRA; 菌 齿 表面 新 鲜 时 雪白 色 或 奶油 色 ， 干 后 变 
JARE, WAKA; 菌 齿 圆 柱 形 ， 从 基部 向 顶部 渐 尖 ， 新 鲜 时 肉质 ， 干 后 硬 纤 维 质 ， 
长 达 10mm， 每 毫米 102 个 ; 菌 肉 干 后 木材 色 ， 奶 酷 质 或 软木 栓 质 ， 具 穴 孔 ， 无 环 区 ， 厚 
可 达 10cm; 菌 柄 白色 或 乳白 色 ， 王 后 软木 栓 质 ， 长 可 达 2cm， 直 径 可 达 2cm。 

D000 菌 丝 系统 一 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 或 简单 分 隔 ; 菌 丝 IKI-，CB-; 
菌 丝 组 织 在 KOH 试 剂 中 无 变化 。 
O 肉 菌 丝 壁 稍 厚 至 明显 厚 壁 ， 有 时 厚 壁 菌 丝 几乎 实心 ， 不 常 分 校 ， 通 4 
关 合 ， 巩 松 交织 排列 ， 直 径 为 40]14hum。 

葡 齿 菌 丝 薄 辟 或 略 厚 壁 ， 常 分 枝 ， 锁 状 联合 和 简单 分 隔 普 遍 存 在 ， 
菌 齿 排列 ， 通 常 紧 密 黏 结 ， 直 径 为 309hm; 菌 丝 在 亚 子 实 层 处 通常 较 窗 ， 强 烈 分 
实 层 中 无 赛 状 体 和 拟 吉 状 体 ; 担子 长 桶 形 ， 顶 部 着 生 4 个 担 孢 子 梗 ， 基 部 具 一 锁 状 了 
大 小 为 23028 x 6D7um; 菌 丝 组 织 和 子 实 层 间 通 常 具 黄色 的 油状 物 。 

[I] dHT4 HU, 无 色 ， 厚 壁 ， 表 面具 细小 的 突 奖 ， 通 常 中 间 具 一 油状 物 ， 
IKI-, CB(4), X (.5[p5.8[/((T7.2) x (4.3[]4-8[.9(]6. Dum, P24 KL=6.39um, 平均 
宽 W=5.3um， 长 宽 比 Q=1.1801.24 (n260/2). 

D000 3dEKAXNNÉIEAREAE. 
DO00000000 猴 头 菌 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 
， 和 采集 时 需要 用 刀 割 取 ， 并 及 时 蚊 干 或 烤 干 。 

amio mr ure Aks JI doles 
Ea DIL. 
[| 4&3 & JE ELE UBL SEXLORC, E POBRE INI ENOLA, KA, 
1999; 45355, 2000; Wang et al, 2001; 田汉 文 等 ，2009); 目前 开发 生产 的 “ 猴 头 菌 
MERN HR. ril C EUER 27 8 A UR EARR E, 1997); 此 外 ， 
猴 头 菌 还 具有 抗 突变 、 抗 衰老 、 降 血糖 、 抑 菌 、 抗 凝血 、 促 进 溶血 素 形成 、 增 加 白 细 
胞 、 降 血脂 、 抗 血栓 、 抗 辐射 、 保 肝 护 肝 、 胃 笑 膜 损伤 保护 、 抗 疲劳 等 功能 ( 周 营 萍 等 ， 
1991a, 1991b; 刘 梅 森 等 ，1998; x|UE R4, 1999; 杨 炎 等 ，2000; 张 庭 延 等 ，2003; 
王 利 丽 等 ，2011)。 
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K116A JE3L TS Hericium erinaceus 的 子 实体 





图 116B JL Hericium erinaceus 的 显 微 结 构 





a: 担 孢 子 ; b: 担子 和 拟 担子 ; c: WBA; d: WAR 
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IHE REOR TRE 
Heterobasidion parviporum Niemei & Korhonen 


[UU 4TORAXGAE, LAGE, CHNCODAA. UDCECE ROA REGE, ANAE, 9f 
鲜 时 革 质 ， 无 噢 无味 ， 干 后 硬 革 质 或 木 栓 质 ; 菌 盖 半 图 形 或 局 形 ， 单 个 菌 盖 外 伸 可 达 
10cm， 宽 可 达 18cm， 中 部 厚 可 达 25mm; 菌 盖 黄 褐色 至 灰 黑 色 ， 粗 糙 ， 无 明显 同心 环 
带 ， 有 时 具 环 沟 ; 边缘 锐 ; 菌 肉 新 鲜 时 奶油 色 ， 王 后 浅 乳 黄色 ， 革 质 ， 厚 可 达 lcm; 4L 
局 表面 初期 乳白 色 ， 王 后 变 为 浅 乳 黄色 ， 无 折光 反应 ; 和 孔 口 多 角形 或 近 圆 形 ， 每 毫米 405 
^; 管 口 边 缘 薄 ， 全 缘 ; 菌 管 与 孔 口 表面 同色 ， 新 鲜 时 革 质 ， 于 后 木 栓 质 ， 长 达 15mm。 
D000 菌 丝 系统 二 体系 ; 生殖 菌 丝 通常 无 锁 状 联合 ， 骨架 菌 丝 IKI-，CB+; 8 
丝 组 织 在 KOH 试 剂 中 无 变化 。 
器 目 “生殖 菌 丝 少 见 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 分 单 分 隔 ， 但 有 时 也 具 锁 状 联合 ， 
弯曲 ， 直 径 为 202.5Shm; 骨架 菌 丝 占 多 数 ， 无 色 ， sax 具 窗 的 内 腔 或 几乎 实心 ， 常 分 
枝 ， 强 烈 交 织 排列 ， 直 径 为 304hum。 

UU 生殖 菌 丝 少见 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 常 分 枝 并 有 具 简单 分 隔 ， 强 烈 交 织 排列 ， 
为 202.4um; 骨架 菌 丝 占 多 数 ， 无 色 ， 厚 壁 并 具 狭 窄 的 内 腔 ， 直 径 为 203hum; 子 实 层 
ZG SERA ELE AUR; 担子 短 桶 状 ， 具 4 个 小 梗 并 在 基部 具 一 简单 分 隔 ， 大 小 为 15020 x 
3[Loum。 

口 口 ” 担 苑 子 近 球形 ， 无 色 ， 厚 壁 ， 表 面具 细微 洗 刺 ， 通 常 具 一 个 液 泡 ，IKI-， 
CB«, X/hX(4.1[p4.6[]5.4(]6 x G.4[D3.8[]4.6 (4.9) um, F3 KL=4.99um, F 2 5f 
W=4.08hm， 长 宽 比 Q=1.2201.23 (n260/2). 
0000 生长 在 多 种 针叶树 特别 是 松 属 、 云 杉 属 、 冷 柳 属 、 落 叶 松 属 等 树木 的 活 
立木 、 死 树 、 倒 木 和 树桩 上 ， 偶尔 也 出 现在 阔叶树 倒 木 上 。 

DO00O0O0O0000 小 和 她 腊 担 子 菌 为 偶 见 种 类 ， 从 春季 到 秋季 均 出 现 ， 其 子 实体 
与 基 物 着 生 紧 密 ， 采 集 时 需要 用 刀 割 取 

D xA. LE. WB. WE. XDEÉ. mo 
口 ” 小 孔 异 担子 菌 具 有 抗 细菌 等 功效 (应 建 浙 等 ，1987)。 

以 往 文献 报道 的 “多 年 异 担子 菌 Heterobasidion annosum” 实 际 是 小 孔 异 担子 
K 玉 成 2005). 
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图 117A 小 孔 异 担子 菌 Heterobasidion parviporum 的 子 实体 











图 117B 小 孔 异 担子 菌 Heterobasidion parviporum. 的 显 微 结构 











a: HF; b: 担子 和 拟 担子 ; ce: ABA; d: WAR 
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TAS ETE E DB 
Hexagonia apiaria (Pers) Fr. 









































鲜 时 灰 褐 色 、 黄 褐色 ， 靠 近 基 部 黑 褐色 ， 干 后 灰 早 褐色 ， 









































色 ， 木 栓 质 ， 长 约 10mm。 
D000 菌 丝 系统 三 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 
织 在 KOH 试 剂 中 变 黑 。 























可 达 2cm 


[UD 担子 果 一 年 生 或 多 年 生 ， 无 柄 盖 形 ， 单 生 ; 新 鲜 时 革 质 ， 干 后 木 栓 质 ，; 


单个 菌 盖 半圆 形 、 启 形 ， 外 伸 可 达 8cm， 宽 可 达 14cm， 基 部 厚 











Bx EG 











被 大 量 的 粗 硬 绒毛 ， 同 心 环 纹 


明显 ; 边缘 浅黄 色 ， 锐 ;和 孔 口 表面 新 鲜 时 浅 灰 褐色 至 浅黄 褐色 ， 
形 ， 直 径 为 204mm; HEURE, SA, AARRE, WE, 

















00 生殖 菌 丝 少见 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 频 繁 分 枝 ， 直 径 为 203hm;， W 




















缠绕 菌 丝 无 色 至 浅黄 让 



































黄色 至 黄 褐色 ， 薄 壁 至 厚 壁 ， 具 一 个 宽 内 腔 ， 不 分 枝 ， 臣 松 交 织 排列 ， 
至 几乎 实心 ， 弯 曲 ， 大 量 分 枝 ， 

00 “生殖 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 频 繁 分 枝 ， 直 径 为 1.502.5Shm; 
£3 8€, WEREE,. —ASCWE. AX. WO 

















z4 


直 


干 后 黄 褐色 ; 孔 口 六 角 
厚 约 10mm; Ei 





; 所 有 菌 丝 IKI-，CB-; Hi 





菌 丝 占 多 数 ， 
径 为 306um ; 





直径 为 203um。 
骨架 菌 丝 占 多 数 ， 黄 色 
排列 ， 直 径 为 2.50Sum; 缠 





络 菌 丝 无 色 至 浅黄 褐色 ， 厚 辟 至 几乎 实心 ， 弯 昌 ， 大 量 分 枝 ， 直 径 为 1.503hm; FXE 






































无 坡 状 体 和 拟 襄 状 体 ; 有 菌 丝 钉 存在 ， 菌 丝 钉 圆锥 形 ， 





























黄 褐色 ， 





直径 为 40085pm; 担子 棍棒 状 ， 具 4 个 担 孢 子 梗 ， 基 部 具 一 锁 状 联合 ， 


6[ uum. 














Than NUN TA 











质 ， 与 基 物 着 生 不 紧密 ， 可 直接 用 手 摘 取 。 









































0 毛 蜂 窝 孔 菌 具 有 益 肠 、 健 胃 等 功效 (刘波 ， 








[I] 担 移 子 圆 柱 形 ,无 色 ， 薄 辟 ， 光 滑 ，IKI-，CB-， 

平均 宽 W=5.33hum， 长 宽 比 Q=2.2102.41 (m=60/2)。 
D000 生长 在 多 种 阔叶树 的 枯 核 、 倒 木 和 落 枝 上 。 
DO00000000 和 毛 蜂 窝 孔 菌 为 偶 见 种 类 ， 从 春节 到 秋季 均 出 现 ， 其 子 实体 革 





UH 4m. Jk. FG. XS 3E. Wh. x HB 
1984; 





长 度 可 超过 100hm， 


大 小 为 20030 x 


K/A 0011014015) x 




















应 建 浙 等 ，1987)。 
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118A ” 毛 蜂 窝 孔 菌 Hexagonia apiaria 的 子 实体 

















AAR 








结构 


微 


图 118B 毛 蜂 窗 孔 菌 Hexagonia apiaria 的 显 和 





WBE; e: 


AERA, d: 








担子 和 拟 担子 ; c: 


HF; b: 


a: 
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wS HE PR EDI 
Hohenbuehelia petaloides (Bull.) Schulzer 











[UU 子 实体 较 小 ， 菌 盖 勺 形 、 扁 形 或 匙 形 ， 近 基部 处 具 细 小 的 绒毛 ， 前 期 呈 黄 
白色 ， 后 期 旦 黄色 、 淡 黄 褐色 、 淡 粉 灰 色 至 浅 宰 色 ， 水 淄 状 ， 稍 和 苛 ， 边 缘 具 条 纹 ， 上 略 哇 
波浪 状 或 内 卷 ， 大 小 为 307 x 205cm; 菌 肉 白色 ,无 味道 ,无 气味 ; WHAE, Æ, 
窄 ， 稠 密 ， 不 等 长 ， 鲜 时 白色 ,和 干 时 淡 奶 油 色 或 黄 赭 褐色; 菌 柄 无 或 由 菌 盖 延伸 形成 候 
菌 柄 ， 侧 生 ， 表 面 上 通常 具 沟 纹 ， 污 白色 ， 近 基部 表面 白色 ， 无 光泽 ， 有 时 具 细 绒毛 ， 
长 可 达 3cm， 直 径 可 达 lcm; TRE ES. 

0000 子 实 下 层 薄 壁 菌 丝 紧密 排列 ， 菌 丝 直径 为 305Shm; BH 
R, EBA, ADR, RAZR, FE, BARKA; WA ARA 
色 ， 具 锁 状 联合 ， 胀 缩 不 均 ， 交 错 排 列 ， 直 径 为 3D8pm。 

口 口 ” 菌 盖 外 皮层 为 平 伏 生 长 的 生殖 菌 丝 ， 厚 辟 ， 菌 丝 直 径 为 304.5um; 着 色 区 菌 
丝 淡 棕色 ， 直 径 为 10015hm; 被 结晶 盖 襄 体 不 明显 ， 呈 交错 排列 在 表皮 菌 丝 中 ， 针 状 ， 
壁 ， 淡 棕色 ， 大 小 为 40075 x 305hm; 胶 质 区 无 色 ， 厚 1000300um， 菌 丝 呈 松散 交织 ， 
壁 ， 菌 丝 末端 或 分 枝 处 常 厚 壁 至 薄 壁 ， 具 颗粒 状 纹 饰 或 无 色 ， 直 径 为 205hms 

DO ”担子 棒状 ， 具 4 个 担子 小 梗 ， 大 小 为 22027 x 5.508hm;， 28 2 3E UU 2 5€ TR TR 
形 或 油 瓶 形 ， 具 头 状 结构 ， 大 小 为 20030 x 4.508.Sum， 有 时 具 分 枝 ， 呈 滴漏 状 细胞 ， 大 
小 为 508 x 203pm， 外 常 包 被 一 球形 黏液 滴 ， 大 小 为 8D12 x 12015hm; 被 结晶 囊 状 体 大 量 
存在 ， 厚 壁 ， 无 色 、 淡 棕色 至 棕色 ， 披 针 形 、 梭 形 至 腹 腑 形 ， 大 小 为 55075 x 11020hm， 
顶端 覆 无 色 的 结晶 颗粒 ， 形 成 帽 状 附 在 训 状 体 的 头 部 。 

D0 ” 担 孢 子 广 椭圆 形 至 短 椭圆 形 ， 光 滑 ， 无 色 ， 薄 辟 ， 具 内 含 物 ，IKI-， 大 小 为 
608 x 405um， 平 均 长 L=7.22hm， 平 均 宽 W= 4.63hm， 长 宽 比 Q=1.56 (n=30/1)。 
[UU 生长 在 混交 林 中 的 枯 腐 木 上 或 埋 于 地 下 的 腐 木 上 ， 群 生 、 县 生 或 近 从 
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uggaadgmüu 名状 亚 侧 哥 通 常 在 夏季 大 量 出 现 ， 其 子 实 体 易 腐烂 ， 出 现 后 
JEROR CE XR. 
J 海南 、) Aes JH Ej. 吉林 、 UFS 内 蒙古 、 JI « 西藏 、 香港 、 





































































































勺 状 亚 侧耳 具有 抗 瘤 和 抑 肿 瘤 等 功效 ( 卯 晓 岚 ，1998)。 
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图 119A AJARI 








图 119B 勺 状 亚 侧耳 Hohenbuehelia petaloides 的 显 微 结 构 
a; HHF; b: 胶 质 菌 丝 ; c: WAME; d: PF; e: WARK, f uU 
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Lom IE DUE 
Hydnum repandum L. 





























口 口 口 ”担子 果 一 年 生 ， 具 中 生 或 偏 侧 生 菌 柄 ， 通 常 单 生 ， 有 时 数 个 聚 生 ， 新 鲜 时 
EEK, AM, TERTEM, 菌 盖 圆 形 ， 肩 形 或 不 规则 形 ， 直 径 可 达 10cm， 中 部 厚 可 
达 5mm; 菌 盖 表 面 光 滑 ， 无 环 纹 ， 新 鲜 时 奶油 色 至 淡 黄 色 ， 干 后 土 黄色 ; HAUAD, 
干 后 通常 上 卷 ; 子 实 层 体 刺 状 ， 菌 刺 间 部 分 粗糙 ， 淡 黄色 至 黄 褐色 ; 菌 刺 分 布 较 密 ， 
褐色 ， 锥 形 ， 顶 端 尖 锐 ， 新 鲜 时 脆 质 ， 手 触 后 容易 折断 ， 干 后 稍 弯曲 ， 长 达 4mm， 每 
米 208 个 ; 菌 肉 分 层 ， 上 层 奶 油 色 至 淡 黄 色 ， 软 木 栓 质 ， 厚 约 1mm; 下 层 颜 色 稍 暗 ， 硬 
Pape d mid 实心 ， 与 菌 盖 表 面 同 色 ， 于 后 统 缩 ， 表 面具 不 规则 ; 
两 长 可 达 4cm， 直 径 可 达 1lcm。 
D000 菌 丝 系统 一 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 ; 菌 丝 IKI-，CB-; 菌 丝 组 织 在 
KOH 试 剂 中 无 变化 。 
DO ”生殖 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 极 少 或 无 分 梳 ， 路 松 交织 排 列 ， 直 径 通 常 为 3.5D1i2pm, 个 
别 菌 丝 膨 胀 直径 e 

吕 口 “ 蓝 散 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 极 少 分 枝 ， 平 行 或 近 平 行 排 列 ， 直 径 为 308hm; TX 
层 中 无 占 状 体 ; 担子 圆柱 形 至 长 棒状 ， 项 部 着 生 4 个 担 犯 子 梗 ， 基 部 具 一 锁 状 联合 ， 大 小 
为 45060 x 6.5[]llum; 拟 担子 的 形状 与 担子 相似 ， 但 略 小 。 

UD ZXTGXDASGÓ, X4, HÆ, X9, KI. CB-, XoRX (7.2[D7.80D9(09.3) x 
(6.2[06.6[]7.8(]7.9)um, 3E3g-KL-834um, E39 35W-7.17um, K 5 16Q-1.16 (n=30/1)。 
D000 通常 生长 在 阔叶树 或 针 阔 混合 的 林地 上 ， 有 时 也 生长 在 林 缘 和 路 边 的 空 
旷 地 上 。 

































































































































































































































































通常 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 其 子 实 体 遇 水 易 腐 烂 ， 
TEWE, KRY TH gum Macc 
























































甘肃 、 贵 州 、 河 北 、 河 南 、 黑 龙 江 、 吉 林 、 江 苏 、 内 蒙古 、 青 海 、 陕 
uu To sm 
0000 从 卷 缘 齿 菌 子 实体 得 到 的 repandiol(2，3，8，9- 双 环 氧 -4，6-- 二 
HOL, 10-2 EP) RR 4R IR EAT Zi JL Sg c Uu E 
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图 120A WA Hydnum repandum 的 子 实体 











图 120B ZAK Hydnum repandum 的 显 微 结构 








a: 担 孢 子 ; b: 担子 和 拟 担子 ; c: ABA; d: WAR 
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TET HESS DR E 
Hypholoma fasciculare (H uds) P. Kumm. 





000 子 实体 小 型 至 稍 大 型 ， 菌 盖 初 期 圆锥 形 至 钟 形 ， 近 半球 形 至 后 渐 平展 ， 中 
央 钝 至 稍 尖 ， 或 稍 隆起 ， 直 径 可 达 6cm; 表面 硫黄 色 至 橙 褐色， 中 部 锈 褐 色 至 红 神 色 ， 
表面 光滑 至 稍 温 气 ， 盖 缘 硫 黄色 至 灰 硫 黄色 ， 并 吸水 至 稍 水 渍 状 ， 干 后 易 转 变 为 黑 褐 色 
至 暗 红 褐 色 ， 或 水 渍 状 部 位 暗 褐色 ， 盖 缘 初 期 具 黄 色 丝 膜 状 菌 幕 残片 ， 后 期 消失 ; 菌 
浅黄 色 至 柠檬 黄色 ， 伤 后 变 为 锈 神色 至 污 黄 褐色 ， 向 边缘 处 逐渐 变 薄 ， 味 道 极 苦 ; H 
禄 弯 生 至 稍 上 弯 生 ， 极 密 ， 幅 度 窗 ， 不 等 长 ， 初 期 硫黄 色 ， 后 期 变 为 橄榄 此 褐色 或 青 神 
; 菌 环 呈 蛛 网 状 ; 菌 柄 与 盖 同 色 ， 纤 维 质 ， 具 丝 状 光泽 ， 内 部 实心 至 松软 ， 韧 ， 等 
粗 ， 有 时 具 菌 幕 残 痕 或 易 消失 的 不 完全 环 ， 伤 后 或 遇 KOH 之 后 变 为 污 褐 色 至 锈 神色 ， 柄 
基部 具 黄 色 绒 毛 ， 柄 长 可 达 10cm， 直 径 可 达 0.4cm; 孢子 印 紫 褐色 、 灰 紫 褐色 至 浅 紫 褐 
€ s 















































































































































D000 营养 菌 丝 简单 分 隔 或 具 锁 状 联 合 ， 薄 壁 ， 在 KOH 试 剂 中 近 无 色 。 

口 口 ” 菌 盖 菌 丝 不 同 于 表皮 菌 丝 和 下 皮层 菌 丝 ， 由 平 伏 至 钼 忽 状 菌 丝 构成 ， 直 径 为 
Pum; 表皮 菌 丝 壁 镶嵌 颗粒 状 色素 ， 与 初 缘 菌 丝 结合 较 牢 固 ， 通 常 难于 敲 出 ， 具 锁 状 联合 。 

口 口 ” 担 子 具 2 或 4 个 担子 小 梗 ， 在 KOH 试 剂 中 呈 无 色 至 浅黄 色 ， 棒 状 ， 基 部 稍 细 ， 
大 小 为 19022 x 507um; 裙 侧 早 状 体 为 黄 襄 休 ， 较 多 ， 薄 壁 ， 近 梭 形 ， 大 小 为 27038 x 
10D15um; 福 缘 圳 状 体 大 小 为 17030 x 5D9um， 拟 纺锤 形 至 短 棒状 ， 顶 部 钝 至 稍 头 状 ， 下 
部 稍 粗 ， 无 色 ， 人 往往 含有 黄色 的 内 含 物 ， 薄 壁 ; WATA; WERP, KORR Y 
中 无 色 至 黄 褐 色 ， 壁 厚 ， 直 径 为 7.5[20hm; 子 实 下 层 较 薄 ， 由 短 细 胞 状 菌 丝 构 成 。 
口 口 “” 碍 苑 子 壁 厚 ， 在 KOH 试 剂 中 呈 浅 黄 褐色 至 黏土 色 或 淡 此 褐色， 椭圆 形 、 卵 形 
至 长 椭圆 形 ， 光 滑 ， 萌 发 孔 平 截 ， 大 小 为 5.506.5 x 4[4.5Sum， 平 均 长 L=5.85$um， 平 均 宽 
W=4.32pm， 长 宽 比 Q= 1.35. 
0000 往生 或 丛生 于 针 、 阔 叶 树 的 伐木 、 木 桩 、 腐 倒 木 及 腐烂 的 树枝 上 ， 或 地 
下 埋藏 的 腐 木 上 。 
000000000 往生 垂 暮 区 通常 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 其 子 实 体 易 腐烂 ， 可 直 
接 用 手 摘 取 或 用 刀 轻 轻 割 断 菌 柄 基部 ， 并 需 及 时 上 晾 干 或 烘 干 。 
[UU 安徽 、 上 甘肃、 广东、 广西、 贵州、 河北、 河南、 黑龙 江 、 湖 南 、 吉 
F、 内 蒙古 、 青 海 、 陕 西 、 山 西 、 四 川 、 人 台湾 、 西 藏 、 香 港 、 云 南 等 。 
O [ “化 生 垂 莫 菇 具有 消炎 、 提 高 免疫 力 及 抑 肿 瘤 等 药理 活性 ( 丁 燕 等 ，2004)， 
对 小 鼠 肉 瘤 细胞 S-180 的 抑制 率 为 80%， 对 艾 氏 癌 细 胞 的 抑制 率 为 909%( 应 建 浙 等 ，1987) ; 
此 外 ， 该 菌 产 生 的 naematolin 具 有 使 冠状 血管 扩张 的 功效 (Ito etal, 1967). 









































































































































































































































































































































图 121A BEES Hypholoma fasciculare 的 子 实 体 





图 121B JEEE Hypholoma fasciculare 的 显 微 结 构 








a: HHF; b: HF; c: WARA; d: 裙 侧 塞 状 体 ; e: 菌 柄 菌 丝 ; f: 菌 盖 菌 丝 
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122. HEEL ET ET ET EH] 
Hypholoma sublateritium (Schasff ) Quá. 








DOOD 子 实体 较 小 至 大 型 ， 菌 盖 初 期 席 半 球形 至 同形 ， 后 转变 为 宽 凸 形 至 平展 ， 
有 了 时 是 顶 圆 头 形 ， 直 径 可 达 9cm; 成 熟 后 盖 缘 稍 内 卷 或 上 卷 ， 不 黏 ， 深 肉桂 色 、 浅 茶 神 
色 或 暗 红 褐 色 至 近 砖 红色 ， 边 缘 颜 色 浅 ， 光 滑 ， 具 菌 幕 残片 ， 易 脱落 ， 通 常 不 规则 有 裂 
jJ; 菌 肉 较 厚 ， 污 白色 或 淡 黄 色 ， 味 道中 性 至 稍 苦 ; EXE, TEME, WEN 
宽 ， 不 等 长 ， 初 期 白色 至 黄白 色 ， 密 集 呈 橄榄 绿色 后 转变 为 暗 灰色 ， 后 期 浅 紫 褐色 至 深 
AGE €; 菌 柄 长 圆柱 形 ， 纤 维 质 ， 上 部 色 较 浅 ， 白 色 至 黄白 色 、 水 渍 状 和 白色， 下 部 神 
色 、 深 肉桂 色 至 暗 红 褐 色 ， 具 纤毛 状 鳞片 ， 质 地 较 坚硬 、 较 韧 ， 并 具 条 纹 ，, 无 菌 环 ， 伤 
后 变 为 褐色 至 锈 褐 色 ， 等 粗 或 顶部 稍 粗 ， 柄 上 部 光滑 至 覆 层 白色 微 毛 ， 下 部 履 层 纤 丝 状 
鳞片 ， 柄 长 可 达 10cm， 直 径 可 达 0.8cm; 和 钨 子 印 暗 褐色 、 瞳 葡萄 紫色 或 灰 紫 褐色 。 

0000 所 有 组 织 均 为 营养 菌 丝 ， 具 简单 分 隔 或 锁 状 联合 ， 薄 壁 ， 在 KOH 试 剂 中 
近 无 色 ; 菌 桥 表皮 层 菌 丝 平行 ， 壁 厚 ， 在 KOH 试 剂 中 呈 无 色 至 辟 镶 骨 颗 粒状 色素 ， 直 径 
2 

[DUI 盖 上 皮层 菌 丝 平行 ， 壁 镶 敬 颗粒 状 色 素 ， 直 径 为 6D10um; 下 皮层 菌 丝 短 细胞 
状 ， 直 径 为 8D15pm; AKALE, RE, E1 205um. 

00 ”把 子 棒状 ， 上 其 4 个 担子 小 梗 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 大 小 为 22025 x 607.5um; 38 N 
状 体 为 黄 宫 体 ， 在 KOH 试 剂 中 无 色 至 黄色 ， 棒 状 ， 拟 纺锤 形 至 中 间 膨 大 具 短 尖 或 无 短 
尖 ， 顶 端 有 时 具 和 乳头 状 突起 ， 大 小 为 25[42 x D0[l4um; HARRER, MEWE T 
部 稍 膨大 ， 顶 端 钝 或 头 状 ,无 色 ， 薄 壁 ， 从 生 ， 大 小 为 15032 x 608hm; 柄 生计 状 体 为 黄 
赛 体 ， 比 补 侧 赛 体 稍 窗 ， 柄 部 较 长 ， 折 射 物 较 多 ， 在 KOH 试 剂 中 呈 金 黄色 至 黄 褐色 ， 大 
小 为 35050 x 8010um; 菌 髓 菌 丝 平行 ， 直 径 为 5D8um。 
[I] 担 孢 子 宽 椭 圆 形 、 饰 圆 形 至 椭圆 形 ， 壁 厚 ， 光 滑 ， 萌 发 孔 平 截 ， 在 KOH 试 剂 
中 呈 浅 黄 褐色 ， 大 小 为 607 x 405Sum。 
D000 从 生 至 簇生 于 腐烂 阔叶树 ( 桦 树 、 棒 ) 的 树 皮 、 伐 术 、 倒 木 、 树 桩 或 埋 地 腐 
A. Ee 
uggamgmauuu xezsAESSWgXep04um, AFX 
ARRANA ELEC AES, AFR e 
[ 贵州 、 黑 龙 江 、 湖 南 、 吉 林 、 江 西 、 内 蒙古 、 青 海 、 陕 西 、 
、 西 藏 、 新 疆 、 云 南 。 
口 口 ” 亚 砖 红 垂 茵 奖 具 有 抑 肿瘤 等 功效 ， 其 中 对 小 鼠 肉瘤 细胞 S-180 的 抑制 率 为 
艾 氏 癌 细 胞 的 抑制 率 为 70%( 应 建 浙 等 ，1987)。 
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K122A WIRA Hypholoma sublateritiwm 的 子 实体 








K|122B WIka Hypholoma sublateritium 的 显 微 结 构 
a; HF; b: HF; c: WARE; d: WME; e: WER; f. 菌 盖 菌 丝 
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1/9 (o EH 
Hypsizygus marmoreus (Peck) H.E. Bigdow 














DDD 担子 果 具 中 生 柄 ， 通 常 多 个 丛生， 新 鲜 时 肉质 ， 无 将 无 味 ， 王 后 碎 质 ; w 
盖 幼 时 半球 形 ， 成 熟 时 平展 ， 圆 形 ， 中 部 稍 凸 起， 直径 可 达 8cm， 中 部 厚 可 达 15mm; BI 
盖 表 面 新 鲜 时 灰白 色 、 浅 灰 宰 色 ， 光 滑 ， 中 央 具 浅 褐 色 斑 纹 ; 菌 盖 表 面 干 后 灰 褐色 ， 无 
A, Ng: 边缘 锐 ， 干 后 内 卷 ; 菌 褐 表面 新 鲜 时 白色 ， 王 后 变 为 浅黄 褐色 ; ES, 
TK, AZEZ, ME, 菌 肉 新 鲜 时 白色 ， 王 后 软木 栓 质 ， 厚 可 达 5$mm; 菌 柄 圆柱 
形 ， 稍 弯曲 ， 多 个 菌 柄 在 基部 相连 ， 纤 维 质 ， 与 菌 福 表 面 同色 ， 有 时 具 纵 条 纹 ， 柄 长 可 
达 10cm， 直 径 可 达 10mm。 
D000 芮 丝 隔膜 具 锁 状 联合 ; 菌 丝 IKI-，CB-; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 剂 中 无 变 














































































































































































































化 。 

















口 口 ” 蓝 肉 菌 丝 无 色 ， 略 厚 壁 ， 中 度 分 枝 ， 弯 曲 ， 有 些 菌 丝 膨 胀 ， 交 织 排 列 ， 直 径 
通常 为 409um， 膨 胀 菌 丝 直径 可 达 1Shum。 

00 HÓUmBAZXe,SE, AA. HEAR, EE, WERA AHA, 
直径 为 2.505hm; 子 实 层 中 无 圳 状 体 ; MERAH, WER, KAIETAN; 担子 近 
棍棒 状 ， 具 4 个 小 梗 并 在 基部 具 一 锁 状 联合 ， 大 小 为 28035 x 4.506hm; 拟 担 子 的 形状 与 
担子 相似 ， 但 略 小 。 

DO ##TERK, 26, FÆ, P, IKL, CB-, A/A 8.9D4mM.5(05) x 
G.1[]3.2[B.8[B.9)um, F4 KL=4.18um, F4 565 W—3.51um, K 6 H,Q-1.19 (m=30/1)。 
D000 生长 在 阔叶树 的 倒 木 、 伐 桩 及 腐 木 上 。 

000000000 斑 玉 草 通 常 在 夏 未 至 秋季 出 现 ， 其 子 实体 易 腐 烂 ， 出 现 后 要 
立即 采集 ， 并 及 时 晾 干 或 烤 干 ; 由 于 该 菌 通常 地 生 ， 采 集 时 为 了 避免 沾 带 泥土 ， 需 要 用 
剪刀 从 菌 柄 根部 剪 采 。 

D0007 eM Te 

D000 斑 玉 草 的 子 实 体 含 斑 玉 曹 凝集 素 (HML)， 能 够 凝集 免 红 细胞 ( 林 玉 ; 
爱 华 ，2006)。 
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图 123B SEE Hypsizygus marmoreus 的 显 微 结构 
a; JHfü FP; b: 担子 和 拟 担子 
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124. [] E] HL D] HI 
Inocutis levis (P. Kar) Y.C. Da 


胆子 果 一 年 生 ， 无 柄 盖 形 ， 菌 盖 通 常 单 生 ， 新 鲜 时 无 噬 无 味 ， 软 木 栓 质 ， 
1 ER xu, (fu ik8cm, 5p ikl2cem, A 3)E[ik6cm; B 
可 黑 褐色 ， 具 不 明显 的 同心 环 区 ， 被 粗毛 或 粗糙 ; 边缘 钝 ; 孔 口 表面 浅 灰 褐 色 ; I 
， 每 毫米 203 个 ; 管 口 边 缘 稍 厚 ， 全 缘 ; 菌 肉 黄 褐色 ， 纤 维 质 ， 厚 达 2cm; 基部 
b; 菌 核 黑 神色， 硬木 栓 质 ; 菌 管 黄 褐色 ， 比 孔 口 表面 颜色 深 ， 纤 维 质 至 脆 质 ， 长 











































































































[HH Hrann H E E ; BiZIKI-, CB-; HAARE 

2o. 
生殖 菌 丝 浅黄 色 至 浅 褐色 ， 稍 厚 壁 ， 偶 尔 分 枝 ， 频 繁 分 隔 ， 规 则 排列 ， 直 径 

um; 次 生 菌 丝 存 在 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 频 繁 分 枝 和 分 隔 ， 直 径 为 306um。 

菌 髓 菌 丝 无 色 至 浅 褐色 ， 薄 壁 或 稍 厚 壁 ， 偶 尔 分 枝 ， 频 繁 分 隔 ， 沿 菌 管 平 行 

有 径 为 3.507hm; 子 实 层 中 无 刚毛 ; 次 生 菌 丝 存 在 ， 无 色 ， 薄 辟 ， 直 径 为 204pm; 

担子 棍棒 状 ， 具 4 个 小 梗 并 在 基部 具 一 横 隔 膜 ， 大 小 为 15020 x 608hm; 拟 担 子 形状 与 担 

子 相似 ， 但 略 小 。 
00 担 苞 子 椭圆 形 ， 黄 褐色 ， 厚 壁 ，IKIE-，CB(+)， 大 小 为 7 中 7.309.5(010) x 

(4.7[p5[6.5(6.8)um, F33 KL=8.38um, E29 3,W-5.67um, K ¥ 15Q-1.44[]1.51 

(n=120/4)。 

D000 生长 在 阔叶树 的 活 立 木 或 倒 木 上 。 

DO0O0000000 光 核 纤 孔 菌 是 少见 种 类 ,通常 在 夏 末 至 秋季 出 现 ， 子 实体 含 
与 基质 连接 紧密 ， 需 要 用 刀 采 割 ， 采 集 后 需 及 时 晾 干 或 烤 

[ TX. $04. 

口 ” 光 核 纤 孔 菌 具有 抑 肿瘤 和 治疗 糖尿 病 等 功效 ( 戴 玉成 ， 图 力 古 尔 ，2007)。 
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图 124B 光 核 纤 孔 菌 Inocutis levis 的 显 微 结构 





a: HF; b: 菌 管 菌 丝 ; c: WAR 
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UPS SNR] 
Inocutis rheades (Pers) Fiason & Niemelà 


[UU 3EXJR—AEE, AMEK, WiECGEGX&RORBEROARKGE, yp 
味 ， 木 栓 质 ， 干 后 硬木 质 至 纤维 质 ; 菌 盖 平 展 ， 外 伸 可 达 4cm， 宽 可 达 7cm， 基 部 厚 可 达 
2cm; 菌 盖 表 面 黄 褐色 ， 具 不 明显 的 同心 环 区 ， 被 粗毛 ， 后 期 粗糙 或 近 光 滑 ; 边缘 钝 ; 
孔 口 表面 浅黄 褐色 至 黑 褐 色 ; 孔 口 多 角形 至 圆 形 ， 每 毫米 203 个 ; 管 口 边缘 薄 ， 据 裂 状 ; 
HARRE, TIER SUSAN, JUGE, Ei8mm; 基部 具 菌 核 ; 菌 核 灰 褐色 ， 硬 木 
栓 质 ， 具 白色 菌 丝 束 ; 菌 管 赭 褐色 ， 比 孔 口 表面 颜色 浅 ， 硬 纤维 质 ， 长 lcm。 

D000 菌 丝 系统 一 体系 ; 菌 丝 隔膜 简单 分 隔 ; 菌 丝 IKI-，CB-; 菌 丝 组 织 在 
KOH 试 剂 中 变 黑 。 

口 口 “ 生 殖 菌 丝 无 色 至 浅黄 色 ， 薄 壁 至 厚 壁 ， 薄 壁 菌 丝 频繁 分 隔 ， 厚 壁 菌 丝 偶尔 分 
隔 ， 偶 尔 分 枝 ， 略 规则 排列 ， 直 径 为 308hm; 次 生 菌 丝 存在 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 频 繁 分 枝 和 
分 隔 ， 直 径 为 203.5hm; 菌 核 菌 丝 壁 非常 厚 ， 强 烈 分 枝 ， 弯 曲 ， 直 径 为 3.5U6hm。 

UU 茵 髓 菌 丝 浅黄 色 至 金黄 色 ， 稍 厚 辟 ， 偶 尔 分 枝 ， 频 繁 分 阳 ， 沿 菌 
5, "$3, ÉfX25[6um; 子 实 层 中 无 刚毛 ; 担子 棍棒 状 ， 具 4 个 小 梗 并 
个 横 隔 膜 ， 大 小 为 12016 x 5.506.5hum; 拟 担子 形状 与 担子 相似 ， 但 略 小 。 

D0 担 孢 子 椭圆 形 ， 黄 褐色 ， 厚 壁 ，IKI-，CB(+)， 大 小 为 (5 中 5.506.8(07) x 
(3.70)404.7(05)um， 平 均 长 L=6.11um， 平 均 宽 W=4.14um， 长 宽 比 Q=1.4301.52 
(n=118/4)。 

DODODOD 生长 在 阔叶树 特别 是 杨 属 树 木 的 活 立木 或 倒 木 上 。 

DOOOOOODOD 杨 核 纤 孔 菌 是 偶 见 种 类 ,通常 在 夏 末 至 秋季 出 现 ， 
与 基质 连接 紧密 ， 需 要 用 刀 和 采制， 采集 后 需 及 时 晾 干 或 烤 干 。 
D000 dox. HA. EAI. Wd. NE. 8. Bev. 
D000 杨 核 纤 有 孔 菌 具有 止血 、 止 痛 和 治疗 等 郊 等 功效 (应 建 浙 等 ，1987)。 
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图 125B 杨 核 纤 孔 菌 Inocwutis rheades 的 显 微 结 构 
a: JHF; b: WEH; c: 菌 肉 菌 丝 
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148 ISTE EI EL [E HI 
Inocutis tamaricis (P&.) Fiesgn & Niemelà 


[UU 4XOR—ÁARE, AMEP, IDEE ROA BOE, JANKE, TRA 
K, FERAM; 菌 盖 半 圆 形 或 遍 形 ， 外 伸 可 达 8cm， 宽 可 达 12cm， 基 部 厚 可 达 5cm 
EE xo 
ji; 孔 口 表面 锈 褐色 ， 成 熟 后 暗 褐色 ; 不 育 边 缘 窗 ， 宽 2mm; 和 孔 口 多 角形 或 圆 形 ， 每 
米 203 个 ; PUARE, HRR; 菌 肉 锈 神色， 纤维 质 ， 明 显 具 环 带 ， 厚 可 达 3cm; E 
基部 具 颖 粒状 菌 核 ; 菌 核 锈 褐色 ; 菌 肉 和 颗粒 状 菌 核 中 具 白 色 菌 丝 束 ; 菌 管 黄 褐色 ， 比 
孔 口 表面 颜色 略 浅 ， 新 鲜 时 纤维 质 ， 干 后 脆 木 栓 质 ， 长 达 20mm。 
D000 菌 丝 系统 一 体系 ; 所 具 隔 膜 无 锁 状 联合 ; 菌 丝 IKI-，CB-; 菌 丝 组 织 在 
KOH 试 剂 中 变 黑 。 
口 口 ” 菌 肉 菌 丝 无 色 、 浅 黄色 或 褐色 ， 薄 壁 至 厚 壁 ， 偶 尔 分 枝 ， 多 分 隔 ， 规 则 排 
列 ， 直 径 为 406um; 菌 核 菌 丝 弯曲 ， 暗 红 褐 色 ， 厚 壁 ， 多 分 枝 ， 直 径 为 S07hm; XH 
核 菌 丝 硬化 ， 瞳 神色， 外形 不 规则 ， 直 径 达 12hm。 
UU] HAÉHAXesimuxete,SETUES, AAE 沿 菌 管 平行 排列 ， 
直径 为 3.5D5pm; 子 实 层 中 无 刚毛 和 秦 状 体 ; 担子 近 棍 棒状 ， 具 4 个 小 梗 并 在 基部 具 一 横 
隔膜 ， 大 小 为 12015 x 508hm; 拟 类 担子 的 形状 与 担子 相似 ， 但 略 小 ; 次 生 菌 丝 常 存在 于 
子 实 层 中 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 直 径 为 1.803um。 
uU 4S4AFdgEEX. Ege. EG, H, IKI-, 4 EXICBe, KAX 
(6[D6.8[]8.2([]8.8) x (4.5[D4.8[]5.8(]O um, F2 KL=7.27um, 3EEp6EW-5.17um, K X k 
Q-1.34[]1.46 (n=120/4)。 
D000 生长 在 桂 柳 的 活 立 木 或 死 树 上 。 
DO00000000 树 柳 核 纤 孔 菌 是 偶 见 种 类 ， 从 春季 至 秋季 出 现 ， 其 
基质 连接 紧密 ， 需 要 用 刀 采 割 ， 采 集 后 要 及 时 晾 干 或 烤 干 。 
口 “ 北 京 、 新 疆 。 
口 “” 树 柳 核 纤 孔 菌 具有 止血 、 止 痛 和 治疗 痔 郊 等 功效 (应 建 浙 等 ，1987)。 
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图 126A， 树 柳 核 纤 孔 菌 Inocutis tamaricis 的 子 实体 








126B 树 柳 核 纤 孔 菌 Imocutis tamaricis 的 显 微 结构 








a: JHF; b: WEH; c: 菌 肉 菌 丝 
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TET TRAE PSI 
Inocybe rimosa (Bull.) P. Kumm 








0O00 HAN, EXE, PPDADGUE, EG e, RAERETA, HEY 


ik6.5mm; 菌 裙 较 密 ， 窄 ， 直 生 至 近 离 生 ， 草 黄色 至 黄 褐 色 ， 带 橄榄 色 ， 边 绿色 淡 ; A 

















柄 等 粗 ， 中 实 ， 
RE. A, 
UP 
























































He E36, UQAXEXS A, 5 TA AERA, Art | LER 


长 可 达 8cm; 菌 盖 菌 内 白色， 肉质 ; WM ARAE, AER. 




















菌 丝 系统 一 体系 ， 具 锁 状 联合 ， 薄 壁 ， 菌 丝 在 KOH 试 剂 中 呈 淡 黄色 或 近 

















UU BABZXGAXXxe6, ue, WA, WA RRE, MEH 
直径 为 10019hume。 
UD 菌 贱 菌 丝 淡 黄色 至 无 色 ， 薄 壁 ， 规 则 至 亚 规则 排列 ， 稍 疏松 ， 膨 大 细胞 直径 









































可 达 27hm; 担子 棒状 ， 具 4 个 担子 小 梗 ， 内 部 含有 大 小 不 等 的 气泡 状 颗粒 ， 基 部 具 锁 状 
联合 ， 大 小 为 24.5036 x 10015hm; 补 缘 者 状 体 丰 富 ， 棒 状 至 宽 棒 状 或 吉 状 ， 薄 壁 ， 无 色 
或 具 黄 色 内 含 物 ， 基 部 具 锁 状 联合 ， 大 小 为 35052 x 12015hm; ETE DU SEXE £5. 

[DU ”和 胞 子 长 椭圆 形 至 豆 形 ， 光 滑 ， 褐 色 ， 具 殉 子 小 尖 ， 无 萌发 孔 ， 通 常 具 一 个 较 





ACH GE, XU 





























A 9.5[]14.5 x 6[]8.5um, P3 KL=12.32um, F43 55W-7.26um, 3 ke 











是 加 回电 


生 于 多 种 阔叶树 和 针叶树 林内 地 上 ， 与 树木 形成 外 生 菌 根 。 






































000000000 发 丝 益 伞 在 夏季 或 秋季 出 现 ， 此 菌 地 生 ， 用 刀 轻 轻 割 断 疾 柄 
部 即 可 获得 子 实体 。 




















河北 、 吉林 、 JE ZR. 青海 、 西藏 、 香港 、 新 疆 、 B. 
裂 丝 盖 作 有 毒 ， 但 具有 抑 肿瘤 等 功效 (应 建 浙 等 ，1987)。 
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B1274  Z3££ 34 Inocybe rimosa 的 子 实体 





127B | 322 si 4 Inocybe rimosa 的 显 微 结构 





a: HAF; b: HF; c: SENATE 
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Pe momom EO 
Inonotus baumii (Pilát) T. Wagner & M. Fish. 





000 3EXORARE, AMAP, MAAR, ARER, TRES, Wi 
多 为 蹄 形 ， 偶尔 半圆 形 ， 外 伸 可 达 7cm， 宽 可 达 10cm， 基 部 厚 可 达 5cm; 菌 盖 表 面 黑 灰 
色 至 近 黑 色 ， 具 同心 环 带 和 浅 的 沟 纹 ， 粗 糙 至 光滑 ， 具 放射 状 裂 纹 或 开裂 ; 边缘 钝 ， 污 
褐色 ; 和 孔 口 表面 褐色 ， 污 褐色 至 黑 褐色 ， 具 折光 反应 ; 不 育 边缘 明显 ， 黄 褐色 ， 宽 可 达 
5mm; 和 孔 口 多 角形 至 圆 形 ， 每 毫米 7010 个 ; 管 口 边缘 薄 ， 全 缘 ; 菌 肉 褐色 至 污 褐色 ， 硬 
木质 ， 厚 可 达 lcm， 明 显 比 菌 管 薄 ， 略 呈 放 射 状 生长 ; 当年 菌 管 层 金黄 褐色 ， 老 菌 管 宰 
色 ， 菌 管 分 层 明 显 ， 每 层 厚 度 小 于 lmm， 长 达 3cm。 
D000 菌 丝 系统 三 体系 ; 菌 丝 隔膜 简单 分 隔 ; 所 有 菌 丝 IKI-; 生殖 菌 丝 CB+; 
菌 丝 组 织 在 KOH 试 剂 中 变 黑 。 

UU 生殖 菌 丝 无 色 ， 薄 辟 ， 或 浅黄 色 微 厚 性 f$ 312.2[4.5um; 骨 
架 菌 丝 金 黄 褐色 ， 稍 厚 壁 至 厚 壁 并 具 宽 的 内 腔 ， 盏 uH 规则 排列 ， 直 径 为 
4.2[]6um. 

UU 生殖 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 偶 尔 分 枝 ， 常 多 分 隔 ， 直 径 为 1.802.9hm; 上 骨架 菌 丝 
占 多 数 ， 黄 褐色 ， 厚 壁 ， 具 明确 的 内 腔 至 近 实 心 ， TAR, WAETH, EEA 
2.103.1um; 子 实 层 刚毛 呈 锥 形 ， 暗 褐色 ， 厚 壁 ， 大 小 为 14[24 x 509hm; REMERA 
常见 ， 偶 见 菱形 结晶 体 ; 担子 窗 桶 状 ， 具 4 个 小 梗 ， 基 部 具 一 横 隔 膜 ， 大 小 为 7.5011 x 
4.5[]6um. 



















































































































































































担 孢 子 宽 椭圆 形 ， 幼 期 浅黄 色 ， 薄 壁 或 稍 厚 壁 ，CB+， 成 熟 的 孢子 浅黄 色 ， 
平滑 ，IKI-，CB-， 大 小 为 (2.4 四 3.304(04.5) x Q-1[]2.4[B.3(QP-Sum, X3 & 
平均 宽 W=2.89um， 长 宽 比 Q=1.2501.37 (n=120/4)。 
口 “ 生 长 于 多 种 阔叶树 的 活 立 木 或 垂死 树木 上 ， 其 中 以 暴 马 丁香 树 上 最 为 常 










































































DOOOODOODOODODOD 鲍 姆 纤 孔 菌 为 偶 见 种 类 ， 在 春季 、 夏 季 和 和 秋季 均 出 现 ， 

栓 质 ， 不 易 腐烂 ， 与 基 物 着 生 紧 密 ， 采 集 时 需要 用 刀 制 取 。 

kro Mks mis em HESS. 

该 菌 为 桑 黄 的 一 种 (Dai & Xu, 1998; RER, 2003), Xt EUA 268 2 i 
、 肉 瘤 细 胞 S-180 和 上 肺癌 细胞 Lewis 均 表现 出 较 好 的 抑 瘤 作 用 ， 其 中 ， 激 活 巨 噬 细 

包 、 增 强 其 吞 鸣 功 能 、 诱 导 巨 只 细 胞 产生 和 分 泼 肿瘤 坏死 因子 是 桑 黄 抗 肿瘤 作用 的 重 

要 机 制 之 一 ( 张 敏 等 ，2006; #4, 2009; 王 贵宾 等 ，2011); 另外 ， 该 菌 还 具有 抗 

突变 、 抗 肝 纤 维 化 、 抗 脂 质 过 和 氧化、 增强 人体 外周 血 单个 核 细胞 (PMNCs) 产 生 y- 干 扰 素 

(IFN-y)、 抗 血栓 形成 、 降 血脂 以 及 抗 肺炎 等 作用 (和 孙 培 龙 等 ，2006); 该 菌 的 脂 溶性 提取 

物 对 神经 元 细胞 PC-12 具 有 保护 作用 ( 汪 雯 翰 等 ，2011)。 
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图 128A” 饮 姆 纤 孔 菌 Inonotus baumii 的 子 实体 





-00Q0Q00000D 





图 128B 饮 姆 纤 和 孔 菌 Inonotus baumii 的 显 微 结构 














a: HEF; b: 担子 和 拟 担 子 ; c: 刚毛 ; d: WIER; e: WAR 
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IS ED ABEL TUI 


Inonotus cuticularis (Bull.) P. Karst. 


[I] #FR-F, AMAP, SGERXAUÉ ROGA, HANKA, ARA 
味 ， 和 王后 木 栓 质 ; 菌 盖 平 展 ， 外 伸 可 达 3cm， 宽 可 达 8cm， 基 部 厚 1cm; 菌 盖 表面 黄 褐色 
至 锈 褐色 或 黑 褐 色 ， 具 不 明显 的 同心 环 带 ， 具 粗毛 至 绒毛 ; WAA, TENS; 孔 口 表 
可 褐色 至 黑 褐色 ， 有 具 折 光 反 应 ; 不 育 边 缘 明 显 ， 金 黄色 ， 宽 2mm; 和 孔 口 多 角形 ， 每 毫米 
S[o^; 管 口 边 缘 薄 ， 略 括 裂 状 ; 菌 肉 肉 桂 褐色 ， 木 栓 质 ， 厚 可 达 5mm， 蜡 质 ， 上 层 为 绒 
毛 层 ， 下 层 为 致密 菌 肉 ， 中 间 具 一 黑 线 ; 菌 管 与 孔 口 表面 同色 ， 木 栓 质 至 纤维 质 ， 长 达 
5mm. 

D000 菌 丝 系统 一 体系 ; 隔膜 无 锁 状 联合 ; MZIKI, CB-; 菌 丝 组 织 在 KOH 
试剂 中 变 黑 。 

UU BuZXeeamQme, TUER, Kon du 直径 为 3507.5pm; 
菌 丝 状 刚毛 存在 于 菌 盖 上 表面 ， 多 分 枝 ， 黄 褐色 至 黑 褐色 ， 稍 厚 壁 ， 末 端 弯曲 ， 直 径 为 
7Z01L2um。 

口 口 “ 菌 甘 菌 丝 无 色 至 浅黄 色 ， 薄 壁 至 略 厚 壁 ， 频 繁 分 枝 且 分 隔 ， 沿 菌 管 平行 
排列 ， 直 径 为 306hum; 子 实 层 ， 锥 形 ， 黑 褐色 ， 稍 厚 壁 ， 大 小 为 18025 x 
7010um; 担子 近 棍 棒状 ， ead a 横 隔 膜 ， 大 小 为 10016 x 7[]O0um. 
UU 担 孢 子 椭 圆 形 ， 黄 褐色 ， Xj, IKI-, CB-, A/h% (606.208.209) x 
(4.1[]4-3[]6 []6.3)um, ie qut 平均 宽 W=5.2hm， 长 帘 比 Q=1.2601.51 (n-90/3). 
D000 生长 在 阔叶树 的 死 树 或 倒 木 上 。 
00000000D0 薄 壳 纤 孔 菌 是 少见 种 类 ， 通 常 在 夏天 和 秋天 出 现 ， 其 子 实 体 
与 基质 连接 紧密 ， 需 要 用 刀 采 割 ， 采 集 后 要 及 时 晾 干 或 烤 干 。 
UHHH 河南 、 湖 南 、 江 西 、 陕 西 、 西 藏 。 

D000 薄 壳 纤 孔 菌 具 有 顺 气 、 止 血 、 抑 肿瘤 等 功效 (应 建 浙 等 ，1987; 赵 经 周 ， 
1996). 





















































































































































































































































































































































MEDICINAL FUNGI IN CHINA 259 








图 129A” 泗 壳 纤 孔 菌 Inonotus cuticularis 的 子 实体 


























图 129B” 薄 壳 纤 孔 菌 Inonotus cuticularis 的 显 微 结构 
a: PEF; b: 表皮 刚毛 ; ce: WIA; d: 菌 肉 菌 丝 
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Bom 
Inonotus hispidus (Bull.) P. Kart. 


000 担子 困 一 年 生 ,， 无 柄 盖 形 ， 菌 盖 通 常 单 生 ， 新 鲜 时 无 噬 无 味 ， 革 质 至 软 
WEM, TRAGEN; 菌 盖 平 展 至 半圆 形 ， 外 伸 可 达 22cm， 宽 可 达 29cm， 基 部 厚 可 达 
5em; 菌 盖 表面 浅 褐色， 活跃 生长 期 为 金黄 褐色， 成 熟 期 变 暗 褐色 ， 被 粗毛 ， 无 环 带 ; 
边缘 钝 ; 孔 口 表 面 褐色 至 瞳 神色 ; 不 育 边 缘 窗 ， 宽 3mm; 和 孔 口 多 角形 ， 每 毫米 203 个 ， 
parl ue unl n E 
木 栓 质 ， 厚 可 达 3cm， 有 时 双 层 ， 上 层 粕 毛 层 与 下 层 致 密 菌 肉 层 明显 不 同 ， 但 无 分 界 细 
"wur ue ue qi 
LU 菌 丝 系 统一 体系 ; 菌 丝 隔膜 简单 分 隔 ，IKI-，CB-;， 菌 丝 组 织 在 KOH 试 
































































































































生殖 菌 丝 黄 褐色 或 金黄 褐色 ， 薄 壁 或 稍 厚 壁 ， 党 分 ， 在 隔膜 处 略 收 
规则 排列 ， 有 时 塌陷 ， Ro NM 
UU WAudlzeesmdme, SEASEE, ETE, Pia E 
直径 为 305hm; 子 实 层 中 无 刚毛 ; 担子 宽 桶 形 ， 具 4 个 小 梗 并 在 基部 具 一 横 隔 膜 ， 大 
小 为 14020 x 9012hm; 拟 担子 形状 与 担子 相似 ， 但 略 小 。 
UD SAEI, 金黄 褐色 ， 明 显 厚 壁 ，IKI-， 未 成 熟 的 孢子 CB+， 大 小 
为 (8 加 8.5010(011) x (6.5[p7.5[]8.8((9)um, F2 KL=9.96um, E23 585 W—7.6um, K E ke 
Q-1.25[]1.38 (n260/2). 
D000 生长 在 多 种 阔叶树 活 立 木 和 倒 木 上 ， 以 水 曲 柳 上 最 为 常见 
D00000000 粗毛 纤 孔 菌 为 偶 见 种 类 ， 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 其 
质 ， 不 易 腐 烂 ， 与 基 物 着 生 紧密 ， 采 集 时 需要 用 刀 割 取 
onom kr. Aks ael. Se EAD Dee 新疆 
D000 粗毛 纤 孔 菌 具有 治疗 消化 不 良 、 止 血 和 抑 和 肿瘤 等 功效 (应 建 浙 等 ，1987 ; 
LE, EZ, 2007). 
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130A ”粗毛 纤 孔 菌 Inonotus hispidus 的 子 实体 








图 130B 粗毛 纤 孔 菌 Inonotus hispidus 的 显 微 结 构 








a: HAF; b: 担子 和 拟 担子 ; c: WIA; d: AAR 
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iS HET EB 
Inonotus lonicericola (Pammego) Y .C. Da 


口子 实体 多 年 生 ， 无 柄 盖 形 ， 通 常 单 生 ， 有 时 和 窗 瓦 状 琶 生 ， 新 鲜 时 木 栓 质 ， 
无 噬 无 味 , 干燥 后 变 为 木质 ;， 菌 盖 半 圆 形 或 近 贺 形 ， 外 伸 可 达 8cm， 宽 可 达 9cm， 基 部 厚 
可 达 3cm; 上 表面 生长 初期 具 微 细 绒 毛 ， 后 期 变 为 粗糙 并 具 不 规则 龟 裂 ， 黑 褐色 或 灰 褐 
色 ， 具 同心 环 沟 ; 边缘 钝 ， 活 跃 生长 时 浅黄 色 ， 后 期 变 为 黄 褐色 或 暗 褐色 ; 管 口 表面 黄 
褐色 至 锈 褐色 ， 具 折光 反应 ; 不 育 边 缘 明 显 ， 黄 褐色 ， 宽 可 达 5mm; 管 口 近 圆 形 ， 每 
米 8010 个 ; 管 口 边 缘 薄 且 全 缘 ; 菌 肉 黄 褐色 ， 干 后 木 栓 质 ， 厚 可 达 1cm; Bx b 
期 形成 一 薄 壳 ; 菌 管 多 层 ， 分 层 明显 ， 当 年 生 菌 管 金黄 褐色 ， 老 菌 管 浅 褐色 ， 新 鲜 下 
栓 质 ， 长 达 20mm。 

0000 茵 丝 系 统 二 体系 ; 生殖 菌 丝 简单 分 隔 ; 所 有 菌 丝 IKI-; 生殖 菌 丝 CB+; 
菌 丝 组 织 在 KOH 试 剂 中 变 黑 。 

吕 口 “生殖 菌 丝 点 多 数 ， 无 色 至 浅黄 色 或 金黄 色 ， 薄 壁 至 厚 壁 ， 直 径 为 3.504.5um 
骨架 菌 丝 占 少数 ， 金 黄色 ， 厚 辟 且 具 一 空 腔 ， 不 且 不 分 枝 ， 规 则 排列 ， 直 径 为 
4[ um. 

口 口 “ 生 殖 菌 丝 点 少数 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 偶 尔 分 枝 ， 直 径 为 1.802.8hm; 骨架 菌 丝 占 
多 数 ， 金 黄色， 厚 壁 目 具 等 程度 空 腔 ， 偶 尔 分 隔 ， 不 分 枝 ， 大 致 平行 于 菌 管 排列 ， 
直径 为 2.103.2um; 子 实 层 具 大 量 刚 毛 ， 刚 毛 戎 芒 形 ， 顶 端 尖 锐 ， 厚 壁 ， 褐 色 ， 大 小 为 
14022 x 508hm; 姜 形 的 结晶 体 有 时 存在 于 子 实 层 中 ; 担子 窄 圆 桶 形 ， 着 生 4 个 担 孢 子 
梗 ， 基 部 具 一 简单 分 隔 ， 大 小 为 7.5010 x 42[]5.8um. 

UU dA. EX, KAE, FÆ, XX, IKI-, CB-, AAJ 
(3D3.304.1(04.6) x (2.302.408.303. Dum, P13 KL=3.75um, F29 35 W-2.76um, K A ke 
Q=1.3301.4 (n-90/3). 
D000 只 生长 在 恐 冬 的 活 立 木 和 倒 木 上 。 
DO00000000 ， 慌 冬 纤 孔 菌 为 偶 见 种 类 ， 在 春季 、 夏 季 和 秋季 均 出 现 ， 
不 易 腐 烂 ， 与 基 物 着 生 紧 密 ， 采 集 时 需要 用 刀 割 取 
黑龙 江 、 吉 林 。 
忍冬 纤 孔 菌 有 时 在 各 地 山货 市 场 中 作为 “ 桑 黄 ” 被 出 售 。 
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图 131A ”忍冬 纤 孔 菌 Inonotus lonicericola 的 子 实体 








“O000000 





131B 忍冬 纤 孔 菌 Inonotus lonicericola 的 显 微 结构 














a: HF; b: 担子 和 拟 担 子 ; c: 刚毛 ; d: AIAZ; e: WAW 
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2-0 ERR 
Inonotus obliquus (Pers) Pilát 





口 口 口 ”担子 果 一 年 生 ， 平 伏 ， 贴 生 ， 与 基 物 不 易 分 离 ， 通 常生 长 在 树 皮 下 面 ， 新 
鲜 时 木 栓 质 至 硬木 栓 质 ， 无 响 无 味 ， 干 后 硬木 质 ; 平 伏 面 长 可 达 20cm， 宽 可 达 7cm， 厚 
可 达 5mm; 不 育 边 缘 窗 或 帘 ， 浅 黄色 ， 活 跃 生长 时 乳 黄色 ， 宽 可 达 Smm; 孔 口 表面 褐色 
至 上 暗 红 褐 色 ， 具 强烈 折光 反应 ; 孔 口 圆 形 ， 每 毫米 607 个 ; 管 口 边缘 通常 全 缘 ， 但 老龄 
HAWAR; 菌 肉 浅黄 褐色 ， 木 栓 质 ， 非 常 薄 ， 不 超过 lmm; 菌 管 黑 褐色 ， 新 鲜 时 木 栓 
质 ， 于 后 硬木 质 至 脆 质 ， 长 达 3mm。 
0000 菌 丝 系统 一 体系 ; 菌 丝 隔 膜 简单 ; BZIKI-, CB-; BZame 
KOH 试 剂 中 变 黑 。 
UU BABAAEGE,EESER, mi ， 弯 曲 ， 交 织 排列 ， 直 径 为 
3.506.Sum; 无 菌 丝 状 刚毛 。 
UU ” 茵 髓 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 稍 厚 壁 ， 少 分 枝 ， 多 分 隔 ， 沿 菌 管 平行 排列 ， 通 常 紧 
密 胶 质 化 恭 结 ， 
为 11024 x 508hm; 担子 近 棍 棒状 或 桶 形 ， 具 4 个 小 梗 并 在 基部 具 一 横 上 
个 大 油 滴 ， 大 小 为 12017x 7D98hm; 拟 担子 的 形状 与 担子 相似 ， 但 略 小 。 
[DI] fT EG. 无 色 ， 薄 壁 ,， 平 消 ， 内 含 一 大 油 滴 ，IKI-，CB-， 大 小 为 
(7.207.909.8010) x (505.206.1(07.5)um, F1 KL=8.65um, F 44 E W=5.48um, K FE bk 
Q-1.48[]1.69 (n=60/2)。 
D000 只 生长 在 桦 树 的 活 立木 或 倒 木 上 。 
D00000000 和 余生 纤 孔 菌 为 稀有 种 类 ， 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 
质 ， 不 易 腐 烂 ， 与 基 物 着 生 紧 密 ， 采 集 时 需要 用 刀 割 取 ; 该 菌 的 药 用 成 分 主要 ; 
的 菌 核 ， 菌 核 为 木 栓 质 ， 一 年 四 季 均 可 采集 。 
mn E 
0000 和 斜 生 纤 孔 菌 的 菌 核 用 于 治疗 各 种 癌症 以 及 心脏 病 、 和 白血病、 糖尿 病 、 
结核 病 、 胃 病 、 寄 生 忠 病 等 ( 黄 年 来 ，2002)， 在 大 兴安 岭 地 区 有 人 喝 “ 桦 树 茶 ”水 治疗 肠 
炎 、 胃 炎 等 消化 系统 疾病 ; 此 外 ， 该 菌 仿 梯 褐 孔 菌 素 (fuscoporine)、 桦 褐 孔 菌 醇 (inooidiol) 
等 化 学 成 分 ( 何 坚 ， 冯 孝 章 ，2001)， 具 有 较 强 的 抗 氧化 活性 ( 申 进 文 等 ，2009; Zheng et 
al, 2010). 
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X 一 





c INA -< a 2 


图 132A ”和 斜 生 纤 孔 菌 Inonotus obliquus 的 子 实体 





132B ”和 斜 生 纤 孔 菌 Inonotus obliquus 的 显 微 结构 











a; HF; b: 担子 和 拟 担子 ; e: 刚毛 ; d: WREE; e: WAR 




















266 00000000 e 





LS RP EAE 
Inonotus radiatus (Sowerby) P. Karg. 


[UD 担子 果 一 年 生 ， 无 柄 盖 形 ， 有 时 平 伏 反 卷 ,通常 覆 瓦 状 琶 生 ， 新 鲜 时 无 特 
殊 气味 ， 革 质 ， 干 后 木 栓 质 ; 菌 盖 半圆 形 或 贝克 形 ， 外 伸 可 达 6cm， 宽 可 达 11cm， 基 部 
厚 可 达 20mm; 菌 盖 表 面 浅黄 褐色 至 浅 红 褐 色 ， 被 纤细 的 绕 毛 至 光滑 ， 具 明显 的 环 纹 ; 边 
缘 锐 ， 干 后 内 卷 ; 孔 口 表面 聚 褐色 ， 具 明显 的 折光 反应 ; 不 育 边 缘 明 显 ， 宽 可 达 4mm; 
孔 口 多 角形 ， 每 毫米 407 个 ; 孔 口 边缘 明显 据 裂 ; 菌 肉 林 褐色， 比 菌 管 颜色 暗 ， 硬 木 检 
质 ， 环 区 不 明显 ， 厚 可 达 10mm; 菌 管 浅 灰 褐 色 ， 闫 色 明 显 比 孔 口 表面 浅 ， 木 栓 质 ， 长 可 
ikllmm. 

D000 菌 丝 系统 一 体系 ; 所 有 隔膜 无 锁 状 联合 ; W ZIKE, CBH; 菌 丝 组 织 在 
KOH 试 剂 中 变 黑 。 
UD 菌 肉 菌 丝 浅黄 色 至 金黄 色 ， 略 厚 壁 ， 内 腔 宽 ， 多 分 枝 ， 少 分 隔 ， 菌 丝 近 规 则 
排列 ， 直 径 为 3.807.2um; 菌 肉 中 无 菌 丝 刚毛 。 

口 口 ” 芮 散 菌 丝 无 色 至 浅黄 色 ， 洲 壁 至 略 厚 壁 ， 
管 平行 排列 ， 直 径 为 2.505um; FENNESZ, AR, 3 
18032 x 8012hm， 有 时 子 实 层 刚毛 的 基部 深入 到 菌 朵 
50080hm; 子 实 层 中 无 圳 状 体 和 拟 破 状 体 ; 担子 近 棍 棒状 
膜 ， 大 小 为 10016 x 5.5D7pm。 

00 担 匈 子 顶 圆 形 ， 无 色 至 浅黄 色 ， 略 厚 壁 ， 平 滑 ，IKI-，CB+， 大 小 为 
G.5[)3.8[5 (15.2) x (2.5 四 2.603.5(03.8)um， 平 均 长 L=4.27hum， 平 均 宽 W=3hm， 长 宽 比 
Q=1.3801.51 (n2120/4). 
D000 只 生长 在 阔叶树 的 活 立木 或 倒 木 上 。 
DO0000000 辐射 状 纤 孔 菌 为 偶 见 种 类 ， 
质 ， 不 易 腐 烂 ， 与 基 物 着 生 紧密 ， 采 集 时 需要 用 刀 割 取 。 
ag s Mls Smb P Naro 
辐射 状 纤 孔 菌 具 有 抑 肿 瘤 等 功效 ( 刘 吉 开 ，2004)。 
























































































































































































































































通常 在 秋季 出 现 ， 其 
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a pe wa ^ P Lc ! 
图 133A 辐射 状 纤 孔 菌 Inonotus radiatus 的 子 实体 











133B IRAILA Inonotus radiatus 的 显 微 结构 
a: HHF; b: 刚毛 ; c: AMAZ; d: WAR 
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1845 IDE T 
Inonotus sanghuang Sheng H. Wu, T. Hdt. & Y.C. 


Dd 





[DU 担子 果 多 年 生 ， 无 柄 盖 形 ， 通 常 单 生 ， 新 鲜 时 具 酸 味 ， 木 栓 质 ， 王 后 木 
质 ; 菌 盖 马 蹄 形 ， 外 伸 可 达 Scm， 宽 可 达 7cm， 基 部 厚 4cm; 菌 盖 表 面 黄 褐色 至 灰 褐 色 ， 
被 纤细 的 绒毛 至 光滑 ， 具 明显 的 环 沟 和 环 区 ; 边缘 钝 ， 鲜 黄色 ; 孔 口 表面 新 鲜 时 黄色 ， 
干 后 褐色 ， 略 具 折 光 反 应 ; 不 育 边 缘 明 显 ， 宽 可 达 3mm; 和 孔 口 圆 形 至 多 角形 ， 每 毫米 8[8 
^; 孔 口 边缘 薄 ， 全 缘 ; 菌 肉 黄色 ， 比 菌 管 颜 色 浅 ， 硬 木 栓 质 ， 环 区 明显 ， 有 具 黑 线 ， 厚 
可 达 3.5cm; 菌 管 褐色 ， 木 栓 质 ， 长 可 达 5mm。 

0000 BHZs4—45; 所 有 隔膜 无 锁 状 联合 ; IKI-，CB(+); A24 REKOH 
试剂 中 变 黑 。 

[I] ”生殖 菌 丝 无 色 至 浅黄 色 ， 薄 壁 至 稍 厚 壁 ， 多 分 枝 ， 频 繁 分 隔 ， 直 径 为 203.5Shm 
骨架 菌 丝 人 金黄 色 ， 厚 壁 ， 具 宽 或 窗 内 腔 ， 少 分 枝 ， 多 分 隔 ， 近 规则 排列 ， 直 径 为 
3[H.5um. 

D0 ”生殖 菌 丝 无 色 至 浅黄 色 ， 薄 壁 至 略 厚 壁 ， 少 分 枝 ， 多 分 隔 ， 直 径 为 202.8hm 
骨架 菌 丝 人 金黄 色 ， 厚 壁 ， 具 宽 或 窗 内 腔 ， 不 分 枝 ， 不 分 隔 ， 近 规则 排列 ， 直 径 为 
2.30 3.8um; 子 实 层 刚 毛 常见 ， 通 常 腹 鼓 状 ， 瞳 褐色 ， 厚 壁 ， 末 端 尖 ， 大 小 为 17032 x 
8011hm; 子 实 层 中 无 襄 状 体 和 拟 占 状 体 ; 担子 桶 状 ， 具 4 小 梗 并 在 基部 具 一 横 隔膜 ， 大 
小 为 609 x 405um。 

00 #7 ma, #6, F, 4#, IKL, CB-, A/h% 8.503.64.60H.8) x 
Q.8[)3[B-5([B.S)um, 3E34-KL-4.04um, 3E34 $5 W-3.19um, A 35 15Q-1.27 m=30/1)。 
0000 只 生长 在 桑树 活 立 木 上 。 

DO0O0O0OO0O0O00 和 桑 黄 为 稀有 种 类 ， 从 春季 到 秋季 均 出 现 ， 其 子 实 体 木 栓 质 ， 
与 基 物 着 生 紧 密 ， 采 集 时 需要 用 刀 割 取 

BE. EX. Wl. e. 

桑 黄 具 有 抑 肿瘤 等 功效 (Wu etal, 2012). 
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134B W Inonotus sanghuamg 的 显 微 结构 
a: 担 孢 子 ; b: 担子 和 拟 担子 ; e: WE; d: WIER; e: WAA 
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15:5 S EDT AT 
Inonotus vaninii (Ljub.) T. Wagner & M. Fisch. 


[IU 4E-XOAESE,GRHAEIA XA, IARNA; 菌 盖 外 伸 可 达 7cm， 
宽 可 达 12cm， 厚 可 达 5cm; 平 伏 时 长 达 30cm， 宽 可 达 8cm; 菌 盖 表面 红 褐 色 至 灰 黑 色 ， 
具 不 明显 的 环 带 ; 边缘 鲜 黄色 ， 在 KOH 试 剂 中 变 血 红色 ; 孔 口 表面 聚 褐色 ， 具 折光 反 
应 ; 不 育 边 缘 明 显 ， 鲜 黄色 ， 宽 可 达 lmm; 孔 口 多 角形 至 圆 形 ， 每 毫米 6 pe 管 口 边 缘 
H, SARER; 菌 肉 鲜 黄色 至 污 褐色 ,硬木 质 ， 具 同心 环 带 ， 厚 可 达 3cm， 有 时 具 一 
层 薄 的 黑色 环 纹 ， 通 常 具 白 色 菌 丝 束 ， 成 熟 后 菌 盖 覆盖 一 层 黑 色 的 薄皮 壳 ; 菌 管 与 孔 口 
表面 同色 ， 硬 木 栓 质 ， 菌 管 分 层 明显 ， 长 达 20mm。 

口 口 口 日 ” 菌 丝 系统 三 体系 ; mts ; WZIKI-, CB(5; EZ 

KOH 试 剂 中 变 黑 。 
回回 38 5 i 直径 为 203.2um; 骨架 菌 丝 
数 ， 黄 褐色 至 金黄 有 ? 
排列 ， 

UD 生殖 菌 丝 少见 38 5 直径 为 203.2pm; 

丝 占 多 数 ， 黄 褐色 ， 厚 辟 并 具 > E, 少 分 隔 ， 平 直 ， 治 菌 管 近 了 
排列 ， 直 径 为 2.5[4um; 子 实 层 刚毛 pe 厚 壁 ， 大 小 为 25036 x 
6[D9um; 担子 宽 棍 棒状 ， 有 具 4 个 小 梗 并 在 基部 具 一 横 分 隔 ， 大 小 为 8U11 x45p5um; EX 
结晶 体 存在 。 

D0 3845 58-7 WE, RAE, 4E, 平滑 ，IKI-，CB+， 大 小 为 
G.5[3.8[M-4(M.6) x Q.5[2.8[B-7[M)um, F1 KL=3.99um, 3E 23 35 W-3.06um, K E ke 
Q-1.29[]1.31 (n-95/3). 

D000 只 生长 在 杨 树 的 活 立木 和 倒 木 上 。 

00000000D0 瓦 尼 纤 孔 菌 为 偶 见 种 类 ， 在 春季 、 夏 季 和 秋季 均 出 现 ， 
XAKER, TARE, AWAELEZE, ARN AEAN H 

amoi Fai Fr Fe 

D000 瓦 尼 纤 孔 菌 含 多 酚 和 黄酮 类 化 合 物 ， 在 清除 自由 基 方 面 有 明显 效果 ( 程 僵 
频 等 ，2011)。 
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图 135B  RUEÉZT4ULES Inonotus vaninii 的 显 微 结构 
a: HHF; b: 担子 和 拟 担子 ; c: 刚毛 ; d: GEEA e: 菌 肉 菌 丝 
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itx EID TEILTE AE 
Inonotus weigelae T. Hat. & Sheng H. Wu 


[UU 34ORAAGE, TAREEHIA, SCHIZSIRAM.AER, TE 
木质 ; 菌 盖 平展 ， 外 伸 可 达 4cm， 宽 可 达 10cm， 基 部 厚 4cm; 菌 盖 表 面 酒 红 褐色 至 鼠 灰 
色 ， 具 明显 的 环 沟 和 和 环 区 ， 有 时 不 规则 开裂 ; 边缘 钝 ， 橘 黄色 ; 孔 口 表面 黄 褐色 ， 具 折 
光 反 应 ; 不 育 边 缘 明 显 ， 肉 桂 黄色 ， 宽 可 达 3mm; 孔 口 圆 形 ， 每 毫米 507 个 ; 孔 口 边缘 
薄 ， 全 缘 ; 菌 肉 肉 桂 色 ， 硬 木 栓 质 ， 异 质 ， 在 上 层 的 绒毛 层 和 菌 肉 之 间 具 一 黑 线 区 ， 上 
层 厚 可 达 lmm， 下 层 厚 可 达 2mm; 菌 管 与 菌 内 同色， 木质 ， 分 层 明 显 ， 每 层 间 具 薄 菌 肉 
层 ， 整 个 菌 管 长 可 达 3.7cm。 

D000 菌 肉 菌 丝 一 体系 ， 菌 管 菌 丝 三 体系 ; 所 有 隔膜 无 锁 状 联合 ; IKI-， 
CB(9; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 剂 中 变 黑 。 

D0 ”生殖 菌 丝 无 色 至 浅黄 色 ， 薄 壁 至 稍 厚 壁 ， 具 窗 或 宽 内 腔 ， 不 分 枝 ， 频 繁 分 
隔 ， 直 径 为 204num; 菌 丝 在 黑色 区 上 暗 褐色 ， 明 显 厚 壁 ， 具 窄 内 腔 ， 强 烈 黏 结 ， 交 织 排 
列 。 

[U ”生殖 菌 丝 少见 ,无 色 ， 偶 尔 分 枝 ， 多 
菌 丝 占 多 数 ， 黄 褐色 ， 厚 壁 ， 具 宽 内 腔 3 
径 为 203hm; 子 实 层 刚毛 常见 ， 通 常 锥 形 ， 暗 褐色 ， 厚 壁 ， 
5010um ; aa 担子 桶 状 ， 大 小 为 507 x 405pm; EX 
存在 。 

UD 拒 苞 子 广 椭圆 形 ， 浅 黄色 ， 厚 壁 ， 平滑 ，IKI-，CB-， 大 小 为 Q.9D3[B.804) x 
Q.1D2.3B(B.Djm， 平 均 长 L=3.38um， 平 均 宽 W=2.66nm， 长 宽 比 Q=1.27 m=30/1)。 
D000 生长 在 多 种 阔叶树 的 活 立 木 或 倒 木 上 。 

DO0000000 锦 带 花 纤 孔 菌 为 偶 见 种 类 ， 从 春季 到 秋季 均 出 现 ， 其 子 实体 
TAE. TARE, EAE. WERT 

贵州 、 湖 北 、 湖 南 、 浙 江 。 

锦 带 花 纤 孔 菌 具有 抑 肿瘤 等 功效 (Wuet al, 2012). 
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图 136A” 锦 带 花 纤 孔 菌 Inonotus weigelae 的 子 实体 
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担子 和 拟 担子 ; e: 刚毛 ; 





136B ” 锦 带 花 纤 和 孔 菌 Inonotus weigelae 的 显 1 


HF; b: 


a: 


2/4 00000000 e 


1S2 ELA BE E 
Irpex hydnoides Y W. Lim & H.S. Jung 


[UU 担子 时 一 年 生 ， 平 伏 、 平 伏 至 反 卷 或 盖 形 ， 新 鲜 时 革 质 ， 无 特殊 气味 ， 
王后 木 栓 质 ; 菌 盖 窄 平展， 通常 左右 相连 ， 外 伟 可 达 0.5cm， 宽 可 达 3cm， 基 部 厚 
0.4cm; 菌 盖 上 表面 乳白 色 至 奶油 色 ， 履 细密 绒毛 ， 具 同心 环 带 ; 边缘 与 菌 盖 同 
R; 子 实 层 体 表面 新 鲜 时 奶油 色 至 淡 黄 色 ， 和 王后 浅黄 色 ， 年 幼 时 孔 状 ， 后 期 破 
R; 孔 口 或 菌 齿 每 毫米 204 个 ; 不 育 边 缘 明 显 ， 奶 油 色 ; HAWWE, AER, 
Imm; 菌 齿 与 子 实 层 体 表面 同色 ， 木 栓 质 至 脆 质 ， 长 可 达 3mm。 

0000 菌 丝 系统 二 体系 ; 生殖 菌 丝 简单 分 隔 ; 骨架 菌 丝 IKI-，CB+; WB Z 
在 KOH 试 剂 中 无 变化 。 

UU ”生殖 菌 丝 占 多 数 ， 无 色 ， 薄 壁 至 厚 辟 ， 偶 尔 分 棱 ， 有 时 塌陷 ， 直 径 为 
205hm; 骨架 菌 丝 无 色 ， 厚 壁 具 明显 内 腔 ， 少 分 枝 ， 规 则 排列 ， 直 径 为 408hm。 

生殖 菌 丝 常见 ， 无 色 ， 薄 壁 至 厚 壁 ， 偶 尔 分 枝 ， 直 径 为 204.5Shm; 骨架 菌 丝 
撮 壁 具 明 显 内 腔 ， 不 分 枝 ， 有 些 被 细小 结晶 ， 世 松 交织 排列 ， 直 径 为 3.8[06hm; * 

无 色 ， 厚 壁 ， 由 菌 丹 中 骨架 菌 丝 伸 长 形成 ， 前 端 锐 或 钝 ， 表 面 履 盖 大 量 块 
状 结晶 ， 埋 藏 或 突出 子 实 层 ， 结 唱 包 被 部 分 大 小 为 40065 x 6010um; 担子 粗 棍棒 形 ， 大 
小 为 15026 x 4[]5um. 
UD SAXA HX, 1E, #4, XH, IKL, CB-, A/A% (4.8m4.905.8(06) x 
2.9030.80um, FHKL=5.14um, 平均 宽 W=3.274m， 长 宽 比 Q=1.57(m=30/1)。 
D ”生长 在 多 种 阔叶树 的 死 树 、 倒 木 和 落 枝 上 。 
000000 上 疮 守 艳 齿 菌 为 常见 种 类 ， 从 春季 到 秋季 均 出 现 ， 其 子 实体 木 
不 易 腐 烂 ， 与 基 物 着 生 紧密 ， 采 集 时 需要 用 刀 割 取 。 
黑龙 江 、 吉 林 、 了 辽宁。 
0000 SXxGumdWExuEES5'843U WIrpex lacteus i 77 — ft (Lim & Jung, 
2003, 5 & S d LEUR EUIS 2 RE See 
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图 137B HARHAA Irpex hydnoides 的 显 微 结 构 











a: HHF; b: 担子 和 拟 担子 ; ec: SEXUS; di WIA; e: WAR 
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138. [D] LT CE EE I 


Irpex lacteus (Fr.) Fr. 


UUU SEAX—4E, HA AG.CRUA. PAR EBORXÀA&UDÉO. E X 
W, TEX; WX ER. 单 生 或 履 瓦 状 合 生 ， 外 伸 可 达 1cm， 筑 可 达 2cm， 厚 可 达 
pou a eee Mu. TE 2n 3E 4 

， 同 心 环 带 不 明显 ; 边缘 与 菌 盖 同色 ， 和 王后 内 卷 ; 子 实 层 体 奶油 色 至 淡 黄 色 ， 幼 时 和 孔 
AE GERONA; 菌 齿 紧 密 相连 ， 菌 齿 长 可 达 3mm， 每 毫米 2[B 个 ; 边缘 幼 嫩 部 分 
多 数 呈 孔 状 ， 多 角形 ， 管 口 薄 壁 ; 菌 肉 白色 至 奶油 色 ， 软 木 栓 质 ， 厚 可 达 1mm; E d x 
菌 管 与 子 实 层 体 同色 ,长 可 ru 

D000 ” 菌 丝 系统 一 至 二 体系 ; 生殖 菌 丝 具 简单 分 隔 ; 所 有 菌 丝 IKI-，CB+; B 
丝 组 织 在 KOH 试 剂 中 无 变化 。 

DOD ”生殖 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 至 稍 厚 壁 ， 常 分 梳 ， 直 径 为 2.5[4.8um; 骨架 菌 丝 无 色 ， 
壁 ， 中 间 具 明显 内 腔 ， 少 分 枝 ， 偶 尔 具 简单 分 隔 ， 平 行 或 疏松 交织 排列 ， 直 径 为 2.20 
4umo 

D0 ”生殖 菌 丝 落 壁 至 稍 厚 壁 ， 中 度 分 枝 ， os 骨架 
具 明 显 内 腔 ， 无 分 枝 ， 直 径 为 2.803.2um; AREKREM, FE, 

长 有 形成， 前 端 锐 或 钝 ， 表 面 覆 盖 块 状 结晶 ， 突 出 子 实 层 30040uhum， 结 唱 
220110 x 509um; 担子 棍棒 形 ， 大 小 为 21029 x 405um。 

UU SX IBEX, a x6, XXE, X/W,IKI-, CB-, XX 
G.9[D4[I5.5(]6 x (1.6 由 202.8(03)um， 平 均 长 L=4.14um， 平 均 宽 W=2.22um， 长 宽 比 
Q=1.87[2.27 (n-90/3). 

D000 生长 于 多 种 阔叶树 木 的 倒 木 、 落 枝 上 ， 其 中 以 械 树 、 赤 杨 、 梯 树 、 水 | 
柳 、 胡 桃 棒 、 杨 树 、 桃 树 、 莹 十 标 、 刺 槐 和 柳树 上 较为 常见 ， 偶 尔 被 发 现 生 长 在 针叶树 
如 落叶 松 上 。 

uggammagu 折 赛 存 齿 菌 为 常见 种 类 ， 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 其 子 实体 木 栓 
质 ， 不 易 腐 烂 ， 与 基 物 着 生 紧 密 ， 采 集 时 需要 用 刀 割 取 

口 口 口 口 ” 除 海南 之 外 全 国 所 有 地 方 均 有 分 布 。 

D000 白 训 把 齿 菌 深层 发 酵 物 中 提取 的 “乳白 把 齿 菌 多 糖 " 已 被 长 春 制药 厂 生产 
并 制 成 胶 吉 制剂 ， 用 于 治疗 因 肾 小 球 肾 炎 所 导致 的 尿 少 、 浮 有 种、 腰痛 、 血 压 升 高 等 症 ， 
能 明显 减少 慢性 病人 的 尿 蛋 白 、 红 细胞 ， 有 效率 可 达 88.2%; 此 外 ， 艳 齿 菌 糖 蛋 白 还 具有 
抗 炎 活 性 ( 杨 真 威 等 ，2005a，2005b)。 
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图 138A HHA Irpex lacteus 的 子 实体 











图 138B HEA Irpex lacteus 的 显 微 结构 
a: HHF; b: 担子 和 拟 担子 ; c. SERE; d: WIA; e: WAR 
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ILS Aa C LH 


Ischnoderma resinosum (Fr.) P. Kat. 


[U[] ETR- FEWE, AMAP, MEAE, CRHHRIEÉS,IN 
软木 栓 质 ， 和 干燥 后 变 为 硬木 栓 质 ; AE T 
厚 可 达 2.2cm; 菌 盖 表 面 新 鲜 时 深 褐色 ， 具 环 沟 和 浅 褐色 同心 环 带 ， 干 后 为 黑色 ， 
B T iL du cu 
米 406 个 ; 管 口 边缘 薄 ， 呈 据 裂 状 ; 菌 肉 新 鲜 时 浅 褐色 ， 木 栓 质 ， 干 燥 后 变 为 淡 褐 色 ， 硬 
木 栓 质 ， 厚 可 达 16mm; BEES, LLEADMOeNAX,TEASARAUEBER, KH 
5mm. 

D000 菌 丝 系统 一 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 ，IKI-，CB-; 菌 丝 组 织 在 KOH 
试剂 中 变 黑 。 
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$3, $424, EAS 


























UU AÓUmEZne6, FE, NEST, ETXEWNEÍISE, WEA, EY 
行 排 列 ， 直 径 为 2.305.6hm; 厚 壁 菌 丝 占 多 数 ; 子 实 层 中 无 拟 千 状 体 ; 担子 棍棒 状 ， 着 生 
4 个 担子 梗 ， 基 部 具 一 锁 状 联合 ， 大 小 为 9017 x 4[6um; 拟 担子 与 担子 相似 ， 但 比 担子 略 


Ake 
































UU 抱 孢 子 香肠 形 , BE, WE, P, IKI-, CB-, A/A X GD42[b5.2(05.5) x 
(5 四 1702(02.Dhm， 平 均 长 L=4.8hum， 平 均 宽 W=1.94um， 长 宽 比 Q=2.4402.8 (n=60/2)。 
0000 生长 于 多 种 阔叶树 的 死 树 、 倒 木 和 树桩 上 。 

OOOOODODOOO 松脂 皱 皮 孔 菌 为 少见 种 类 ， 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 其 子 实体 软 
含水 量 大 ， 与 基 物 着 生 紧 密 ， 采 集 时 需要 用 刀 制 取 ， 采 后 要 及 时 晾 干 。 
黑龙 江 、 吉 林 、 陕 西 、 山 西 。 
松脂 皱 皮 和 孔 菌 具有 抑 肿 瘤 等 功效 (应 建 浙 等 ，1987)。 
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图 139A ”松脂 皱 皮 孔 菌 


Ej Ischnoderma resinosum 的 子 实体 








139B Ass LIS Ischnoderma resinosum 的 显 微 结构 








a: HHF; b: 担子 和 拟 担子 ; c: AMA; d: WAR 
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Konmin 


Laccaria amethystea (Bull.) M umill 














[UU TXh, HAE, HamRHA.JEANCODAR. TPXTUEAEDCA, BH 
可 达 5cm; PDA Eck) €, 湿润 时 似 蜡 质 ， 色 深 , 干燥 时 灰白 色 带 紫色 ; x 
初 下 弯 ， 后 边缘 波状 或 办 状 并 具 粗 条 纹 ; 菌 肉 同 菌 盖 色 ， 薄 ; WHEKE, EERS 
生 ， 宽 ， 稀 芍 ， 不 等 长 ， 老 时 退 为 黄 褐色 ; 菌 柄 具 绒 毛 ， 纤 维 质 ， 实 心 ， 下 部 常 弯 曲 ， 
柄 长 可 达 8cm， 直 径 可 达 0.8cm; fü Hb Be. 

D0007 菌 丝 其 锁 状 联合 ,分隔 ， 薄 辟 ， 在 KOH 试 剂 中 近 无 色 。 

[D 菌 盖 表层 为 分 化 或 分 化 不 明显 ， 直 径 为 205um。 

[D ”担子 棒状 ， 具 4 个 担子 小 梗 ， 内 部 近 无 色 ， 基 部 多 数 具 锁 状 联合 ， 大 小 为 
22028 x 8[]lOum; 裙 侧 圳 状 体 棒状 、 拟 纺锤 形 或 近 柱 形 ， 顶 部 分 枝 或 膨大 成 球形 或 泡 坡 
状 ， 呈 不 规则 状 ， 基 部 具 锁 状 联合 ， 大 小 为 32070 x 6.5[9.5um; 38 A XA CR L; Hi 














































































































UD dd HRÉAIOEJJ, WA XX. AE, X^385[13 x 
7011.Sum， 平 均 长 L=11.12hum， 平 均 宽 W=8.95um， 长 宽 比 Q= 124. 

D000 生长 在 林 中 地 上 ， 单 生 或 群生 ， 有 时 近 从 生 。 

DO00000000 紫 蜡 蘑 通 常 出 现在 夏季 和 秋季 ， 其 子 实 体 不 易 腐 烂 ， 可 直接 
用 手轻 轻 摘 取 ， 和 采集 后 自然 晾 干 或 烘 干 均 可 。 
W. €. p BEBS BG FLR EA "y. 四 川 、 西 藏 、 































































































XH. 
D000 SS AECn dq AED, HP th A TR Za IS- 1808 3 8S Z RE yi 
制 率 均 为 60%( 应 建 浙 等 ，1987; IWK, 1998). 
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K140A XN Laccaria amethystea 的 子 实体 





图 140B XXE Laccaria amethystea 的 显 微 结构 

















a: JEF; b: 担子 ; c: MÆRE; d: AHAA 
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TAUL. Ho EI 
Laccaria laccata (Scop.) Cooke 














[UU TXA&—HAHE Gh, HEN, UDRCBAUP, JRNCPOROGROEGH, 
状 ， 直 径 可 达 4.5cm; BxckEHNKIOS£SXXEASe, udEBAG,. T 
藉 粉 色 或 浅 紧 色 至 蛋 这 色 ， 光 滑 或 近 光 滑 ; 边缘 波状 或 办 状 并 具 粗 条 纹 ; 菌 肉 与 菌 盖 同 
色 ， 薄 ; 菌 补 鲜 时 肉 红 色 至 灰 蓝 紫 色 ， 直 生 或 近 弯 生 ， 稀 压 ， 宽 ， 不 等 长 ， 附 有 白色 粉 
^; 菌 柄 与 菌 盖 同 色 ， 近 圆柱 形 或 稍 扁 贺 ， 下 部 和 党 弯曲 ， 内 实 ， 纤 维 质 ， 较 韧 ， 内 部 松 
软 ， 柄 长 可 达 8.5cm， 直 径 可 达 0.8cm; 孢子 印 白 色 。 

D000 荔 丝 分 隔 具 锁 状 联合 ， 薄 壁 ， 在 KOH 试 剂 中 近 无 色 。 

口 口 ” 菌 盖 表 层 为 分 化 或 分 化 不 明显 ， 具 锁 状 联合 ， 直 径 为 3D6um。 

[D] ”担子 棒状 ， 上 其 4 个 担子 小 梗 ， 内 部 近 无 色 ， 基 部 多 数 具 锁 状 联合 ， 大 小 为 

21029 x 10013hm; 裙 侧 骂 状 体 棒 状 、 拟 纺锤 形 或 近 柱 状 ， 顶 端 稍 脚 大， 无 色 ， 基 部 具 锁 
状 联合 ， 大 小 为 45072 x 8U13hm;， HARRER; 裙 艇 平行 型 。 
DO 担 孢 子 近 球形 ,无 色 或 带 淡 黄 色 ， 具 小 刺 ， 大 小 为 7.5011 x 709hm， 平 均 长 
L=9.46hum， 平 均 宽 W=8.23um， 长 宽 比 Q=1.15。 
UUmu 生 于 中 低 海 拨 针 叶 林 和 和 阔 叶 林 中 的 地 上 及 腐 殖 层 上 ， 或 者 林 外 沙土 坡地 
上 ， 散 生 或 群生 ， 有 时 近 丛 生 。 
DO0O000000D 虹 蘑 通常 出 现在 夏季 和 秋季 ， 其 子 实 体 不 易 腐 烂 ， 可 直接 用 
手轻 轻 摘 取 ， 采 集 后 自然 晾 干 或 烘 干 均 可 
0000 >E. 4m. Udo. XOGEGL. WS. XA. X. ARE WDR. dl 
X. up. WB. €b» $E. XE. og ND. 
D00 SEACRTRUS SE XA, HPA ELALJSSS-180 28 Ji fu AE 8 AL 0A] 218 8] 
| 为 60% 和 70%( 应 建 浙 等 ，1987; IPR, 1998). 
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141B HE Laccaria laccata 的 显 微 结构 





a: HEF; b: HF; c: WEUAERDE; d: AAA 
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142. [3 EI B] E] 


Laccaria proxima (Boud.) Pat. 


000 TXA&—H 8, EL RÀ 


盖 表 面 淡 了 























EF 球形 至 近 平 展 ， 中 部 稍 下 四， 直径 可 达 7cm; 
Eze, RARE, es 边缘 近 波 状 且 具 细 条 纹 ; 菌 肉 淡 
红色 ， 薄 ; 菌 裙 淡 肉 红色 , 稀 ， 宽 ， 厚 ， 直 生 至 延生 ， 不 等 长 ; 菌 柄 细 长 ， 
| 菌 盖 色 或 榨 黄 色 ， 具 纤维 状 纵 条 纹 ， 具 丝光 


色 绒 毛 ， 柄 长 可 达 12cm， 






































近 柱 形 ， 
， 往 往 扭曲 ， 内 部 松软 ， 基 部 色 浅 并 具 白 






































直径 可 达 0.9cm。 

菌 丝 分 隔 具 锁 状 联合 ， 薄 壁 ， 在 KOH 试 剂 中 近 无 色 。 
菌 盖 表层 为 分 化 或 分 化 不 明显 ， 具 锁 状 联合 
担子 棒状 ， 具 4 个 担子 小 梗 ， 内 部 近 


7010um; X REAL; BETIS. 


担 孢 子 近 卵 圆 形 或 近 球 形 ， 具 细小 刺 ， 无 色 ， 大 小 为 7.6[9.5 x 6.3[B.lum, F 
.35um， 平 均 宽 W=7.16um， 长 宽 比 Q=1.17。 

UU ”生长 在 林 中 地 上 ， 单 生 或 群生 。 
D000000 条 柄 蜡 芒 通常 出 现在 夏季 和 秋季 
接 用 手轻 轻 摘 取 ， 采 集 后 自然 晾 干 或 烘 干 均 可 。 
D000 Hb. XXx. S4 WEE. W 
DO NS EACH DE SE XI, 小 鼠 


& 肉瘤 S$-180 细 胞 的 抑制 率 为 
艾 氏 癌 细 胞 的 抑制 率 为 70%( 应 建 浙 等 ，1987; IR, 1908). 




















*, Et J325[[/um. 
无 色 ， 基 部 多 数 具 锁 状 联合 ， 大 小 为 



























































其 子 实 体 不 易 腐 烂 ， 可 直 


























四、 新 疆 、 云南 等 。 






























































60%， 对 
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a-c 
10hm 


图 142B ISE Laccaria proxima 的 显 微 结构 
a: HHF; b: 担子 ; e: 菌 盖 皮层 菌 丝 
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ils EI IB HII 


Lactarius chichuensis W.F. Chiu 


LUUD EFTTA, HGvEXOóE; ExARTU, GXLACDUR, PAAR 
TEARM, HituikSom; KER, T, XH, CRONACA AGROEDEAA, Z3 e xps 
深 神色， 边缘 浅 神色， 无 环 纹 ， 边 缘 稍 内 卷 ; 菌 肉 浅 褐 色 ， 和 乳汁 白色 ， 不 变色 ， 有 辛辣 
味 ; 菌 褐 与 菌 盖 同 色 ， 近 离 生 ， 较 密 ， 不 等 长 ; 菌 柄 近 圆 柱 形 ， 等 粗 或 向 下 渐 细 ， 很 少 
向 上 渐 细 ， 实 心 ， 后 空心 ， 表 面 光 滑 ， 王 ， 与 菌 盖 同色 或 稍 痰 ， 项 端 白 霜 状 ， 基 部 具 料 
伏 毛 或 近 无 毛 ， 柄 长 可 达 $.Scm， 直 径 可 达 1.3cm; ALAEZ, HE, AAKER, T 
变色 ， 干 时 在 菌 裙 表 面 形成 白色 颗粒 ， 初 和 柔和， 后 苦涩 ， 或 初始 即 苦 。 

0000 BZdx, CESUAEXS,IKI-, CB-; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 剂 中 无 变 
化 ; 多 数 菌 丝 膨大 ; 盖 表皮 丝 球 吉 型 ;上 皮层 菌 丝 大 小 为 15D30(70) x apenoqium, 
HAER; 下 皮层 细胞 直径 为 15D25(40)um， 球 形 。 

[UU ”其 大 量 球状 孢 ， 部 分 形成 莲座 细胞 群 。 

DO ”担子 棍棒 状 ， 具 4 个 担 孢 子 梗 ， 大 小 为 34[55 x 8.50D12.5(0149hm; M FRA 
少见 至 常见 ， 近 圆柱 形 或 披 针 形 ， 顶 尖 ， 具 稀薄 内 含 物 ， 散 生 于 子 实 层 上 ， 大 小 为 47D80 x 
6012um， 窒 出 子 实 层 外 15030um; HATA, WAKRA, REKLE, HE 
为 3050Ohm， 常 分 又 。 

UD SyG3tm. SA, Aam, IKIe, XX .5[p6[.5([8.5) x 
([p5.5[fé.5([]O um, JE34-XKL-6.8um, 3233 3; W-6.1um, K *I5Q-1.14 ; 纹饰 高 可 达 
E fr LEO S S T EPI A ON 9E SUR o 
DOD 单 生 或 群生 于 壳 斗 科 林 地 上 。 
福建 、 西 藏 、 云 南 。 
000000000 xu: 4x X904m3, X 








































































































































































































































































































鸡 足 山 乳 菇 具有 抑 肿 瘤 等 功效 (应 建 浙 等 ，1987)。 
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图 143A” 鸡 足 山 乳 茵 Lactarius chichuensis 的 子 实体 





图 143B 鸡 足 山 乳 莫 Lactarius chichwensis 的 显 微 结构 
a: PHF; b: MERIK; c: 菌 盖 表 皮 菌 丝 结构 
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144. 0 0 D 
Lactarius deliciosus (L.) Gray 


[UU 想 子 果 具 中 生 柄 ， 通 常 单 生 或 多 个 群生 ， 新 鲜 时 肉质 ， 无 几 无 味 ， 和 干 后 
碎 质 ; 菌 盖 幼 时 半球 形 ， 中 间 下 凹 ， 成 熟 时 平展 、 中 凸 形 ， 直 径 为 3012cm， 中 部 厚 
8D20mm; 菌 盖 表面 新 鲜 时 橙黄 色 、 胡 荔 卜 黄色 ， 受 伤 后 变 绿 ， 光 滑 ， 干 后 颜色 变 淡 ， 浅 
黄 褐色 ， 无 环 带 ， 粗 糙 ; 边缘 锐 ， 王 后 内 卷 ; 菌 褐 表面 新 鲜 时 与 菌 盖 表面 同色 ， 急 后 变 
^k, TUER AGES E; EDU, TEK, X dk. WA: 菌 肉 新 鲜 时 白色 或 胡萝卜 黄 
E, ERZ, WHD, 干 后 软木 栓 质 ， 厚 可 达 5mm; 菌 柄 圆柱 形 ， 纤 维 质 ， 与 菌 盖 同 
色 ， 伤 后 变 绿 ， 长 2.506cm， 直 径 为 6020mm。 

D000 蓝 丝 隔膜 简单 分 隔 ; 菌 丝 IKI-，CB-; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 剂 中 无 变化 。 

口 口 ” 菌 肉 菌 丝 无 色 ， 略 厚 壁 ， 经 常 分 枝 ， 略 弯曲 ， 有 些 菌 丝 膨胀 ， 紧 密 交 织 排 
列 ， 直 径 通 常 为 和 10um， 膨 胀 菌 丝 直径 可 达 15hm。 

[|] HA EZ, EESuUEE, DAR, mom, E, MAX RH 
A, MEM MAN 壁 至 略 厚 壁 ， 无 色 ， 锥 形 、 近 纺锤 形 ， 大 小 为 25035 x 
507hm; 担子 近 棍 棒状 ， 具 4 个 小 梗 并 在 基部 具 人 简单 大 小 为 18025 x 6[8um; 拟 担 
子 的 形状 与 担子 相似 ， 但 略 小 。 

DU EAF MEAK, TE, ES, Rd, IKI-e, CBe, Xo 8 x 6[um, X 
均 长 L=8.26um， JE 55 W-6.35um, Jd 3515 Q-1.3 (n-30/1). 

D000 生长 在 针 、 阔 叶 林 地 上 。 

DO00000000 松 乳 兹 通常 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 其 子 实 体 易 腐 烂 ， 出 现 后 要 
3 7L ELS AESD REOR, QEA HESCT R 
安徽 、 北 京 、 广 东 、 广 西 、 贵 州 、 海 南 、 河 北 、 河 南 、 吉 
、 青 海 、 陕 西 、 山 东 、 山 西 、 四 川 、 西 藏 、 新 疆 、 云 南 。 
松 乳 落 的 提取 物 具 有 抑 肿瘤 等 功效 ， 其 人 
细胞 均 有 抑制 作用 ( 柯 丽 霞 ，2002); 此 外 ， 该 菌 的 蛋白 多 糖 具有 体外 抗 氧 化 能 力 ; 
体 可 制 成 调味 品 和 食品 添加 剂 ， 如 果 在 培养 基 中 添加 无 机 硒 、 钳 微量 元 素 ， 则 可 获 
养 价 值 更 高 且 富 含有 机 硒 、 钳 的 菌 丝 ( 周 庆 珍 等 ，2001)。 
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Fl144A ^AXbDüh Lactarius deliciosus 的 子 实体 





图 144B HILI Lactarius deliciosus 的 显 微 结构 





a: WTF; b: 担子 和 拟 担子 ; c; HERD 
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145. 0 U U T] 
Lactarius hygrophoroides Berk. & M.A. Curtis 




















DOOD 担子 果 中 等 大 小 ， 低 矮 ， 坚 硬 ; 菌 盖 近 圆 形 ， 中 心 下 陷 ， 老 熟 后 平展 ， 边 
缘 内 卷 ， 成 熟 后 平展 且 常 波折 ， 直 径 可 达 8cm; 表面 粉 绒 质 感 ， 常 具 不 规则 急 纹 ， 表 生 
老 熟 后 或 干 时 有 人 龟 裂 ， 梅 褐色 、 焦 黄色 、 权 黄 神色 、 权 红色 、 宰 红色 、 红 褐色 ; WWE 
HAE, Xu, 厚 可 达 5mm; BD W*o[lOmm, XE, $5, (AX, deux 
RHH, EKRE. KEE. SRCE, T*EGSHHTXTC; 菌 柄 长 圆柱 形 ， 
等 粗 或 向 下 浅 细 ， 常 偏 生 ， 与 菌 盖 同 色 或 稍 浅 ， 灰 橙色 、 橙 色 ， 有 时 与 菌 补 同 色 或 近 粉 
白色 ， 基 部 具 白 色 菌 丝 ， 长 可 达 4cm， 直 径 可 达 1.5cm; 乳汁 丰富 ， 白 色 ， 不 变色 ， 偶 染 
菌 裙 为 浅 褐色 ， 柔 和 或 稍 汲 。 
0000 菌 丝 薄 壁 ,无 锁 状 联合 ，IKI-，CB-; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 剂 中 无 变化 ; 
盖 表 皮 亮 栅栏 球 圳 型 ; 末端 菌 丝 大 小 为 700100 x 406hm， 
菌 丝 薄 壁 ， 具 大 量 球状 胞 及 莲座 细胞 群 。 
wik, HATA; fEXau3mum, 2 X. 
UD 拒 苞 子 椭圆 形 、 长 椭圆 形 ，IKI+， 大 小 为 9 四 809.5(010) x (6DD6.50D7.5(08)um， 平 
均 长 L=8.7hm， 平 均 宽 W=6.9nm， 长 宽 比 Q=1.10D1.34 (n=130/6); 纹饰 高 可 达 0.6nm， 由 痊 
相连 为 不 完整 网 纹 至 近 完 整 网 终 ， 封 闭 的 网 眼 常见 ， 偶 具 游离 的 状 和 疣 突 。 
单 生 或 群生 于 松树 林地 上 ， 偶 生 于 壳 斗 科 树 木林 地 上 。 
安徽 、 福 建 、 上 甘肃、 广西、 贵州 、 湖 南 、 江 苏 、 江 西 、 西 藏 、 云 南 、 浙 

































































































































































































































































DO00O0OO0O0OO0O0 稀 初 乳 落 在 夏秋 季 出 落 ， 其 子 实体 易 腐烂 ， 采 集 后 需 及 时 晾 
BUR o 
D000 称 祠 乳 菇 具有 抑 肿瘤 等 功效 (应 建 浙 等 ，1987)。 












































图 145B EFL: Lactarius hygrophoroides 的 显 微 结 构 

















a: HHF; b: 菌 盖 表 皮 菌 丝 结构 
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146. [] LI L] L] 


Lactarius lignyotus Fr. 




















DIOOD TXA4&—HSohmPA, HxuauiDROGUS. RXCDODUR, FRET, B 
径 可 达 10cm， 表 面 干 ， 褐 色 至 黑 褐 色 ， 似 具 短 绒毛 ， 具 黑 褐 色 网 纹 ; HAEE, RE, 
伤 后 略 变 红 色 ; WHAE, w, W, E, TEK; 菌 柄 近 柱 形 ， 与 菌 盖 同 色 ， 顶 端 菌 
禄 延伸 形成 黑 褐 色 条 纹 ， 基 部 有 时 有 具 绒毛 ， 内 实 ， 长 可 达 10cm， 直 径 可 达 1lcm。 
0000 荔 丝 分 隔 具 锁 状 联合 ， 薄 壁 ， 在 KOH 试 剂 中 近 无 色 。 
口 口 ” 担 子 棒 状 ， 有 具 4 个 担子 小 梗 ， 内 部 近 无 色 ， 基 部 具 锁 状 联合 ， 大 小 为 270381 x 
10012um; 裙 侧 圳 状 体 梭 形 、 拟 纺锤 形 或 近 柱 形 ， 顶 部 钝 或 说， 腹部 膨大 ， 内 部 含有 液 
泡 或 颗粒 状 物 ， 大 小 为 51080 x 6.308hm; 裙 缘 可 状 体 与 禄 侧 骂 状 体形 状 相 似 ， 梭 形 或 拟 
纺锤 形 ， 大 小 为 28055 x 6.5011um。 
DO ” 担 驳 子 球形 至 近 球 形 ， 具 小 刺 和 网 校 状 网 纹 ， 无 色 ， 粗糙 ， 大 小 为 9012.5 x 
8.6011um， 平 均 长 L=10.77um， 平 均 宽 W=10.12um， 长 宽 比 Q=1.06。 
D000 散 生 于 针叶树 的 腐朽 木 上 及 林 中 地 上 。 
DO0O0000000 黑 宰 乳 落 通 常 出 现在 夏季 和 秋季 ， 其 子 实体 易 腐 烂 ， 出 现 后 
LURR, X 烤 干 ;由 于 该 菌 通常 地 生 ， 采 集 时 为 了 避免 沾 带 泥土 ， 需 要 






































































































































































































































、 贵 州 、 黑 龙 江 、 湖 南 、 吉 林 、 江 苏 、 四 川 、 




















黑 褐 乳 藻 具 有 抑 肿瘤 等 功效 ( 刘 吉 开 ，2004)。 
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146A EFLA Lactarius lignyotus 的 子 实体 








图 146B W33L2k Lactarius ligngotus 的 显 微 结构 
a: 担 孢 子 ; b: HF; c: WEUSERDE; d: WARIRI 
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八国 加 加 加 


Lactarius piperatus (L.) Pers 











000 TXHTESAS, MaMa RE, PRERA, Emm REDE 
状 ， 直 径 可 达 13cm; HERE ED E ARD AIT E EXE e, HERPE, TARM 
4k, He. DAR, 边缘 初期 内 卷 ， 后 平展 ， 盖 缘 渐 薄 微 上 狗 ， 有 上 人 
Ame. NUBE, Ts CREE, ARX, AEk, CERA GOES; KAF, HE, E 
脆 ， 受 伤 后 不 变色 或 微 变 浅 土 黄色 ， 有 羔 味 ; WIFE, BE, TRE; EAE, H 
色 ， 圆 柱 形 ， 等 粗 或 向 下 渐 细 ， 内 部 实心 ， 无 毛 ， 长 可 达 6cm， 直 径 可 达 3cm; 孢子 印 白 
Bo 































































































D000 荔 丝 分 隔 具 锁 状 联合 ， 薄 壁 ， 在 KOH 试 剂 中 近 无 色 。 
[LU 盖 皮 菌 丝 由 一 层 形状 不 规则 细胞 交织 而 成 ， 直 径 为 306hm。 
[D ”担子 棒状 ， 具 4 个 担子 小 梗 ， 内 部 近 无 色 ， 基 部 多 数 具 锁 状 联合 ， 大 小 为 
26[B2 x 809um; 裙 侧 右 状 体 梭 形 、 拟 纺锤 形 或 近 柱 形 ， 顶 部 钝 或 锐 ， 大 小 为 50D82 x 
7.5[]l0.5um ; 裙 缘 让 状 体 与 裙 侧 守 状 体形 状 相 似 ， 稍 细 ， 大 小 为 26D65 x 5.5010hm。 
口 口 “” 碍 犯 子 近 球 形 或 广 椭圆 形 ， 无 色 ， 有 具 小 疾 或 稍 粗 糙 ， 大 小 为 6.508.7 x 
5.507hum， 平 均 长 L=7.68um， 平 均 宽 W=5.95um， 长 宽 比 Q=1.29。 
生长 于 针 叶 林 或 针 阔 混交 林 中 地 上 ， 散 生 或 群生 ， 为 多 种 树种 的 外 生 菌 



















































































乳 菇 通常 出 现在 夏季 和 秋季 ， 其 子 实 体 易 腐 烂 ， 出 现 后 要 
于 该 菌 通常 地 生 ， 和 采集 时 为 了 避免 沾 带 泥土 ， 需 要 用 




































































JR Je gus SW des REGES u S Mes 
Ema dy. Wl. $3. VE. NPEÉ. mE. XNDL. 

白 乳 菇 的 提取 物 具 有 抑 肿 瘤 等 功效 ， 其 中 对 小 鼠 肉 瘤 细 胞 S-180 和 艾 氏 六 
细胞 的 抑制 率 分 别 为 80% 和 70 允 ， 还 可 用 于 治疗 腰酸 腿 疼 、 手 足 麻 木 、 筋 骨 不 舒 、 四 肢 
抽 搞 等 症状 (刘波 ，1984; 应 建 浙 等 ，1987)。 
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Él147A  FA3L 5 Lactarius piperatus 的 子 实体 





图 147B  Fi3LX& Lactarius piperatus 的 显 微 结 构 








a: JHfE P; b: 担子 ; c: VEBUAETRAS; d: HARK; e: 菌 盖 皮层 细胞 
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148. D] LT CE ELI 


Lactarius subvellereus Peck 




















[UU TX&T428X,. HBzmutbamtES, FATE, HFR, JS EG 
漏斗 状 ， 直 径 可 达 15cm; 菌 盖 表 面 干 ， 白 色 至 污 白色 ， 有 时 稍 带 浅 土 黄色 斑 ， 表 面 密 被 
微细 绒毛 ， 无 环 纹 ， 干 后 或 成 熟 后 变 为 肉桂 色 ; 盖 缘 初时 内 卷 ， 后 伸展 ; WARE, A 
色 ， 极 辛辣 ; 乳汁 白色 或 略 呈 淡 乳 黄色 ; 菌 裙 幅 窄 ， 稠 密 ， 直 生 至 稍 延 生 ， 和 白色 至 浅黄 
色 ， 伤 后 或 干 后 呈 肉 桂 色 ， 不 等 长 ， 常 分 又 ; 菌 柄 短 粗 ， 近 圆柱 形 或 向 下 稍 渐 细 ， 白 色 
具 短 绒毛 ， 干 后 呈 肉 桂 色 ， 中 实 ， 长 可 达 8cm， 直 径 可 达 3.5cm; WFN Ee. 

D000 荔 丝 分 隔 具 锁 状 联合 ， 薄 壁 ， 在 KOH 试 剂 中 近 无 色 。 

[I ”担子 棒状 ， 常 具 4 个 担子 小 梗 ， 内 部 近 无 色 ， 基 部 多 数 具 锁 状 联合 ， 大 小 为 
28030 x 10[]l2um; 裙 侧 襄 状 体 多 ， 披 针 形 至 圆柱 形 ， 多 数 顶 端 乳 头 状 ， 大 小 为 55070 x 
S[Bum; 裙 缘 雪 状 体 梭 形 或 近 圆 柱 形 ， 有 的 顶端 具 和 乳头 状 突起 ， 大 小 为 23050 x 408hm。 

DO 担 孢 子 宽 椭圆 形 、 卵 圆 形 至 球形 ,无 色 ， 具 小 疣 并 具 联 线 ， 大 小 为 7.5D10 x 
5$.508hm， 平 均 长 L=8.74um， 平 均 宽 W=6.27hm， 长 宽 比 Q=1.39。 

[1D 在 阔 叶 林 或 针 阔 混交 林地 上 单 生 或 群生 。 

mm 亚 绒 盖 乳 奖 通 常 出 现在 秋季 ， 其 子 实体 易 腐烂 ， 出 现 后 要 立 
即 采集 ， 并 及 时 影 干 或 烤 干 ; 由 于 该 菌 通常 地 生 ， 采 集 时 为 了 避免 沾 带 泥土 ， 需 要 用 剪 
N AAIR 2E 8p 3E 
omm 3x. 7k. XM. EDEXL. 3]4b. de. XE. WD. YSAE. me 

D000 XA $0535 RUR UN EAR SIC. HP A ILU Z8 IR S- 180 fu 3c KIE Z8 
胞 的 抑制 率 分 别 为 70% 和 60%; 此 外 ， 该 菌 还 具有 舒 筋 活 络 等 作用 (刘波 ，1984; 应 建 浙 
等 ，1987)。 
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图 148B WARIL Lactarius subvellereus 的 显 微 结 构 
a: HAF; b: HF; c: WMA; di WARE 
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19. UI ETE OE CIE 


Lactarius subzonarius H ongo 

















DOOD 担子 果 中 小 型 ; 初期 近 扁 平 ， 中 部 下 凹 ， 呈 脐 状 ， 后 渐 呈 漏斗 状 ， 直 径 可 
OO 
环 带 ; 菌 肉 较 菌 盖 色 淡 ， 无 红色 调 ， 干 后 具 芳 香味 ， 厚 可 达 2mm; 乳汁 和 白色， 不 变色 ; 
菌 补 浅 肉色 至 淡 宰 红色， 受伤 处 稍 变 褐色 ， 有 时 分 又 ; 菌 
WRAEK, RANK, F, Za, 表面 干 ， 光 滑 ， 基 部 具 糙 伏 毛 或 无 毛 ， 柄 长 可 
达 4cm， 直 径 可 达 0.8cm， 具 较 强 的 芳香 气味 。 

0000 HZ, 无 锁 状 联合 ,，IKI-，CB-; 菌 丝 组 织 在 KOH 中 无 变化 ; 盖 表 
皮 菌 丝 平 伏 型 ， 具 向 外 伸展 的 菌 丝 ， 有 时 具 不 连续 的 胶 质 层 ; 菌 丝 粗 305hm。 

口 口 ” 菌 丝 薄 壁 ， 具 大 量 球状 胞 及 莲座 细胞 群 。 

[[] ”担子 棍棒 状 ， 具 4 个 担 孢 子 梗 ， 大 小 为 35045(55) x 10013um; ÆN Æ X X 
体 ; 褐 缘 不 育 ， 具 丰富 细弱 的 补 缘 大 赛 体 ; 裙 缘 大 让 体 近 贺 柱状、 近 棒 状 、 细 纺锤 形 ， 
无 色 透 明 。 

DO ”球形 、 近 球形 、 宽 椭圆 形 ,很 少 椭圆 形 ，IKI+; 纹饰 高 至 0.8hm， 由 状 相 连 成 
不 完整 的 网 纹 ， 游 离 的 状 的 末端 常见 ， 大 小 为 708.5(09) x 607.5um， 平 均 长 L=7.6um， 平 
均 宽 W=6.7um， 长 宽 比 Q=1.0901.24 (n2140/6) 。 
群生 于 针 阔 混交 林地 上 。 
cp ps Ww Wills Sie 
DO0O0000000 亚 香 环 纹 乳 落 通常 在 夏季 出 荡 ， 

m 


UY 


D000 亚 香 环 纹 乳 菇 具有 抑 肿 瘤 等 功效 (应 建 浙 等 ，1987)。 




















































































































































































































































































































图 149A” 亚 香 环 纹 乳 莫 Lactarius subzonarius 的 子 实体 














图 149B WEA Li Lactarius subzonarius 的 显 微 结构 
a: HF; b: 菌 盖 表 皮 菌 丝 结构 
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150. [1L] L] L] 


Lactarius volemus (Fr.) Fr. 


























DOOD TXA&TASKX, Ba, ENCOLESETUEZ,. 
展 后 似 漏 斗 状 ， 直 径 可 达 1lcm; 菌 盖 表 面 黄 褐色 至 暗 土 红 色 ， 多 履 盖 有 白粉 状 附属 物 ， 
不 黏 ， 无 环 带 ， 光 滑 或 稍 带 细 绒 毛 ; 边缘 初期 内 卷 ， 后 伸展 ; 菌 肉 乳 白色， 伤 后 变 成 淡 
褐色 ， 硬 胞 ， 肥 厚 致密 ; 乳汁 丰富 ， 白 色 ， 不 变色 ; 菌 补 白 色 或 淡 黄 色 ， 伤 处 变 为 褐 黄 
E, WE, HAZNE, AMAI, TEK; 菌 柄 近 圆 柱 形 或 向 下 稍 变 细 ， 与 菌 盖 
同色 或 稍 淡 ， 表 面 近 光滑 或 呈 细 绒 息 状 ， 内 部 实心 ， 长 可 达 8cm， 直 径 可 达 2.5cm; 孢子 
印 白 色 。 

D000 ”所 有 组 织 均 为 营养 菌 丝 ， 分 隔 ， 薄 壁 ， 在 KOH 试 剂 中 近 无 色 。 

口 口 ” 盖 皮层 由 细 长 丝 状 菌 丝 交织 而 成 ， 无 色 ， 无 锁 状 联合 ， 直 径 为 207hum。 

D0 ”担子 棒状 ， 其 4 个 担子 小 梗 ， 偶 2 个 ， 内 部 近 无 色 ， 基 部 多 数 具 锁 状 联合 ， 
大 小 为 21026 x 608um; 补 侧 吉 状 体 多 ， 近 圆柱 形 或 棱 形 ， 淡 黄色 ， 明 显 壁 厚 ， 大 小 为 
550106 x 9[]2um; 初 缘 训 状 体 与 初 侧 训 状 体形 状 相 似 ， 梭 形 或 近 棱 形 ， 稍 细 ， 壁 厚 ， 大 
小 为 36065 x 5010um。 
口 口 ” 担 孢子 近 球 形 或 球形 ， 无 色 至 淡 黄 色 ， 表 面具 网 纹 和 微细 疣 ， 大 小 为 8.5D11 x 
8010hm。 
D000 生长 在 松林 或 针 冰 混交 林 中 地 上 ， 散 生 、 和 群生 至 稀 单 生 ， 常 与 松树 形成 
菌 根 。 
ETE E PEU LI 汗 乳 落 通 常 出 现在 夏季 和 和 秋季， 其 子 实体 易 腐 烂 ， 出 现 后 
要 立即 采集 ， 并 及 时 上 晾 干 或 烤 干 ; 由 于 该 菌 通常 地 生 ， 采 集 时 为 了 避免 沾 带 泥土 ， 需 要 
F8 39 71 JA I ds 3 3 SE e 
D000 安徽、 福建、 甘肃 、 广 东 、 广 西 、 贵 州 、 海 南 、 黑 龙 江 、 湖 北 、 湖 南 、 
s 3b. yg. ur. usc. Bye. gg yu. pU VERS us Ee 
DDDD 4353 m3 SUmn-ROR dU JE SE SC, P A A AUR S- 18018 3C I 
癌 细 胞 的 抑制 率 分 别 为 80% 和 90%( 应 建 浙 等 ，1987); 此 外 ， 该 菌 还 具有 明显 的 抗 辐射 作 
用 ( 刘 佳 等 ，2006)。 
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图 150B ”多 汁 乳 茹 Lactarius volemus 的 显 微 结构 
a: HHF; b: 担子 ; c: 裙 侧 串 状 体 ; di HAERE; e: 菌 盖 皮层 菌 丝 
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iS ES BIB E 
Laetiporus cremeiporus Y . Ota& T. Hdt. 


担子 果 一 年 
we 


生 ， 无 柄 盖 形 或 具 非 常 短 的 菌 柄 ， 和 常 覆 瓦 状 壹 生 ， 新 鲜 
HE. 菌 盖 扁平 ， 半 圆 形 或 近 局 形 ， 单 个 菌 盖 
uu nuu 
EX, AEN, UA: 和 孔 口 表面 新 鲜 时 奶油 色 至 白色 ， 逐 渐变 
和 孔 口 多 角形 ， 每 毫米 3[ 个 ; 管 口 边缘 薄 ， 略 锯齿 状 ; 菌 肉 和 乳 


uuu 
pu 


时 肉 
外 伸 可 达 7cm， 








MZ 














































































































Uu 
织 在 KOH 试 记 























菌 丝 系统 
无 变化 。 





区 ， 厚 可 达 2cm; HE 





二 体系 ; 生殖 菌 丝 具 





与 孔 口 表面 同 








色 ， 比 菌 肉 颜色 深 ， 木 检 











UH ZIKI-, CB-; 


菌 丝 组 








骨架 








加 [四 
2 E, 3E R. 

UD ARZ, 
35[|]um; 骨架 菌 丝 无 色 至 淡 黄 色 ， 
径 为 5016hum; T 3XEmTXXSWA 查 
小 为 18022 x 607.8um。 

LU D] d NIETO, 3x D A Au Ac CUR 
IKI-, CB-, XX (4.90)52[]6.2(]7.2) x G2[)33[B-8(04. Dum, 
W-3.6um, K 55H, Q-1.61 (m=30/1)。 

D000 生长 在 阔叶树 特别 是 壳 斗 科 树 木 的 活 立 木 、 倒 木 和 树桩 上 。 
000000000 奶油 绚 孔 菌 通 常 出 现在 春季 和 夏季 ， 其 子 实体 易 腐 烂 ， 出 现 
后 要 立即 采集 ， 并 及 时 上 晾 干 或 烤 干 。 

0000 甘肃、 海南 、 河 北 、 


隔 ， 少 分 枝 ， 直 径 为 60]10um; B 
， 分 枝 频 繁 ， 主 干 直径 为 6D20pm。 
少 分 枝 且 多 分 隔 ， 芯 松 交织 排列 ， 直 径 为 
并 有 具 宽 内 腔 ， 多 以 直角 分 枝 ， 分 枝 频繁 ， 主 二 
棍棒 形 ， 具 4 个 小 梗 并 在 基部 具 
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河南 、 黑 龙 江 、 吉 林 、 辽 守 、 陕 西 、 山 西 、 云 南 。 


四、 
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y% 
回回 回电 


的 抑制 率 分 别 为 80% 和 90%， 同 








奶油 绚 孔 菌 具有 





TELELE 
时 也 是 治 疗 乳 腺 ; 











产生 的 齿 和 孔 菌 酸 (eburicoic acid Y H TAR GAA 





重要 药物 (刘波 ， 
[| 








1984). 


奶油 绚 孔 菌 和 高 山 绚 孔 菌 过 











寺 去 被 混合 称 为 “Laetiporus sulphureus 硫 鞭 





对 小 鼠 肉 瘤 细 胞 S-180 和 和 芯 氏 癌 细 胞 
前 列 腺 癌 的 辅助 药物 ; 此 外 ， 该 菌 
是 治疗 爱 迪 森 攻 病 等 内 分 泌 疾 病 的 
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研究 发 现 ， 我 国 东 北 有 2 个 种 ， 长 在 阔叶树 上 的 是 奶油 绚 孔 菌 ， 


JL% (Ota et al，2009)。 








长 在 针叶树 上 的 是 


高 山 绚 
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图 151B 奶油 绚 孔 菌 Laetiporus cremeiporus 的 显 微 结构 
a: HHF; b: 担子 和 拟 担子 ; c: 菌 管 菌 丝 ; d: WAR 
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LS UST LR LR 
Laetiporus montanus Cemy ex T ormreovsky & Jankovsy 


[UU EFR- F4, Adam, ARRE, JENAJ, 
DRAR, 干燥 后 干酪 质 ; 菌 盖 扁 平 ， 半 圆 形 或 近 局 形 ， 单 个 菌 盖 外 伸 可 达 24cm， 宽 可 
达 36cm， 中 部 厚 可 达 2cm; 菌 盖 表面 幼 时 橘 黄色 ， 成 熟 后 为 淡 黄 褐色 ， 具 不 明显 的 同心 
TH, 边缘 颜色 较 菌 盖 表 面 深 ， 钝 或 略 锐 ， 波 状 ; 孔 口 表面 新 鲜 时 浅黄 色 ， 后 期 变 为 污 
白色 ; PAUZE, 孔 口 多 角形 ， 每 毫米 3 个 ， 管 口 边缘 薄 ， 上 略 锯齿 状 ; 菌 肉 乳 白色 ， 
后 干 酷 质 ， 无 环 区 ， 厚 可 达 lcm; 菌 管 与 孔 口 表 面 同色 ， 比 菌 肉 颜色 深 ， 木 栓 质 ， 长 
0.5[]l cm. 

DDDD BZÉs4—45; 生殖 菌 丝 具 简单 ;3 ud on 常见 ， 
弯曲 骨架 菌 丝 在 菌 肉 c duis quit 无 变化 。 

口 口 ” 生 殖 菌 丝 少见 ， 无 色 
骨架 菌 丝 占 多 数 ， 无 色 ， 厚 壁 并 具 E 频繁 分 (iTXEÉ 
7.5[]l 8um.« 

D0 AZAumBZxte, 松 交 织 排 列 ， 直 径 为 306hm; € 

架 菌 丝 无 色 至 淡 黄 色 ， 厚 壁 ， 具 宽 的 内 腔 ，' LM ， 直 径 为 308.2um ; 
子 实 层 中 无 于 状 体 ; EAUX. 上 其 4 个 小 梗 并 在 基部 具 单 分 阳 ， 大 小 为 16D25 x 
6.5[]Bume 

DO 担 孢 子 宽 椭圆 形 ， 通常 向 末端 细 尖 处 略微 弯曲 ， AE, HE, P 
IKI-, CB-, X/hJ (5-7[p6[.5(]7.7) x (3.8 四 4.105(05.2)um， 平 均 长 L=6.8um， 
W-4A4lum, K3515Q-1.54 m=30/1)。 

D000 生长 在 针叶树 特别 是 落叶 松 的 活 立 木 、 倒 木 和 树桩 上 。 

uggammaugu 高 山 绚 孔 菌 通 常 出 现在 春季 和 夏季 ， 其 子 实 体 易 腐 烂 ， 出 现 
要 立即 采集 ， 并 及 时 蚊 干 或 烤 干 。 
黑龙 江 、 吉 林 、 内 蒙古 。 
同 奶油 绚 孔 菌 。 
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图 152B ”高山 绚 孔 菌 Laetiporus montanus 的 显 微 结构 








a: HAF; b: 担子 和 拟 担子 ; c: WIA; d: AAR 
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155-0 TRU AI 
Lentinellus cochleatus (Pers) P. Kat. 








[UU TXATEX, sdESUJE, XE, FRRRA WRR, JEDE 
WEGEN, Wk. LATIKAT- E; 菌 盖 宽 可 达 6cm， 起 初 为 勺 形 或 平 
展 ， 后 期 呈 心 形 或 漏斗 形 ; 表面 光滑 ， 淡 黄 褐色 或 茶 褐 色 ， 有 时 白粉 状 ， 边 缘 具 条 纹 ， 
稍 内 卷 ; 菌 肉 白色 或 稍 带 淡 棕 色 ， 近 检 草 质 或 革 质 ; WHEE, %, 3mm; 淡 黄 
褐色 至 肉桂 色 ， 边缘 锯齿 状 ; 菌 柄 侧 生 或 偏 生 ， 同 盖 色 或 稍 淡 ， 较 韦 ， 内 实 ， 螺 旋 状 扭 
并 与 其 他 菌 柄 融合 在 一 起 ， 延 生 的 菌 裙 至 菌 酮 上， 向 下 其 深 皱 纹 或 具 条 棱 ， 柄 长 可 达 
8cm， 直 径 可 达 1.2cm; WY E Ee. 

菌 丝 间 多 有 具 秋 液 ， 菌 丝 直 径 为 30Sum， 淡 水 棕色 ， 薄 壁 ， 无 色 ， 常 产生 厚 垣 












































































































































孢子 。 
UU Becas: 生殖 菌 丝 同 福 髓 薄 壁 ， 有 时 厚 壁 ， 具 锁 状 联 合 ; 胶 质 菌 丝 
少见 ; 菌 柄 皮层 菌 丝 直径 为 4.507.5Shm， 末端 呈 窗 纺锤 形 或 生 厚 垣 孢子 。 

UU 菌 散 菌 丝 近 平行 排列 ; 生殖 菌 丝 薄 辟 ， 具 锁 状 联合 ， 具 分 枝 ， 直 径 为 
2.504hm， 有 时 生殖 菌 丝 骨 架 状 ， 厚 壁 ， 局 部 膨大 ; 胶 质 菌 丝 大 量 存在 ， 内 含 物 颗 粒状 ， 
其 末端 常 伸 出 菌 禄 表面 ， 形 成 胶囊 体 ， 直 径 为 304.Sum; 担子 宽 棒 状 ， 具 4 个 担子 小 梗 ， 
薄 壁 ， 基 部 具 锁 状 联 合 大 小 为 20025 x 405.5um; 侧 赛 体 稀少 ， 纺 锤 形 并 带 具 氢 针 形 的 
顶 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 大 小 为 24[028 x 608um。 

[UI 4E GE ES HZ, AXEAJX,IKLe, A/A 3.505 x 3Mum, FK 
L-435um, E3435 W-3.55um, 3516 Qz1.23. 

D00 &TExAAmABUPACPACAE, EAE. 

uUggagagmmuu Joe: X £253), THF à gi US 7I Sur 
tSp AUT SU. 

UID eA XXX. WE. YS. Veg. 

[DIU Ju: — CP XSGESCULACR gU VE. MAA KARE NEY 
其 甲醇 提取 物 具有 一 定 的 抗 细菌 作用 (Keller et al, 2002). 
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图 153A ”贝壳 小 香菇 Lentinellus cochleatus 的 子 实体 








图 153B ”贝壳 小 香菇 Lentinellus cochleatus 的 显 微 结构 
a: HEF; b: HF; e: HARIMA 
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IS TRO 
Lentinus edodes (Berk.) Singer 











000 担子 时 一 年 生 ， 具 中 生 或 偏 生 柄 ， 通 常 ， 新 鲜 时 肉质 ， 无 噬 无 味 ， 
王后 划 质 至 软木 质 ; 菌 盖 幼 时 近 半 球形 ， 成 熟 时 平展 ， 直 径 可 达 11cm， 厚 可 达 
1.5cm; 菌 盖 上 表面 褐色 、 深 神色， 通常 被 褐色 鳞片 ; 菌 盖 边 缘 鳞片 白色 或 被 白色 黎 状 
物 ， 后 期 消失 ; 边缘 钝 ， 菌 裙 表 面 白色 ,和 干 后 黄 褐色 ; HAZ, EE, TEK, FEX 
203 个 ; 菌 肉 白色 至 奶油 色 ， 软 革 质 ， 厚 可 达 1cm; HAAK, WEERA, HE 
状 鳞片 ， 长 达 6cm， 直 径 可 达 1.5cm。 

D000 菌 丝 系统 一 体系 ; 菌 丝 隔 膜 具 锁 状 联合 ; 菌 丝 IKI-，CB-; 菌 丝 组 织 在 
KOH 试 剂 中 无 变化 。 

口 口 ” 菌 丝 无 色 ， 厚 辟 ， 少 分 校 ， 具 锁 状 联 合 ， 紧 密 交 织 排列 ， 直 径 为 3012hm。 

00 ” 茵 髓 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 至 稍 厚 壁 ， 少 分 枝 ， 上 其 锁 状 联合 ， 近 平行 排列 ， 直 径 为 
3[l0um; 子 实 层 中 无 赛 状 体 ; 担子 长 棍棒 形 ， 顶 部 着 生 4 个 担 孢 子 梗 ， 基 部 具 一 锁 状 联 
合 ， 大 小 为 25030 x 4.5D6hm; 拟 担 子 形状 与 担子 相似 ， 比 担子 稍 小 。 

UU 担 苞 子 长 椭圆 形 至 圆柱 形 ， 无 色 ， 薄 辟 ， 光 滑 ，IKI-，CB-， 大 小 为 
(5.50)609(09.2) x 303.8(04)um， 平 均 长 L=7.41hm， 平 均 宽 W=3.21hum， 长 宽 比 
Q=2.2302.39 (n=60/2)。 

0000 生长 于 蒙古 栎 等 阔叶树 倒 木 上 。 

DODOODODOODODDOD 香菇 为 偶 见 种 类 ， 通 常 在 秋季 出 现 ， 其 子 实 体 肉 质 至 木 栓 
H, 不易 腐烂 ， 可 用 手 直接 摘 取 或 用 刀 割 断 菌 柄 基部 获取 。 

0000 安徽、 福建、 甘肃、 广东 、 广 西 、 贵 州 、 河 南 、 湖 北 、 湖 南 、 吉 林 、 江 
> Wa Wil 3E. mE NDOL. 

64k ZXELNTyUqE EUER Egg. BOB. ECEOR. E ya Aa A E 
显 的 治疗 效果 ( 董 晓 宇 等 ，2005; EAE, 2006); 还 具有 增强 免疫 力 、 降 低 胆 固 
0 制 动脉 血栓 形成 、 预 防 和 治疗 高 血压 和 心 脑 血 管 疾病 等 功效 ; RS. N 
病毒 及 艾滋 病 的 感染 均 有 治疗 作用 ( 景 军 ，2001; 李 月 梅 ，2005)。 
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图 154B Fik Lentinus edodes 的 显 微 结构 








a: HEF; b: 担子 和 拟 担 子 ; c: WAIA; d: WAR 
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IS EILIEIGUBILU 


Lentinus lepideus (Fr.) Fr. 





Oo TAE, JERAR, AWER, TEER 
至 软木 质 ; 菌 盖 幼 时 半圆 锥 形 ， 成 熟 时 近 圆 形 、 中 间 略 具 下 四， 直径 可 达 10cm， 厚 可 
XOcm; 菌 盖 上 表面 乳白 色 至 浅黄 褐色 ， 中 部 有 时 桶 黄色 ， 有 时 被 浅 褐色 鳞片 ; 边缘 与 
菌 盖 同 色 ， 钝 ， 有 时 开裂 ， 波 状 ; 菌 福 表 面 白色 至 奶油 色 ， 干 后 黄 褐色 ; HEN, T4 
长 ， 直 生 或 延生 至 菌 柄 ， 每 毫米 1 个 ; 菌 衫 边缘 锯齿 状 ; 菌 肉 白色 至 奶油 色 ， 干 后 软木 
Ecpx5mm; 菌 柄 圆柱 形 ， 从 上 向 下 渐 细 ， 实 心 ， 具 膜 状 绒毛 ， 上 部 奶油 色 至 浅黄 
部 浅 褐色 ， 有 时 具 褐色 至 黑 褐色 的 鳞片 ， 长 达 8cm， 直 径 可 达 2.5cm。 
[UU 菌 丝 系统 一 体系 ; 菌 丝 隔膜 具 锁 状 联合 或 简单 分 隔 ; 菌 丝 IKI-，CB-; 
得 织 在 KOH 试 剂 中 无 变化 。 
菌 丝 无 色 ， 薄 壁 至 厚 壁 ， 中 度 分 枝 ， 锁 状 联合 或 简单 分 隔 ， 紧 密 交织 排列 ， 




















































































































































































































髓 菌 丝 无 色 ， 注 辟 至 厚 辟 ， 少 分 梳 ， 锁 状 联合 ， 玲 松 交织 排列 ， 直 径 为 20 
8um; 子 实 层 中 无 襄 状 体 ， 偶 尔 有 长 棍棒 形 的 拟 村 状 体 ;， 担 子 长 棍棒 形 ， 顶 部 着 生 4 个 担 
孢子 梗 ， 基 部 具 一 锁 状 联合 ， 大 小 为 28[40 x 709hm; 拟 担子 形状 与 担子 相似 ， 比 担子 稍 









































JEJE EDGE, €, SE, XE, IKL, CB-, A/NA (8.9 四 9011.7(D12) x 
平均 长 L=10.21um， 平 均 宽 W=4.76hum， 长 宽 比 Q=2.14 (n=30/1)。 

口 ” 生 长 于 落叶 松 等 针叶树 的 倒 木 或 树桩 上 。 

DO0OO0OO0O0O0O0OO0D 洁 丽 香菇 较为 常见 ， 通 常 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 其 子 实 体 肉 质 
不 易 腐烂 ， 与 基 物 着 生 紧 密 ， 采 集 时 需要 用 思 制 取 。 

口 ” 安徽、 福建、 河北 、 湖 南 、 吉 林 、 陕 西 、 西 藏 、 云 南 。 
口 ” 洁 丽 香 菇 具有 抑 和 肿瘤 等 功效 (应 建 浙 等 ，1987)。 
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Kl155A 洛 丽 香菇 Lentinus lepideus 的 子 实体 





图 155B Eik Lentinus lepideus 的 显 微 结 构 
a: HHF; b: 担子 和 拟 担 子 ; c. WERE; d: WAR 
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156. [1 LT E] L] 


Lentinus strigosus (Schwen.) Fr. 








000 担子 果 一 年 中 生 柄 ， 通 常 群生 ， 新 鲜 时 韧 肉 革 质 ， 干 后 易 碎 ， 革 质 
至 木 栓 质 ， 菌 盖 近 圆 形 ， 中 部 略 向 下 四 ， 稍 漏斗 状 ， 直 径 可 达 6cm， 厚 可 达 2mm; #3 
面 黄 褐色 至 灰 褐 色 ， 被 具 浅 黄 褐色 的 粗毛 ; Xue... TEENS ESAE 
后 浅黄 色 ， 菌 褐 密 ， 不 等 长 ， 直 生 或 延伸 至 菌 柄 ; 菌 肉 奶油 色 ， 和 王后 木 栓 质 ， 
.5mm; 菌 柄 短 圆 柱 形 ， 实 心 ， 被 具 浅 黄 褐色 的 绒毛 ， 长 达 2cm， 直 径 达 0.5cm。 
D000 菌 丝 系统 三 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 ， 菌 丝 IKI-，CB-; 菌 丝 组 织 在 
KOH 试 剂 中 无 变化 。 

UU ”生殖 菌 丝 无 色 ， 薄 辟 至 稍 厚 壁 ,偶尔 分 梳 ， 直 径 为 304um; 骨架 菌 丝 无 色 ， 

壁 至 几乎 实心 ， 不 分 枝 ， 紧 密 交 织 排列 ， 直 径 为 2.504.5hm。 

口 口 “ 生 殖 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 常 分 枝 ， 直 径 为 204um; 骨架 菌 丝 无 色 ， 厚 壁 至 几 
平实 心 ， 紧 密 交织 排列 ， 直 径 为 2.5[4.5pm; 丰 状 体 棒状 ， 薄 壁 至 厚 辟 ， 大 小 为 30060 x 
8018hm; 担子 棒状 ， 项 部 具 4 个 担 钨 子 梗 ， 基 部 具 一 锁 状 联合 ， 大 小 为 13025 x 4[jéum; 
拟 担子 与 担子 形状 相似 ， 略 小 。 

00 4X4 m. 26, XÆ, XH, IKI-, CB-, X^/h(53[p5.8D6-9(T7.5) x 
Q.5(D2.7[B.2((3.3)um, 
(n-30/1). 
D000 生长 在 阔叶树 的 死 树 、 倒 木 和 腐朽 木 上 。 
ungula 栖 毛 香菇 为 常见 种 类 ， 从 春季 至 秋季 均 可 出 现 ， 其 
栓 质 ， 不 易 腐烂 ， 与 基 物 着 生 紧 密 ， 采 集 时 需要 用 刀 割 取 
DO0OODO 安徽 、 福 建 、 上 甘肃、 广东、 广西、 贵州 、 海 南 、 河 北 、 河 南 、 黑 直 
BEES wk. Las Lis Wj 67 XL. 
D000 粗毛 香 藻 具 有 治疗 郊 辐 和 抑 和 肿瘤 等 功效 (应 建 浙 等 ，1987 ; 
1998)。 
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平均 长 L= 为 6.26hum， 平 均 宽 W= 为 2.95um， 长 宽 比 Q= 为 2.12 
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156B 粗毛 香菇 Lentinus strigosus 的 显 微 结构 





a: HEF; b. 担子 和 拟 担 子 ; c: 菌 肉 菌 丝 
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iln EE 


Lentinus tigrinus (Bull.) Fr. 











[UU ÆFR-F, AFER, HERRE, MERAK, ARAR, TE 
脆 质 ; 菌 盖 近 圆 形 ， 中 部 凹陷 ， 漏 斗 状 ， 直 径 可 达 6cm， 中 部 厚 约 2mm; 菌 盖 表 面 新 鲜 
时 乳白 色 ， 和 干 后 变 为 灰白 色 ， 闪 放射 状 的 状 ， 同 时 被 灰 黑 色 小 鳞片 ; 边缘 与 菌 盖 同色 ， 
a 
毫米 406 个 ; 菌 肉 较 薄 ， 新 鲜 时 奶油 色 ， 干 后 变 为 浅黄 色 ; 菌 柄 圆柱 形 ， 灰 白色 至 奶油 
f, X, AGREE, Kik3em, EE Wp3ik0.cm. 

D000 BZZ4—4H4£4; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 ， 菌 丝 IKI-，CB-; E 2 82 
KOH 试 剂 中 无 变化 。 

[| ”生殖 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 至 稍 厚 辟 ,偶尔 分 校 ， 直 径 为 1.5D5nm; 骨架 菌 丝 无 
色 ， 厚 壁 至 几乎 实心 ， 少 分 枝 ， 紧 密 交 织 排列 ， 直 径 为 205um。 

Bus sapo 薄 壁 至 稍 厚 壁 ， 直 径 为 205um; BREAXO,RERHSSJYT 
交织 排列 ， 直 径 为 307hm; 子 实 层 中 无 于 状 体 ; 担子 棒状 ， 顶 部 具 4 个 担 孢 子 
[ JT IEBGEX, 16, XÆ, X, IKL, CB-, X/hX (5.505.807.3(07.5) x 
)hm， 平 均 长 L=6.65um， 平 均 宽 W=2.13um， 长 宽 比 Q=3.12 (n230/1). 
UD ”生长 在 阔叶树 的 死 树 、 倒 木 、 储 藏 木 和 腐朽 木 上 。 
00000000 虎 皮 香菇 为 常见 种 类 ， 从 春季 至 秋季 均 可 出 现 ， 其 
不 易 腐烂 ， 与 基 物 着 生 紧 密 ， 采 集 时 需要 用 刀 割 取 

000 广西、 贵州、 海南 、 四 川 、 新 疆 、 云 南 ; 

[1 [1 J& EC Ak FLUR Feo xy Cu 7E, 2004). 
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Kk|157B EB rus Lentinus tigrinus 的 显 微 结构 
a: HEF; b: 担子 和 拟 担 子 ; c: WRR; d: WAR 
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158. D HE OL GEI 


Lentinus ursinus (Fr.) Kuhner 














口 口 口 ” 担子 果 小 至 中 等 大 ， 无 柄 盖 形 ， 或 具 一 近似 柄 状 的 基部 ， 通 常数 个 壹 生 ， 
基部 融合 ， 新 鲜 时 肉质 、 稍 韧 ， 和 干 后 碎 质 ， 具 淡 清 香味 ; 菌 盖 近 肾 形 或 贝 形 ， 直 径 可 达 
10cm; 菌 盖 表 面具 放射 状 禄 钙 ， 幼 时 具 细 绒毛 ， 黄 神色， 成 熟 后 变 暗 褐色 或 红 褐 色 ; 
边缘 锐 ， 内 卷 ; 菌 褐 表面 新 鲜 时 白色 至 乳 黄色 ， 王 后 变 棕 黄色 至 瞳 黄 褐色 ; WIN, 
等 长 ， 延 生 至 基部 最 底部 ， 干 后 脆 质 ; 菌 肉 新 鲜 时 白色 ， 强 韧 ， 无 环 带 ， 后 变 为 淡 黄 
色 ， 软 木 栓 质 ， 中 部 厚 可 达 0.15cm。 

0000 菌 丝 系统 一 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 ; 菌 丝 IKI-，CB-; à 2 
KOH 试 剂 中 无 变化 。 

U ” 菌 肉 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 至 稍 厚 壁 ， 多 具 锁 状 联 合 ， 中 度 分 枝 ， 平 直 或 弯 ， 
上 |， 直径 为 3012ume 

口 “ 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 少 见 分 枝 ， 平 直 或 弯曲 ， 紧 密 平 行 交织 排列 ， nr 
307hm; 子 实 层 中 无 襄 状 体 和 拟 塞 状 体 ; 担子 棍棒 状 ， 具 4 个 小 梗 ， 基 部 其 锁 状 联合 

小 为 17022 x 4.5D5pm; 拟 担子 的 形状 与 担子 相似 ， 但 上 略 小 。 

00 担 孢 子 宽 椭圆 形 ,， 无 色 ， 稍 厚 壁 ， 光 滑 ，IKI+，CB(+)， 大 小 为 
(3.9DD404.5(04.7) x 3[B-7(B.8)um, PH KL=4.18um, F 53 W-3.37um, K 5 HE Q-1.24 
(n=30/1)。 

DDDD 生长 在 阔叶树 的 活 立木 、 死 树 和 倒 木 上 。 

A DO0O000000 北方 小 香 东 为 偶 见 种 类 ,通常 在 秋季 出 现 ， 其 
量 大 ， 易 腐烂 ， 与 基 物 着 生 紧密 ， 采 集 时 需要 用 刀 割 取 ， 采 集 后 需 迅 速 晾 干 。 
[ Ak xA. ABER UI. 

362r Av 3E EU DUCI AE XOU 7E, 2004). 
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图 158B ”北方 小 香菇 Lentinus ursinus 的 显 微 结构 
a: HF; b: 担子 和 拟 担子 ; ce: WRA; d: WAR 

















318 00000000 & 


So 


Lenzites betulinus (L.) Fr. 





[UU FR- FŁ, AMEK, ANRE, WOEDEDEOR, ARAR, TE 
硬 革 质 ; 菌 盖 扇 形 、 半 圆 形 ， 单 个 菌 盖 外 伸 可 达 Scm， 宽 可 达 7cm， 中 部 厚 可 达 1.5cmi 
菌 盖 表面 新 鲜 时 乳白 色 至 浅 灰 褐色 ， 被 绒毛 或 粗毛 ， 具 明显 不 同 颜色 的 同心 环 纹 ; 边缘 
锐 ， 完 整 或 波状 ， 与 盖 面 同色 ， 子 实 层 体 表 面 初期 奶油 色 ， 后 变 为 浅 褐色 ， 和 干 后 为 黄 神 
€, £4 186; 不 育 边 缘 不 明显 至 几乎 无 ; T XE, WAAHI, Sup UR 
或 二 又 分 枝 ， 每 毫米 0.502 个 ; 菌 祠 边 缘 薄 ， 全 缘 或 稍 括 裂 状 ; HARKE, TA 
质 ， 无 环 区 ， 厚 可 达 3mm; 菌 裙 黄 褐色 至 灰 褐色 ， 木 栓 质 ， 长 可 达 12mm。 
D000 菌 丝 系统 三 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 ; 所 有 菌 丝 IKI-，CB-; 
织 在 KOH 试 剂 中 无 变化 。 
00 生殖 菌 丝 少 见 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 直 径 为 304hm; 骨架 菌 丝 占 多 数 ， 无 色 

— S5 XE WE, AAA, HÁX2ZS[Uum; 缠绕 菌 丝 几乎 实心 ， 

， 频 繁 分 枝 ， 强 烈 扭 1 ， 直 径 为 203hm。 
00 生殖 菌 丝 少 见 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 直 径 为 204nm; 骨架 菌 丝 占 多 数 ， 无 色 ， 
壁 ， 具 一 宽 至 狭窄 内 腔 或 几乎 实心 ， 偶尔 分 校 ， 弯 曲 ， 交 织 排列 ， 直 径 为 2.5D6pm; 
髓 中 缠绕 菌 丝 与 菌 肉 中 相似 ; 担子 棍棒 形 ， 具 4 个 担 移 子 梗 ， 基 部 具 一 锁 状 联合 ， 大 小 为 
16[]18 x 6[/uum. 

UU 担 狗 子 圆柱 形 至 腊肠 形 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 光 滑 ， 无 液 泡 ，IKI-，CB-， 大 小 为 
(4 四 4.505.3(05.5) x (1.4 四 1.502(02.Dum， 平 均 长 L=4.82um， 平 均 宽 W=1.66hum， 长 宽 比 
Q22.9 (nz30/1)« 
0000 生长 在 阔叶树 特别 是 桦 树 的 活 立 木 、 死 树 、 倒 木 和 树桩 上 。 
DOOO000000 樟 袜 孔 菌 为 常见 种 类 ， 从 春季 至 秋季 均 可 出 现 ， 其 子 实体 木 
与 基 物 着 生 紧 密 ， 采 集 时 需要 用 刀 制 取 
EF 京 、 福 建 、 甘 肃 、 广 西 、 贵 州 、 河 南 、 黑 龙 江 、 湖 北 、 湖 南 、 吉 林 、 
FF、 内 蒙 十、 陕西 、 山 西 、 四 川 、 西 藏 、 新 疆 、 云 南 、 浙 江 。 
楷 禧 孔 菌 具有 散 寒 、 舒 筋 等 功效 (刘波 1984; 应 建 浙 等 ，1987)。 
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159A PERITU Lenzites betulinus 的 子 实体 
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159B ” 桦 裙 孔 菌 Lenzites betulinus 的 显 微 结 构 
a: HEF; b: 担子 和 拟 担子 ; c: WIA; d: WAR 
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160. [1 EE LI L] 
Lepista irina (Fr.) H.E. Bigdow 











UU 子 实体 中 等 至 较 大 ， 菌 盖 扁 半球 形 至 近 平 展 ， 直 径 可 达 13cm; 菌 盖 表面 白 
色 或 浅 肉 色 至 米色 ， 光 滑 ， 干 ; 边缘 幼 时 内 卷 ; 菌 肉 较 厚 ， 和 柔软 ， 污 白色 至 肉色 ; WH 
白色 至 肉色 ， 密 或 较 密 ， 直 生 或 稍 弯 生 ， 不 等 长 ; 菌 柄 肉 粉 色 ， 表 面具 纤维 状 的 条 纹 ， 
实心 ， 上 部 具 头 属 状 鳞片 ， 基 部 多 膨大 ， 柄 长 可 达 10cm， 直 径 可 达 2cm; 孢子 印 带 粉红 
色 或 淡 粉 黄色 。 
D000 茵 丝 系统 一 体系 ， 菌 丝 薄 壁 ， 分 隔 具 锁 状 联合 ， 在 KOH 试 剂 
或 近 无 
UU 菌 肉 菌 丝 无 色 或 浅黄 色 ，) 
物 ， 具 锁 状 联合 ， 直 径 为 60]15um。 
D0 菌 恬 菌 丝 淡 黄色 至 无 色 ， 薄 壁 ， 具 锁 状 联合 ， 规 则 至 亚 规 则 排列 ， 菌 丝 分 隔 
处 膨大 ; 担子 棒状 ， 具 4 个 担子 小 梗 ， 内 部 具 大 小 不 等 的 气泡 状 颗粒 ， 基 部 多 数 具 锁 状 联 
合 ， 大 小 为 19[25 x 7D8um; Tx EX. 
DO d EG RGAEX, E. AE, dedo. 无 萌发 了 筷 ， 大 小 为 
7.509 x 40Sum， 平 均 长 L=8.45um， 平 均 宽 W=4.3um， 长 宽 比 Q=1.97。 
DO “生长 于 针叶树 林内 地 上 。 
0000000 内 色香 蘑 在 夏季 或 秋季 出 现 ， 此 菌 地 生 ， 用 刀 轻 轻 割 断 菌 柄 
获得 子 实 体 。 
D HK ERI, th~ EA LA Eo 
口 “ 肉 色香 蘑 具 有 抑 肿 瘤 等 功效 ， 其 中 对 小 鼠 肉 瘤 细 胞 S-180 和 艾 氏 癌 细 胞 的 
d f| 3E 4) 21 29 809587096 (9p R X, 1998). 
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图 160A ”肉色 香 藤 Lepista irina 的 子 实体 














10um 








图 160B AET Lepista irina 的 显 微 结 构 
a: HHF; b: HF; e: 菌 盖 皮层 菌 丝 
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Ior mo 
Lepista nuda (Bull.) Cooke 














[DIU ”担子 果 具 中 生 柄 ， 通 常 多 个 群生 ， 新 鲜 时 肉质 ， 具 六 六 六 粉 样 
矿质， 味道 减轻 ; 菌 盖 幼 时 半球 形 ,成熟 时 平展 或 中 出 形 ， 直 径 可 达 8cm， 
17mm; 菌 盖 表 面 新 鲜 时 丁香 紫色 、 紫 神色， 光滑 ， 干 后 褪色 变 为 黄 褐色 或 乳 黄 
带 ， 粗 糙 ; 边缘 锐 ， 王 后 内 卷 ; 菌 补 表 面 新 鲜 时 紫色 ， 和 干 后 褪色 为 深 黄 褐色 ; 
不 等 长 ， 通 常 直 生 或 稍 延生 ， 脆 质 ; 菌 肉 新 鲜 时 淡 紫 色 ， 和 干 后 软木 栓 质 ， 厚 司 
菌 柄 圆柱 形 ， 基 部 略 膨大 ， 纤 维 质 ， 与 菌 盖 同色 或 略 浅 ， 被 辊 状 粉 未 ， 有 时 具 纵 条 纹 ， 
柄 长 可 达 1l1cm， 直 径 可 达 2S$mm。 
0000 菌 丝 隔 膜 具 锁 状 联合 ; 菌 丝 IKI-，CB-; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 剂 中 无 变 



































































































































化 。 






































UU 菌 肉 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 至 略 厚 壁 ， 中 度 分 枝 ， 弯 曲 ， 有 些 菌 丝 膨胀 ， 交 织 排 
列 ， 直 径 通 党 为 4010nm， 膨 胀 菌 丝 直径 可 达 15pmo。 

[UI BüEZ«Oe' JE, DIR, WAS, ES, NS, $4X2.5[] 
6um; T X E'POLEUR MA; 担子 近 棍 棒状 ， 具 4 个 小 梗 并 在 基部 具 一 锁 状 联合 ， 大 小 为 
26[B0 x 5U7hm。 

UU] 446. 1E, ESHUEER, KÆRE, IKI-, CB-, AAA 
(6.7.7085 (9) x 405(05.3)um， 平 均 长 L=7.67hm， 平 均 宽 W=4.44um， 长 宽 比 Q=1.6601.81 
(n=60/2)。 

D000 生长 在 阔叶树 林地 上 ， 有 时 也 生长 在 林 缘 空旷 地 及 路 边 的 草地 上 。 
DO0O0000000 紫 丁 香 基 通 常 在 秋 后 出 现 ， 其 子 实体 易 腐 烂 ， 出 现 后 要 立即 
用 剪刀 从 菌 柄 基部 剪 采 ， 并 及 时 晾 干 或 o 
0000 和 福建、 青海 、 西 藏 、 新 疆 。 

D000 紫 丁 香 蘑 子 实 体 含 维生素 Bj、 硬 脂 酸 、 神 经 酰胺 和 麦角 当 醇 类 化 合 物 ， 
+ 中 麦角 从 醇 类 化 合 物 能 显示 出 较 弱 的 抗 HIV 病 毒 活性 ， 对 小 鼠 白 血 病 细胞 L-1210 有 极 
强 的 抗 癌 活性 ， 并 能 抑制 人 类 乳腺 癌 细 胞 MCF-7 和 和 肉瘤 细胞 Walker-256 的 生长 (高 锦 明 
a 2002) e Www 对 小 鼠 肉 瘤 细 胞 S-180 的 抑 
制 率 为 9009%， 对 艾 氏 瘤 细胞 的 抑制 率 为 100%( 卯 晓 岚 ，1998)。 
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图 161A X T JE Lepista muda 的 子 实体 





图 161B #T TEË Lepista nuda 的 显 微 结 构 
a: HEF; b: 担子 和 拟 担子 
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62 ID ED 
Lepista sordida (Schumach.) Singer 











000 子 实体 小 至 中 等 ; 菌 盖 幼 时 半球 形 ， 后 平展 ， 有 时 中 部 下 四， 直径 
8cm; 菌 盖 表 面 新 鲜 时 紫罗兰 色 ， 失 水 后 颜色 渐 淡 至 黄 褐色 ， 具 不 明显 的 条 纹 ; 
A, WOEGOAKGUOROA; 菌 肉 带 淡 紫罗兰 色 ， 较 水 ， 水 浸 状 ; 菌 褐 淡 紫色 ， 
生 ， 有 时 稍 弯 生 或 稍 延 生 ; 菌 柄 紫罗兰 色 ， 中 实 ， 基 部 多 弯曲 ， 长 可 达 6.5cm， 


1.2cm. 























































































































DARA, FE, XEKOHGAZH] 





菌 肉 菌 丝 无 色 或 浅黄 色 ， 薄 壁 ， 不 规则 排列 ， 菌 丝 细胞 内 部 几乎 无 色 ， 具 锁 
状 联合 ， 直 径 为 9.7019.5hm。 
UU 菌 网 菌 丝 淡 黄色 至 无 色 ， 薄 壁 ， 具 锁 状 联合 ， 规 则 至 亚 规则 排列 ， 菌 丝 分 
隔 ， 分 隔 处 不 膨大 ; 担子 棒状 ， 其 4 个 担子 小 梗 ， 内 部 含有 大 小 不 等 的 气泡 状 颗粒 ， 基 部 
多 数 具 锁 状 联合 ， 大 小 为 26031 x 708hm; 子 实 层 无 喜 状 体 。 

口 ” 担 孢子 宽 椭圆 形 至 卵 圆 形 ， TE, 粗粮 至 具 麻 点 ， 大 小 为 709.5 x 405.5pm。 
D00 群生 或 近 从 生 于 田野 路 边 、 草 地 、 草 原 、 农 田 附 近 、 村 庄 路 旁 ， 有 时 可 





































































































D0000 花脸 香 蘑 在 初夏 至 夏季 出 现 ， 其 子 实体 地 生 ， 用 刀 轻 轻 割 断 
基 获得 ， 也 可 用 手 直接 采摘 ， 注 意 避 免 沾 带 泥土 。 
[] 甘肃 、 河 南 、 黑 龙 江 、 内 蒙古 、 青 海 、 山 西 、 四 川 、 西 藏 、 新 疆 。 
0 花脸 香 蘑 的 提取 物 均 具有 一 定 的 抗 氧化 、 抑 肿瘤 活性 ( 陈 湘 莲 等 ，2011) ; 
此 外 ， 从 该 菌 发 酵 液 中 分 离 出 的 两 个 三 项 类 化 合 物 (lepital 和 lepistoD) 均 具有 诱导 人 贫血 
性 白血病 细胞 分 化 的 生物 活性 ， 其 中 lepistal 还 具有 抗 细菌 和 抗 真菌 的 作用 (Mazur et al, 
1996); 我 国民 间 认 为 花脸 香 蘑 具有 养 血 、 益 神 、 补 肝 和 补 五 脏 之 功效 ( 黄 年 来 ，1993; i 
福泉 ， 胡 七 金 ，2005)。 
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图 162A 45] TS Lepista sordida 的 子 实体 





图 162B EREE Lepista sordida 的 显 微 结 构 
a: HEF; b: HF; c: WIER? 
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163. [1L] D] L] 


Leucopax 


illus giganteus (Sowerby) Singer 








uuu TX 











AZAEIHEi4Hem, ALF, EXTAT, RA 
































后 多 呈 浅 漏斗 状 ， 直 径 可 达 40cm; 菌 盖 表 面 污 白 色 、 青 白色 或 带 灰 黄色 ， 光 滑 ， 成 熟 




















长 可 达 8cm， 直 径 




















ARARA, 边缘 幼 时 内 卷 ， 后 逐渐 伸展 至 稍 上 翻 ; 菌 褐 白色 至 乳白 色 ， 老 后 为 米 
7 














可 达 3cm; fü E BE. 




















DUUU 菌 丝 系统 一 体系 ; 菌 丝 分 隔 具 锁 状 联合 ， 薄 璧 ， 在 OH 试剂 中 淡 黄 色 或 


近 无 色 。 
00 BAÉBAZ 




















ADE, ERR, KRHA, WRR, FLA 





状 联合 ， 直 径 为 4.8U7hm。 
LU] HAEAAe£2L€, 8E, RIRKA, XRH, £ASEAEX 











7.5012um; 担子 棒状 ， 














具 4 个 担子 小 梗 ， 内 部 近 无 色 ， 基 部 多 数 具 锁 状 联合 ，25037 x 


4[bum; 裙 缘 权 状 体 棍棒 状 ， 大 小 为 25035 x erum. 


均 宽 W=4.62hum， 长 宽 


00 担 孢 子 宽 椭圆 形 ， 无 色 ， 光 滑 ， 大 小 为 6.308 x 40Shum， 平 均 长 L=7.13um， 平 














I Qz1.54. 








Bg Dog r3 


FF 草地、 路 边 或 林 缘 ， 常 形成 蘑菇 圈 。 














获得 。 
河北 、 





























00000000 大 白 桩 落 在 夏季 或 秋季 出 现 ， 其 子 实体 地 生 ， 用 刀 轻 轻 割 断 




















黑龙 江 、 吉 林 、 辽 宁 、 内 蒙古 、 青 海 、 山 西 、 新 疆 。 





大 白 桩 落 的 子 实体 内 含有 杯 伞 素 (clitocine)， 对 人 类 致 病 性 细菌 具有 一 定 





的 抑制 作用 (Miieller-Stoll，1990; Barros, 2007); 体外 实验 表明 杯 伞 素 还 具有 加 速 官 颈 
癌 细 胞 凋 亡 的 作用 (Ren et al, 2008); 此 外 ， 该 菌 丝 培 养 液 具有 抗 氧化 作用 (Barros et al, 


2007)。 
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图 163A KAIER: Leucopaxillus giganteus 的 子 实体 








图 163B KAHE Leucopaxillus giganteus 的 显 微 结 构 
a; HHF; b: HF; e: WARI 
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155. (D) [o IHE T 
Lycoperdon perlatum Pers 


口 口 口 ”担子 果 一 年 生 ， 具 柄 ， 通 常 群生 ， 新 鲜 时 奶油 色 至 米黄 色 ， 肉 质 ， 无 噢 无 
味 ， 老 后 淡 褐 色 ， 软 木 栓 质 ; 分 为 头 部 和 柄 部 ， 头 部 为 可 育 部 分 ， 呈 球形 、 半 球形 或 便 
陀螺 形 ， 表 面 覆盖 大 小 不 一 的 病状 和 锥 形 突 起 ， 突 起 脱落 后 在 表面 形成 淡色 圆 点 ， 斑 点 
连接 成 网 纹 状 ， 头 部 直径 可 达 3cm， 高 可 达 1.5Scm; 03848 Uf IE P 88A i p A E 837 
油 色 ， 老 后 橄榄 色 ， 组 织 内 有 具 海绵 状 空洞 ， 亚 产 驳 组 织 中 空洞 大 于 产 苑 组织 中 空洞 ; 子 
实体 成 熟 后 自 顶 端 孔 口 释放 橄榄 褐色 的 孢子 ; 柄 部 为 不 育 部 分 ， 倒 锥 形 ， 柄 幼 时 被 瘤 状 
突起 ， 老 后 变 光 滑 ， 柄 长 为 总 高 度 的 2/3 至 3/4， 上 部 较 粗 ， 向 下 逐渐 变 细 。 

D000 和 匈 丝 无 色 至 黄 褐色 ， 薄 壁 至 厚 壁 ， 平 直 ， 人 偶尔 分 枝 ， 表 面 光 滑 或 覆盖 小 
颗粒 状 物 ，IKI-， 部 分 孢 丝 CB+， 直 径 为 3D6um; Jui MDPOAOLECATAR: 担子 球形 至 短 
棍棒 形 ， 顶 部 具 2[ 个 小 梗 ， 基 部 具 一 简单 分 隔 ， 具 长 孢子 梗 ， 大 小 为 8D12 x 608hm。 
[DU ” 担 孢 子 球 形 ,无 色 , 稍 薄 壁 ， 表 面具 微细 刺 状 突起 ，IKI-，CB+， 直 径 为 
8.303.4Mum, F35 E 4 X 3.66um (n=30/1)。 

D000 通常 生长 在 阔叶树 林地 上 、 府 朽木 上 ， 有 时 也 生长 在 林 缘 空旷 地 以 及 路 
边 的 草地 上 ; 该 菌 生 长 很 快 ， 雨 后 大 量 出 现 。 
D00000000 网 终 马 勃 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 其 子 实体 易 腐 烂 ， 可 直接 用 手 
但 采集 后 需 立 即 密 封 以免 殉 子 飞 散 ; 或 在 未 成 熟 前 采集 以 免 钨 子 飞散 。 

安徽 、 福 建 、 甘 肃 、 广 东 、 广 西 、 海 南 、 河 北 、 河 
TR. XÍ'P. GRE. BEYU. ih. . $3. Wi. 

























































































































































































































































































0000 MAZZA iram. JEJE. UU. ER, 1984); 可 用 于 治疗 
TÉ MEER. EXC. Ran. Psi. GBA E dan. A XEJXEYXWOK. Yum 
置 后 咳嗽 等 疾病 (应 建 浙 等 ，1987)。 
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164A ”网 纹 马 过 Lycoperdon perlatum 的 子 实体 


(T 
ooooOQ' 





图 164B ”网 纹 马 过 Lycoperdon perlatum. 的 显 微 结 构 
a; THfE- T; b: 担子 和 拟 担子 ; ec: #22 
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KeS (MED IHE 
Lycoperdon pyriforme Schaff. 


[UU 想 子 果 一 年 生 ， 梨 形 、 亚 球形 或 短 棒 形 ， 具 短 柄 ， 通 常 群生 ， 新 鲜 时 奶 
油 色 至 淡 褐 黄色， REN ERRE, 分 为 头 部 和 柄 部 ， 头 部 直径 可 达 
2.5cm， 高 可 达 2cm; 头 状 可 育 部 外 包 被 覆盖 大 小 不 一 的 病状 颗粒 或 细 刺 ， 或 具 网 纹 ; 内 

包 被 幼 时 白色 ， 纸 质 ， 较 韧 ， 成 熟 后 淡 褐 色 ， 变 脆 ， 顶 部 形成 开口 ; Pd ZUR E f 
组 织 幼 时 白色 ,组 织 内 具 海 绵 状 空洞 ， 老 后 产 孢 组 织 变 为 橄榄 色 ， 呈 棉絮 状 并 混杂 褐色 
孢子 粉 ; EHARA É 并 保持 空洞 ; 柄 部 不 育 ， 呈 倒 锥 形 ， 柄 长 可 达 lcm， 上 
部 较 粗 ， 向 下 逐渐 变 细 ， 柄 基部 具 纤 维 质 丛 枝 状 假 根 ， 菌 柄 上 部 直径 可 达 lcm。 

0000 2x68 ， 平 直 ， 无 隔 ， 偶 尔 分 枝 ， 表 面 光 滑 ， 常 有 节 块 或 肿 
Hk, IKI-, $82- 842 CB, HASUM; 产 钨 结构 中 未 见 圳 状 体 ; 担子 短 棍棒 形 ， 顶 
部 具 204 个 小 梗 ， 具 长 孢子 梗 ， 基 部 具 一 简单 分 隔 ， 大 小 为 9013 x 3[A4.5um(Breitenbach & 
Krinzlin, 1986). 

[[] 43, 8€, WE, 008, £X R—T d, IKI-, CB-, EX 
G.9[]4[M.5(M- Dum, 3535 E 4 X 4.26um (n=30/1)。 

D000 ”生长 在 阔叶树 腐朽 木 上 ， 有 时 生长 在 林地 上 ， 其 菌 索 与 府 木 相连 ， 有 了 时 
也 生长 在 林 缘 空旷 地 以 及 路 边 的 草地 上 。 

00000000D0 复 形 马 勃 在 夏季 和 秋季 产生 ， 雨 后 大 量 出 现 ， 其 
好 生长 后 期 成 熟 采 集 ， 可 直接 用 手 采 摘 ， 但 采摘 后 应 立即 密封 以 免 钨 
ooon Z4. d. EX. Ed. WE. 389. (ES. iW. 
DER. duh. SE. mg 
UD ASUEIX 4E. ibd. SAGE. TUE. EER, 1984); 其 子 实体 的 
热 水 提 取 物 具有 抑 肿瘤 等 功效 ， 其 中 对 小 和 鼠 肉 瘤 细 胞 S-180 和 艾 氏 癌 细 胞 的 抑制 率 均 可 达 
100%( 应 建 浙 等 ，1987)。 
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图 165A RJE UI Lycoperdon pyriforme 的 子 实体 





165B RJE 35 Lycoperdon pyriforme 的 显 微 结构 
a: HAF; b: faz 
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166. [] [] L] L] 


Lycoperdon umbrinum Pers 











000 子 实 体 小 ， 亚 球形 、 遍 球形 至 圆 陀 螺 形 ， 直 径 可 达 4.5Scm， 高 可 达 4cm 
外 包 被 幼 时 白色 至 污 和 白色， 后 呈 浅 褐色 至 深 袜 色 ， 表面 颗粒 状 或 小 刺 粒 ， 可 达 1mm， 









































T 


易 脱 落 ， 老 后 仅 部 分 脱落 ; 内包 被 淡 黄 色 至 带 灰 色 ， 光 滑 ， 薄 ; 和 孔 口 小 至 中 等 ， 发 育 较 
迟 ， 不 规则 形 或 括 裂 状 ; 不 育 基 部 发 达 ， 连接 有 污 白色 分 枝 状 菌 索 。 





直径 为 4.209.8um。 





DUI HATG3X,€e. I 

















为 4.6hm; WFA, Klum 





木 上 。 





0000 生长 于 混交 林 中 地 上 ， 菌 锁 与 腐 殖 层 中 的 村 枝 落 叶 相 连接 ， 侦 尔 生 3 




































































0000 产 犯 结构 被 槛 褐色 至 褐色 ， 棉 质 ; 孢 丝 长 ， 浅 褐色 至 深 袜 色 ， 不 分 校 ， 


粗糙 ， 内 部 具 一 油 滴 ， 直 径 为 405.2um， 平 均 直 径 


FJ 


000000000 暗 福 马 勃 夏 季 至 秋季 出 现 ， 主 要 通过 其 孢子 粉 发 挥 药 理 作 


用 ， 因 此 最 好 待 其 成 熟 后 采摘 ， 采 集 时 用 刀 轻 轻 割 取 子 实体 基部 ， 或 直接 用 手 采 摘 ， 应 





避免 沾 带 泥土 。 












































Sa EXE. XXL 








2007). 





D000 X9. gu. X. 











河北 、 黑 龙 江 、 吉 林 、 江 苏 、 内 蒙古 、 青 海 、 








ba 


0000 暗 褐 马 勃 钨 子 粉 可 药 用 ， 有 消炎 、 止 血 等 作用 ( 卯 晓 岚 ，1998; 赵 会 珍 














图 166A Hi) Lycoperdon wmbrinum 的 子 实体 





图 166B 5) Lycoperdon umbrinum 的 显 微 结 构 
a: 担 孢 子 ; b: 1822 
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Toy E] DE UB EAE 
Lyophyllum ulmarium (Bull.) Kühner 





000 SX4KAd4d T, WANAKA, HERNA, TRAR, TARR, WB 
盖 幼 时 半球 形 ， 后 变 为 凸 镜 形 ， 成 熟 时 圆 形 至 扇形 ， 平 展 ， 直 径 可 达 14cm， 中 部 厚 可 达 
20mm; 菌 盖 表面 新 鲜 时 褐 酒 红色 、 肉 粉色 ， 中 部 通常 具 裂 斑 ; 菌 盖 表 面 二 后 变 为 浅黄 
色 ， 无 环 带 ， 粗 糙 ; AAA, TERE; 菌 禄 表面 新 鲜 时 乳白 色 ， 王 后 变 为 浅黄 色 ; W 
裙 密 ， 不 等 长 ， 通 常 直 生 至 略 延 生 ， 脆 质 ; 菌 肉 新 鲜 时 乳白 色 ， 肉 质 ， 无 环 带 ， 干 后 软 
木 栓 质 ， 厚 可 达 14mm; 菌 柄 基部 党 膨大， 纤维 质 ; 成 熟 菌 柄 乳白 色 ， 柄 长 可 达 9cm， 上 
名 直径 可 达 10mmo。 
DO 菌 丝 隔膜 具 锁 状 联 合 ; 菌 丝 IKI-，CB-; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 剂 中 无 变 



































































































































HAHAE, HE, ARAR, XS TA, AX RA 
通常 为 60]18hm。 
苗 髓 菌 丝 无 色 ， 浒 壁 ， 多 分 枝 ， 较 频繁 分 隔 ， 平 行 或 略 弯曲 ， 近 平行 排 
直径 为 3010um; 子 实 层 中 无 千 状 体 和 拟 赛 状 体 ; 担子 近 棍 棒状 ， 具 4 个 小 梗 并 在 基部 具 
一 锁 状 联合 ， 大 小 为 20031 x 5.507pm; 拟 担子 的 形状 与 担子 相似 ， 但 略 小 。 

UD 4G, nE, E, 4}, IKL-, CBe, X/XADB2 (05.3) x GD 
3.104.2 (M-5)um, E34 KL-4.67um, E23 35W-—3.78um, 551 Qz1.23(n230/D.« 

D000 生长 在 榆树 等 阔叶树 活 立 木 和 倒 木 上 。 

EU PME 榆 干 离 祠 菌 通 管 在 秋季 出 现 ， 常 成 对 生长 ， 因 此 又 称 " 对 子 
” 其 子 实 体 易 腐烂 ， 与 基 物 着 生 紧密 ， 出 现 后 要 立即 用 刀 割 取 采 集 ， 并 及 时 晾 干 或 烤 















































































































































DUHBDD SX. €4e 498. 
0000 r5 伞 多 糖 ， 对 小 鼠 肉 瘤 细 胞 S-180 有 明显 的 抑制 作用 (Park 
& Lee, 1999), 
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F167B fü T EP Lyophyllum ulmarium 的 显 微 结构 
a: HEF; b: 担子 和 拟 担子 ; c: WIEN; d: WAR 
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Macrocybe gigantea (M e&ee) Pegler & Lodge 











[DIU ”担子 果 一 年 生 ， 具 中 生 柄 ， 通 常数 个 聚 生 ， 新 鲜 时 肉质 ， 无 响 无 味 ， 干 后 
碎 质 ; 菌 盖 初 期 半球 形 或 扁 半 球形 ， 成 熟 时 间 形 ， 中 部 稍 下 由， 直径 可 达 30cm， 中 部 厚 
可 达 20mm; 菌 盖 表 面 新 鲜 时 乳白 色 至 浅 棕 黄色 ， 和 干 后 变 为 灰 黄 色 至 浅黄 褐色 ， 无 环 带 ， 
光滑 ; 边缘 锐 ， 新 鲜 时 略 外 卷 ， 干 后 内 卷 ; 菌 袜 表 面 新 鲜 时 乳白 色 至 奶油 色 ， 和 王后 变 为 
黄 褐色 至 深 褐 色 ; WAZ, TEK, TEE, MR; 菌 肉 新 鲜 时 白色 ， 肉 质 ， 干 后 软木 
栓 质 ， 浅 棕 黄 色 ， 无 环 带 ， 厚 可 达 15mm; 菌 柄 圆柱 形 ， 通 常数 个 基部 连接 在 一 起 ， 略 弯 
曲 ， 基 部 常 膨 大 ， 纤 维 质 ， 干 后 木 栓 质 ， 灰 白色 至 灰 褐 色 ， 具 细 条 纹 ， 粗 糙 至 光滑 ， 曾 
柄 长 可 达 30cm， 直 径 可 达 20mme。 

D00070 蓝 丝 隔膜 具 锁 状 联合 和 简单 分 隔 ; 菌 丝 IKI-，CB-; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 
ZG E 6s 
WNEAZXe, WE, WAR, WAX 直径 为 3010um， 有 些 菌 丝 略 
E/ RK EET 35 120m. 

HRALA, SES, DIR, PE, SWHCEISA, B XA[I0um; 
T SER BUR LEA; 担子 棍棒 状 ， 具 4 小 梗 并 在 基部 具 一 锁 状 联合 ， 大 小 为 
27[40 x 607hm; 拟 担子 的 形状 与 担子 相似 ， 但 略 小 。 

UD G9 EX EGIGEEX, «nO, ER, 平滑 ， 通 常 具 一 液 泡 ，IKI-， 
CB-， 大 小 为 506 x (3.8 四 3.904.2(04.3)um， 平 均 长 L=5.35um， 平 均 宽 W=41hm， 长 宽 比 
Q-1.33 (n-30/1). 

0000 生长 在 腐朽 木 或 林地 上 。 

DO00000000 E 大 局 蓄 在 亚热带 地 区 夏季 的 高 温 季 节 出 现 ， 子 实体 出 现 后 

并 及 时 晾 干 或 烤 干 。 
福建 、 广 东 、 海 南 、 人 台湾 、 香 港 、 云 南 。 
EKU 蘑 具 有 助 消化 等 功效 (应 建 浙 等 ，1987)。 
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图 168B 巨大 口蘑 Macrocybe gigantea 的 显 微 结构 








a; HHF; b: 担子 和 拟 担子 ; e: AAR 
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19- VADE B EE 
Macrolepiota procera (Scop.) Singer 











[UD 担子 果 具 中 生 柄 ,通常 单 生 ， 新 鲜 时 肉质 ， 无 经 无 味 ; 菌 盖 幼 时 半球 形 至 
EW, ERACE, RARE, 平展， 直径 可 达 16cm， 中 部 厚 可 达 15mm; HD 
面 新 鲜 时 白色 至 污 白色 ， 具 褐色 的 块 状 鳞片 ; 鳞片 在 菌 盖 中 央 较 密 ， 向 边缘 逐渐 小 和 
干 后 变 为 污 白 色 ， 无 环 带 ， 粗 糙 ; 边缘 钝 或 锐 ， 干 后 内 卷 ; 菌 禄 表面 新 
鲜 时 和 乳白色， 和 干 后 变 为 污 白 色 至 浅黄 色 ; WUZ, TEK, AHE, M, 菌 肉 新 鲜 
1 和 乳白色， 无 环 带 ， 干 后 软木 栓 质 ， 厚 可 达 10mm; WARRE AEEA, AER, RA 
时 上 部 乳白 色 ， 中 部 和 基部 乳白 色 至 污 白 色 ， 柄 长 可 达 20cm， 上 部 直径 可 达 10mm; Bi 
环 上 位 ， 白 色 ， 有 时 下 表面 具 近 似 菌 盖 表 面 的 鳞片 。 

DDDD 菌 丝 隔膜 简单 分 隔 或 具 锁 状 联合 ; 菌 丝 IKI-，CB-; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 
剂 中 无 变化 。 
UU HBABAZXe, HE, EAT, ARAARA, WAAGE, 
7[20um。 
UU HAuEAXe.XAR. Rod. WU. WOABGAGERAN, Sx4pum; TX 
E P e XR DL EA GE ARCUP TE ITE. WEP ARP, TRIP, WER, 偶尔 
具 乳 状 突 起 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 简 单 分 隔 或 锁 状 联合 ， 大 小 为 10031 x Spl5um; 担子 近 棍 棒 
状 ， 具 4 个 小 杯 并 在 基部 具 一 锁 状 联合 ， 大 小 为 39047 x 12013.5hm。 

DO 担 孢 子 椭圆 形 ， 近 无 色 ， 厚 壁 ， 平滑 ， 具 一 个 顶部 芽 孔 ，IKI[+]，CB+， 大 小 
为 (11D11.5D14.8 (Q17) x 7.5[)7.9[p-7(]l Dum, F KL=13um, 335 $;W-8.66um, K È 
H,Q-1.47[]1.53 (n-60/2). 
DODODOD 生长 在 阔叶树 的 林地 、 林 缘 或 草地 上 。 
DOO0OOOCOO 高 大 环 柄 落 通 常 在 秋季 出 现 ， 其 子 实体 易 腐烂 ， 出 现 后 要 
上 ， 并 及 时 蚊 干 或 烧 干 。 
口 ” 和 福建、 贵州 、 河 南 、 黑 龙 江 、 湖 南 、 吉 林 、 江 苏 、 辽 宇 、 陕 西 、 
、 浙 江 。 
D ”经 常食 用 高 大 环 柄 落 可 助 消化 ， 增 进 健康 (应 建 浙 等 ，1987); 该 菌 的 干 品 
测 出 有 17 种 氨基 酸 ， 总 含量 为 24.15%， 其 中 人 体 必需 氨基 酸 7 种 ， 含 11 种 矿质 元 素 ( 袁 
明生 ， 和 孙 佩 琼 ，2007)。 
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169B ”高 大 环 柄 菇 Macrolepiota procera. 的 显 微 结 构 
a: HHF; b: 担子 和 拟 担子 ; c: AIA; d: 菌 肉 菌 丝 ; e: WINA 
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170. [ [] L] L] 


[] 


Marasmiellus ramealis (Bull.) Singer 


000 TX, Z8; 











ilem; Bi xo 











具 条 状 沟 纹 ， 淡 粉色 至 淡 神 色 ， 











成 熟 后 逐渐 展开 ; EE 





























细 ， 短 ， 圆 柱 形 或 弯 











LEER PME SE 


部 





eX; 





让 
ES 











白色 至 淡 粉 色 ， 较 稀 ， 近 延生 ， 不 等 长 ; 
， 上 部 色 淡 ， 下 部 为 褐色 至 深 褐色 ， 表 

















毛 ， 内 部 实心 ， 长 可 达 1.5cm， 直 径 可 达 0.2cm。 











0000 菌 丝 系统 一 体系 ; 菌 丝 分 阳具 锁 状 联合 














00 ZEB 











H — JE f LAE R A LL 7 E E] RI 22 3c 



































枝 状 小 突起 ， 菌 丝 分 隔 ， 直 径 为 8020hm。 
UD 菌 冉 菌 丝 淡色 至 无 色 ， 薄 壁 ， 分 枝 ， 不 规则 排列 ， 





状 ， 具 2 或 4 个 担子 小 醒 ， 内 部 近 无 色 ， 基 部 多 数 具 锁 状 联合 ， 


























缘 襄 状 体 倒 卵 形 ， 表 
DO Tfi 


L-9.25um, F33 W= 














面具 小 突起 ， 大 小 为 30040 x 1001Sum。 





让 
ES 

















PÆ, HrU, E 





盖 边 缘 幼 时 内 卷 ， 





MEC, IU; EN 











看 被 粉 状 颗 粒 ， 基 部 上 基线 




















"c S. 在 KOH 试 剂 » E x 








LR X 














直径 为 205hum; 担子 棒 


大 小 为 15[22 x 5$08um; 38 


形 至 长 椭圆 形 ， 内 部 具 油 滴 ， 大 小 为 8010 x 304hm， 平 均 长 








3.4um, =272 


0000 生长 于 村 校 或 其 




















000000000 校 干 微 皮 什 在 初夏 至 夏季 产生 ， 


实体 很 小 ， 通 过 徒手 采集 无 法 满足 需求 ， 因 此 此 类 药 用 菌 通 


Pe 
0000 湖南 、 
































吉林 、 西藏 、 Z B 





他 植物 残 体 上 ， 偏 好 较 阴 上 暗潮 湿 环 境 。 


通常 在 雨 后 
行 生 








量 出 现 ， 其 














DDDD 枝 干 微 皮 伞 含有 小 皮 伞 素 (marasin)， 具 有 抗菌 作用 (Davies & Hodge, 


2005)。 
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图 170A” 枝 干 微 皮 使 Marasmiellus ramealis 的 子 实体 





图 170B FUE Marasmiellus ramealis 的 显 微 结构 
a: HHT; b: HF; e: WARJE 
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Marasmius androsaceus (L.) Fr. 























吕 口 口 ” 子 实体 小 ， 幼 时 菌 盖 半球 形 ， 成 熟 后 至 近 平 展 ， 直 径 可 达 1.5cm; 菌 盖 表 面 
灰 褐 色 至 上 暗 褐色 ， 中 部 下 四 或 呈 脐 状 ， 具 放射 状 沟 纹 ， 光 滑 ， 膜 质 ， 中 部 色 深 ; HA 
白色 ， 稀 ， 直 生 ， 不 等 长 ; 菌 柄 细 针 状 ， 表 面 光滑 ， 黑 褐色 或 稍 浅 ， 中 空 ， 软 骨 质 ， 柄 
长 可 达 6.5cm， 直 径 可 达 0.6mm; 菌 柄 基部 常常 生 有 黑 褐色 至 黑色 的 细 长 菌 索 ， 菌 索 直 径 
可 达 lmm。 
0000 菌 丝 系 统一 体系 ; 菌 丝 分 隔 具 锁 状 联合 ， 薄 壁 ， 在 KOH 试 剂 中 淡 黄 色 或 








































































































口 口 ” 盖 皮 菌 丝 由 一 层 表面 粗糙 或 不 规则 加 厚 的 菌 
枝 状 小 突起 ， 菌 丝 分 隔 ， 有 具 锁 状 联合 ， 直 径 为 306hm。 
UD 菌 乒 菌 丝 淡色 至 无 色 ， 薄 壁 ， 具 锁 状 联合 ， 规 则 至 亚 规则 排列 ， 直 径 为 
204hm; 担子 棒状 ， 具 4 个 担子 小 梗 ， 内 部 近 无 色 ， 基 部 多 数 具 锁 状 联合 ， 大 小 为 28[B2 x 
Sum; 子 实 层 无 赛 状 体 。 

吕 口 “ 查 犯 子 长 顶 圆 形 ， 无 色 ， 光 滑 ， 内 部 具 油 滴 ， 大 小 为 506.5 x 304hm， 平 均 长 
L=5.95um， 平 均 宽 W=3.45$um， 长 宽 比 Q=1.72。 

D000 生长 于 植物 残 体 上 ， 特 别 是 村 树枝 层 上 ， 且 偏好 较 阴 暗潮 湿 环 境 。 

D00000000 安 络 小 皮 伞 在 初夏 至 夏季 产生 ， 通 常 在 雨 后 大 量 出 现 ， 
实体 很 小 ， 通 过 徒手 采集 无 法 满足 需求 ， 因 此 此 类 药 用 菌 通常 用 液体 发 酵 的 方式 进行 生 
Fo 

D000 福建、 湖南、 吉林 、 云 南 。 

DODODOD 民间 主要 用 安 络 小 皮 伞 来 医治 跌 打 损伤 、 骨 折 疫 痛 、 麻 风 性 神经 痛 、 华 
骨 神 经 痛 及 偏 头痛 、 风 湿性 关节 炎 等 疾病 ， 国 内 已 研制 出 “ 安 络 痛 ” 药 物 ， 可 治疗 跌 打 损 
伤 、 三 又 神经 痛 、 偏 头痛 、 眶 上 神经 痛 、 骨 折 疼 痛 、 麻 风 性 神经 痛 、 坐 骨 神 经 痛 及 风湿 
性 关节 炎 等 病症 ; 相关 报道 表明 安 络 小 皮 伞 还 具有 抗 炎 和 抗 癌 等 作用 (刘波 ，1984; 应 建 
浙 ，1987)。 
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FÉI71A ZEE Marasmius androsaceus 的 子 实体 





图 171B Zhi Marasmius androsaceus 的 显 微 结构 
a: HF; b: HF; e: HRA 
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Marasmius oreades (Bolton) Fr. 











[UU 子 实体 较 小 ; 菌 盖 幼 时 扁平 球形 ， 成 熟 后 逐渐 平展 ， 中 部 稍 突起 ， 直 径 可 
ik5cm; 菌 盖 表 面 浅 肉色 至 黄 神色， 边缘 平滑 ， 温 时 可 见 条 纹 ; 菌 社 白 色 至 污 白色 ， 直 
E, Mi, TFK; 菌 柄 圆柱 形 ， 淡 黄白 色 至 神色， 表面 被 一 层 绒毛 状 鳞片 ， 内 实 ， 柄 
长 可 达 7cm， 直 径 可 达 0.5cm; WF Be. 

口 口 ” 菌 丝 系统 一 体系 ; 菌 丝 分隔 具 锁 状 联合 ， 薄 壁 ， 在 KOH 试 剂 中 淡 黄 色 或 




























































































菌 盖 表 皮 由 一 层 亚 球形 至 倒卵形 的 膨大 细胞 构成 ， 薄 壁 ， 基 部 多 数 具 锁 状 联 
， 大 小 为 8013 x 508um。 

UU BAEZÉqgiER-LEe, WE, EUREKA, SAGA, MAA, EB 
5S[pum; 担子 细 长 ， 棒 状 ， 具 4 个 担子 小 梗 ， 内 部 近 无 色 ， 基 部 多 数 具 锁 状 联合 ， 大 小 为 
30[B5 x 5[T.5um; AF XERRA. 
口 口 ” 蓝 柄 表面 被 柄 生 夺 状 体 ， 多 数 头 状 不 规则 形 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 基 部 具 锁 状 联 
小 为 18025 x 8[]l3um. 

口 口 “ 担 苑 子 椭圆 形 ， 无 色 ， 光 滑 ， 内 部 具 油 滴 ， 大 小 为 7.509.5 x 2.808.5um, F3 
长 L=8.65um， 平 均 宽 W=3.2um， 长 宽 比 Q=2.7。 

0000 生长 于 草地 、 路 边 、 田 野 、 和 森林 等 地 上 。 

DOOO0OODOO0OO0OD0D 醒 柄 小 皮 伞 在 初夏 至 夏季 产生 子 实 体 ， 通 常 在 雨 后 大 量 出 
于 草地 或 开阔 地 上 形成 蘑 薄 圈 ， 可 用 手 直 接 采 集 或 用 刀具 割 取 。 

00 福建、 河北 、 湖 南 、 吉 林 、 内 蒙古 、 青 海 、 山 西 、 、 西 藏 。 

口 口 ” 硬 柄 小 皮 全 可 用 于 治疗 腰 腿 疼痛、 肢体 麻 本 ; 也 有 报道 其 具有 抗 癌 作用 
Qu3k, 1984). 
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图 172B EES Marasmius oreades 的 显 微 结构 
a: 担 孢 子 ; b: 担子 ; e: 柄 生 面 状 体 
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LP TEE 
Megacollybia clitocyboidea (Pers) Kotl. & Pouzar 






































000 子 实体 中 等 至 较 大 ; 菌 盖 幼 时 钟 形 ， 成 熟 后 平展 至 上 翻 ， 菌 盖 中 央 稍 下 























凹 ， 直 径 可 达 13cm; 菌 盖 表 面 鼠 灰 至 暗黑 色 ， 边 缘 常 褪色 为 黄 褐色 ， 中 央 粗 糙 ， 成 熟 
菌 盖 边 缘 常 开裂 ; 菌 补 近 白色 ， 后 期 呈 灰 白色 或 带 粉 色调 ， 直 生 或 近 延 生 至 菌 柄 顶 训 
稀 或 较 稀 ， 不 等 长 ; 菌 肉 污 白色 ， 很 薄 ; WAREK, WRAAE, TRKE, E 
欧 大 ， 中 实 ， 表 面 绒毛 状 或 呈 粉 状 ， 内 部 实心 ， 柄 长 可 达 10cm， 直 径 可 达 2cm; X 
时 连接 有 白色 至 灰白 色 根 状 菌 索 ， 菌 索 稍 秋 。 

0000 菌 丝 系 统一 体系 ; 菌 丝 分 隔 具 锁 状 联合 ， 薄 壁 ， 在 KOH 试 剂 中 淡 黄 色 或 
XX. 

D0 WAÁUmBZxeene, WE, ROANECR,. MEENA, MAA, E 
径 为 306hm; 担子 细 棒 状 ， 其 4 个 担子 小 梗 ， 内 部 近 无 色 ， 基 部 多 数 具 锁 状 联合 ， 大 小 为 
32047 x 7010um; 禄 缘 让 状 体 细 棒 状 至 宽 棒 状 ， 薄 辟 ， 无 色 ， 基 部 多 数 具 锁 状 联合 ， 大 
小 为 25060 x 5[]l5um ; 5:8 i] SE A 
[I] 担 孢 子 宽 椭 圆 形 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 内 部 具 油 滴 ， 大 小 为 6D09 x 5.507hm， 平 均 长 
L=7.72hum， 平 均 宽 W=6.23um， 长 宽 比 Q=1.24。 

DO 生长 于 腐 木 或 树林 内 地 上 。 
宽 补 大 金钱 菌 在 夏季 至 秋季 均 产 生子 实体 ， 可 用 手 直接 柔 集 






































































































































































































































s win GLA. WERE. WE. any. WU. WX. 


























宽 裙 大 金钱 菌 具有 抑 肿 瘤 等 功效 (应 建 浙 ，1987)。 
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图 173B X4 Megacollybia clitocyboidea 的 显 微 结构 
a: HEF; b: 担子 ; c: WREAK 
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174. [T EL ET FE] 
Meripilus giganteus (Pers) P. Kat. 














担子 果 一 年 生 ， 盖 状 ， 通 常 覆 瓦 状 三 生 ， 并 具 一 共同 的 基部 ， 新 鲜 时 肉质 
干 后 木 栓 质 至 硬 纤维 质 ; 菌 盖 半圆 形 至 药 勺 形 ， 外 伸 可 达 20cm， 宽 可 达 14cm， 
可 达 2cm; 菌 盖 上 表面 新 鲜 时 浅黄 褐色 至 赭 褐 色 ， 同 心 环 带 不 明显 ， 活 跃 生长 期 
间 具 细 绒 毛 ， 后 期 粗糙 至 光滑 ， 于 黑色 ， 具 明显 放射 状 皱纹 ; AAA, KA, At 
裂片 状 ; 孔 口 表面 新 鲜 时 奶油 色 至 木材 色 ， 干 后 灰 黑 色 ， 无 折光 反应 ; 管 口 圆 形 ， 每 
米 4[6 个 ; mui, MEE DEM. 厚 可 达 15mm; # 
与 孔 口 表面 同色 ， 木 栓 质 ， 长 达 5mm。 
D000 菌 丝 系统 一 体系 ; 生殖 菌 丝 具 简单 分 隔 ，IKI-，CB(); 菌 丝 组 织 在 KOH 
试剂 中 无 变化 。 
00 ”生殖 菌 丝 无 色 ， 厚 壁 具 宽 内 腔 ， 偶 尔 分 枝 ， 频 繁 分 隔 ， 规 则 排列 ， 直 径 为 30 





















































































































































[UU “生殖 菌 丝 无 色 ， 至 厚 壁 ， 通 常 分 枝 ， 频 繁 分 隔 ， 平 行 于 菌 管 排列 ， 直 径 
为 308hm; 子 实 层 nd Kore RÉ, WE, 担子 棍棒 形 ， 着 生 4 个 担 犯 
子 梗 ， 基 部 具 一 简单 分 隔 ， 大 小 为 23030 x 508hm。 

[[ ” 担 孢 子 广 椭圆 形 至 近 球 形 ， 无 色 ， 薄 辟 至 稍 厚 壁 ， 平滑， 通常 具 一 大 液 泡 ， 
IKI-, CB-, X/h3 (4.5[p5[]6.8(]6.9) x (4 辑 4.205.8(D6)um， 平 均 长 L=5.52pm， 平 均 宽 
W=4.57hm， 长 宽 比 Q=1.21 (n=30/1)。 

D000 生长 在 阔叶树 的 树桩 或 腐朽 木 上 。 
000000000 巨 盖 孔 菌 在 夏季 至 秋季 均 产 生子 实体 ， 可 用 刀具 割断 其 

























































































吉林 。 
巨 盖 孔 菌 具有 抑 肿瘤 等 功效 (应 建 浙 等 ，1987; 卯 晓 岚 ，1998)。 
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图 174A Eis fL ISI Meripilus giganteus 的 子 实体 








图 174B EMILA Meripilus giganteus 的 显 微 结构 
a: HEF; b: 担子 和 拟 担子 ; c: MERE; di WAR 
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ILS E EHI E 


Morchella crassipes 











O O E 子宫 果 等 并 近 圆 锥 形 ， 高 5S07cm ， 基本 直径 为 Scm， 表 B 




















(Vent.) Pers 























具 许 多 凹 坑 ， 


似 羊 胜 状 ， 四 坑 近 圆 形 或 不 规则 形 ， 大 而 浅 ， 淡 黄色 至 黄 褐 色 ， 交 织 成 网 状 ， 网 核 窜 ; 














HIR, EWEA, MAW, KI 
000070 菌 盖 内 层 为 膨大 的 桶 ; 



































达 8cm， 直 径 可 达 5cm。 








大 和 网 状 的 菌 丝 ; 子宫 果 的 柄 由 菌 丝 成 束 交织 而 


























成 ， 中 空 ， 柄 基部 为 白色 绒毛 状 纤细 菌 丝 ; 子 实 层 表面 由 子 计 和 侧 丝 交替 排列 组 成 加 








A [E] EAT RE REA o 

















T; 侧 丝 顶 部 膨大 。 




















10013 平均 长 L=23.33hum， 平 均 宽 W=11.68hum， 长 宽 比 Q=2。 








雨 后 生 长 在 杨 、 柳 等 
Ee 








Dnggmnagdgguu eA 




















[] 35x. HA. 
(] 














4 [ER (IE AL, 1998). 





出 现 后 可 立即 用 手 直接 采集 ， 并 上 















































、 西 藏 、 新 疆 。 





























地 上 、 潮 湿地 上 、 开 阔 地 上 及 河 边 沼泽 





Bi 


口子 圳 圆柱 形 ， 大 小 为 2300260 x 18[p0um; T 3X S84 E E ABEST 3 e 


LU FREF, EGHPL, me. 椭圆 形 或 圆 形 ， 大 小 较 均 一 ， 大 小 为 22[5 x 


地 


鞭子 实体 易 腐 烂 ， 与 基 物 


粗 柄 羊 肚 菌 可 用 于 治疗 消化 不 良和 痰 多 气短 ， 还 具有 益 肠胃 和 和 化 痰 理气 
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图 175B 粗 柄 羊 肚 菌 Morchella crassipes 的 显 微 结构 
a: TENT; b: T. c: 侧 丝 
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6 WT 
Morchella esculenta (L.) Pers 





D00 子 实体 一 年 生 ， 具 柄 ， 通 常 单 生 ， 有 时 数 个 聚 生 ， 圆 锥 形 ， 新 鲜 时 肉 草 
HM, TRAR, TRAER, 290mm; 头 部 圆锥 形 ， 从 上 向 下 逐渐 变 粗 ， 内 空心 ， 
新 鲜 时 浅 灰 褐色 ， 但 颜色 变化 较 大 ， 光 滑 或 略 统 ， 王 后 深 神 色 ， 表 面 由 不 规则 至 皱 折 的 
关 组 成 ， 状 的 两 侧 深 褐色 ， 养 棱 乳 灰色 ， 高 可 达 40mm， 最 粗 处 直径 可 达 28mm; Hid 
生 ， 新 鲜 时 和 乳白色， 和 干 后 灰白 色 ， 脆 平 质 ， 基 部 膨大 ， 长 可 达 45mm， 直 径 可 达 18mm。 
0000 菌 丝 隔 膜 为 简单 分 隔 ， 无 色 ， 薄 壁 ,IKI-,，CB-， 菌 丝 直 径 变 化 特 另 
大 ， 其 形状 从 丝 状 到 多 边 形 ， 交 织 排列 ; 菌 柄 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ,， 分隔 处 略 缴 缩 ， 交 织 排 
列 ， 直 径 为 4013hm。 

000 由 子 吉 和 侧 丝 组 成 ; TEK 
子 ，IKI-，CB-， 长 1080190um， 直 径 为 15022hm; 侧 丝 

UU FARI REAP, 2E, FÆ, E, GE Kias Ki, C, K 
小 为 201402122) x (9 由 10013 们 14.5)um， 平均 宽 W=11.52um， 长 
宽 比 Q=1.3701.76 (n-92/3). 

D000 生长 在 阔叶树 林地 上 或 草地 上 ， 有 时 也 生长 在 路 旁 及 林 缘 空旷 地 上 。 

DO00000000 羊 肚 菌 通常 在 春季 出 现 ， 其 子 实体 易 腐 烂 ， 与 基 物 着 生 不 紧 
见 后 可 立即 用 手 直 接 采集 ， 并 应 及 时 上 晾 干 或 烤 干 。 
a M I ER ID EC NS 7". p. WEARS ox 































































































































































































































































































D000 羊 肚 菌 具 有 促进 生长 发 育 、 提 高 机 体 免疫 力 、 促 进 造 血 、 治 疗 脾 肾 虚 
弱 、 化 痰 理气 、 益 肠 消食 、 益 智 美容 等 功效 ; ey 痰 多 气短 及 其 
他 呼吸 道 疾 病 ， 效 果 显著 (刘波 ，1984; 龙 正 海 ，1997; 李 华 等 ，2004)。 
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图 176A 羊 肚 菌 Morchella esculenta 的 子 实体 











图 176B 羊 肚 菌 Morchella esculenta 的 显 微 结 构 
a: 318 T s b: TE 
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1/0 E UE ELE 
Morchella vulgaris (Pers) Boud. 














D00 子 实体 一 年 生 ， 具 柄 ， 通 常 单 生 ， 有 时 数 个 聚 生 ， 圆 锥 形 ， 新 鲜 时 肉 草 
质 ， 无 噬 无 味 ， 干 后 脆 质 或 硬 纤维 质 ， 高 可 达 80mm; 头 部 圆锥 形 ， 从 上 向 下 逐渐 变 粗 ， 
内 空心 ， 新 鲜 时 浅 灰 褐色 至 黑色 ， 于 后 深 褐色 至 褐 黑色 ， 表 面 由 不 规则 至 皱 折 的 着 组 
成 ， 状 的 两 侧 肉 褐色 ; ARRE, BU i2mm, 4A ÉGZA18mm; WAPE, dre 
乳白 色 至 奶油 色 ， 生 后 灰 肉 桂 黄 色 ， 脆 质 ， 柄 长 可 达 50mm， 直 径 可 达 12mme。 
DOO 菌 丝 隔膜 为 简单 分 隔 ， 无 色 ， 薄 壁 ，IKI-，CB-， 菌 丝 直径 变化 特 
其 形状 从 丝 状 到 多 边 形 ， 交 织 排列 ， 直 径 为 304hm。 

UU 由 子 赛 和 侧 丝 组 成 ; TXKSRY, xe, , ARS T XH 
子 ，IKI-，CB-， 长 1060168hum， 直 径 为 13018hm; 侧 丝 非常 少见 。 

SCA PNEU NEP Uia NT WM 
A[Ill5([]l6um, 334 -KL-18.38yum, E2135 W-12.84um, K 3, H5 Q-1.43 (n=30/1)。 
生长 在 阔叶树 林地 上 。 

DO000000 常见 羊 胜 菌 通常 在 春季 出 现 ， 其 子 实体 易 腐烂 ， 与 基 物 着 生 
不 紧密 ， 出 现 后 可 立即 用 手 直 接 采集 ， 并 应 及 时 上 晾 干 或 烤 
[] dp Hb Sb E ES UE PES 
0000 常见 羊 肚 菌 具有 益 肠胃 、 化 痰 理气 、 缓 解 胃 溃疡 等 功效 (刘波 ，1984; 高 
明 燕 等 ，2011); 该 菌 菌 丝 体 的 水 提 液 对 酒精 引起 的 大 鼠 急 性 骨 笑 膜 损伤 具有 保护 作用 ( 罗 
霞 等 ，2011); 此 外 ， 其 活性 提取 物 具 有 降 血 脂 的 作用 ( 殿 伟 伟 等 ，2009)。 
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177B ”常见 羊 肚 菌 Morchella vulgaris 的 显 微 结 构 











a: 子 吉 孢子 ; b: TÆ; c: 子 座 菌 丝 
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Jg dE HET RE 
Mycena galericulata (Scop.) Gray 





[UD 担子 果 小 型 ; 菌 盖 幼 时 钟 形 ， 成 熟 后 逐渐 平展 ， 半 透明 状 ， 直 径 可 达 
5cm; 菌 盖 表 面具 沟 纹 或 明显 的 补 镍 ， 幼 时 盖 面 色 深 ， 后 呈 铅 灰色 ， 中 部 色 深 ， 边 缘 近 
白色 ， 偶 尔 稍 开裂 ; 菌 袜 白 色 ， 中 等 密 ， 不 等 长 ， 直 生 至 弯 生 ， 幼 时 稍 延 生 ， 有 时 分 枝 
或 在 菌 褐 之 间 形 成 横 脉 ; 菌 肉 半 透 状 ， 薄 ， 无 明显 气味 ; 菌 柄 幼 时 深 灰 色 ， 成 熟 后 呈 灰 
色 至 灰白 色 ， 平 滑 ， 圆 柱 形 或 扁平 ， 中 空 ， 软 骨 质 ， 等 粗 或 下 部 稍 粗 ， 基 部 被 白色 毛 状 
菌 丝 ， 柄 长 可 达 8cm， 直 径 可 达 0.Scm。 

D000 蓝 丝 系统 一 体系 ; Wai, HE, EKORRAR FKE E RAAE Eo 

UD BHxAkEEZÁSE, 28, BtX2[pum; 具 少 至 多 短 突起 ， 长 8D10um 长 ， 
有 时 分 枝 。 

[UI BAEW AX, LAE, A, XA 担子 细 长 ， 棒 状 ， 有 具 2 个 担 
子 小 梗 ， 内 部 近 无 色 ， 大 小 为 30045 x 8010um; HARRER, DAA WA Z A h 
突起 ， 少 至 很 多 ， 不 均匀 分 布 ， 有 时 分 枝 ， 大 小 为 15030 x 80lShm。 

LU BNEARÉEAXO,IXxE, üücxuzpum; 具 圆 柱状 突起 ， 突 起 长 达 2pm。 
UD Sf Em. 无 色 ， 光 滑 ， 内 部 具 油 滴 ，IKI+， 大 小 为 9.50D12 x 
7.509um， 平 均 长 L=10.58um， 平 均 宽 W=8.22um， 长 宽 比 Q=1.29。 

D000 生长 于 阔叶树 或 针叶树 的 树桩 、 腐 木 或 村 校 上 。 

D00000000 灰 盖 小 茵 在 初夏 至 秋季 均 产 生子 实体 ， 可 用 手 直接 采集 或 用 
IL LCS 
0000 广东 EA WI. BOX. 

D000 AXax/3 Au WEM IUX, E 肉瘤 细胞 S-180 的 抑制 率 为 
7090, ITR Kin Z8 JL UA] dI a R 2 6096 (Up We i, 1998). 
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图 178B 灰 盖 小 菇 Mycena galericulata 的 显 微 结构 














a: HHF; b: HF; c: WARAJK; d: HEA 
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ilg EILHTEIE BICI 


Mycena haematopus (Pers) P. Kumm 





000 ETARA, EAD, JL $JEXENDECAU UD, EETAS; Hi 
盖 表面 具 条 纹 ， 幼 时 暗 红 色 ， 成 熟 后 稍 淡 ， 中 部 色 深 ,边缘 色 淡 ， 开 和 裂 旦 较 规则 的 锯齿 
状 ， 幼 时 表面 可 见 一 层 白 色 粉 末 状 细 颗 粒 ， 成 熟 后 消失 ， 变 为 光滑 ， 伤 后 流出 血红 色 汁 
E; 菌 肉 白 色 至 酒 红色 ， 薄 ; 菌 福 白 色 至 灰白 色 ， 有 时 可 见 瞳 红色 斑点 ， 较 密 ， 直 生 或 
LEE, TEK; 菌 柄 等 粗 ， 与 盖 同 色 或 稍 淡 ， 表 面 被 一 层 白 色 细 粉 状 颗 粒 ， 圆 柱 形 或 
扁 ， 中 空 ， 脆 质 ， 基 部 被 白色 毛 状 菌 丝 ， 柄 长 可 达 6cm， 直 径 可 达 0.3cm。 

0000 菌 丝 系统 一 体系 ; 菌 丝 分 隔 具 锁 状 联合 ， 薄 壁 ， 在 KOH 试 剂 中 淡 黄 色 或 
ie. 
UU BxAkAEZXXESA, EE, X) m, AARRE, HEX 
SA 






























































































































































[9618 2L T ALJU BE PE, XXE. DE, XAR, 担子 棒状 ， 黄 色 ， 具 4 个 
担子 小 梗 ， 内 含 物 均 一 ， 大 小 为 22[27 x 8Di0um; 福 缘 赛 状 体 长 颈 瓶 形 ， 大 小 为 40065 x 
8015um; 侧 生 赛 状 体 少 ， 与 补 缘 赛 状 体 相 似 ， 不 均 久 分 布 。 

菌 柄 表皮 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 具 圆柱 状 突起 ， 直 径 为 203hm; TEXAS 
面具 密集 的 突起 ， 大 小 为 20050 x 4010um。 

口 口 ” 担 孢子 宽 椭 圆 形 ， 无 色 ， 光 滑 ， 内 部 无 油 滴 ，IKI+， 大 小 为 7.5011 x 507hm， 
平均 长 L=9.77hum， 平 均 宽 W=5.7$um， 长 宽 比 Q=l1.7。 

D000 通常 簇生 于 腐朽 程度 较 深 的 阔叶树 腐 木 上 。 

D00000000 奋 红 小 菇 在 初夏 至 秋季 产生 子 实 体 ， 可 用 手 直接 采集 或 用 刀 



















































































甘肃 、 河 南 、 吉 林 、 西 藏 。 
血红 小 落 有 毒 ， 但 具有 抑 肿 瘤 等 功效 ( 卯 晓 风 ，1998)。 
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179A ”血红 小 菇 Mycena haematopus 的 子 实 体 








图 179B ”血红 小 区 Mycena haematopus 的 显 微 结 构 
a: HEF; b: 担子 ; c: WARAK 
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180. [] L] LH] 
Mycena pura (Pers) P. Kumm 




















[UU FRRO; 菌 盖 幼 时 半球 形 ， 后 平展 至 边缘 稍 上 翻 ， 直 径 可 达 5 

盖 表 面具 条 纹 ， 幼 时 紫红 色 ， 成 熟 后 稍 淡 ， 中 部 色 深 ， 边缘 色 淡 ， 并 开 丈 

齿 状 ; 菌 肉 灰 紫 色 ， 薄 ; 菌 褐 白色 至 灰白 色 ， 有 时 呈 淡 紫色 ， 较 密 ， 直 生 或 近 弯 生 

常 在 菌 裙 之 间 形 成 横 脉 ,， 不 等 长 ; 菌 柄 等 粗 或 向 下 稍 粗 ， 与 盖 同 色 或 稍 淡 ， 光 滑 ， 医 

形 或 遍 ， 中 空 ， 软 骨 质 ， 基 部 被 白色 毛 状 菌 丝 ， 长 可 达 6cm， 直 径 可 达 0.5cm。 
D000 蓝 丝 系统 一 体系 ; Wai, HE, EKORRAR FKE E RHE Eo 

菌 盖 表皮 菌 丝 较 规 则 排列 ， 薄 壁 ， 光 滑 ， 分 隔 ， 直 径 为 204um。 

菌 散 菌 丝 近 规则 排列 ， 淡 黄色 ， 分 隔 ， 类 糊 精 质 ， 直 径 为 15025hm; 担子 棒 

R, 黄色 ， 具 4 个 担子 小 梗 ， 内 部 均一 ， 大 小 为 17.5D22 x 608hm; 38 Z ERAD TP R E 

亚 球形 至 宫 状 ， 有 时 具 小 短 柄 ， 薄 壁 ， 无 色 ， 大 小 为 $0065 x 15020hm; 4ü^E EXE, 

HREAN, TAIAN o 

DO MREZE, XÆ, XH, HEN2/Mum; WE RRAS BORA, R 

纺锤 形 ， 薄 壁 ， 光 滑 ， 大 小 为 30065 x 10[]5um. 

UU 担 孢 子 宽 椭圆 形 ， 无 色 ， 光 滑 ， 内 部 具 油 滴 ，IKI+， 大 小 为 6.5D8 x 405pm， 

平均 长 L=7.5pm， 平均 宽 W=4.55um， 长 宽 比 Q=1.55。 

D000 散 生 于 混交 林 或 针 叶 林 内 地 上 。 

DO0O000000D0 洁 小 落 在 夏季 至 秋季 均 产 生子 实体 ， 可 直接 用 手 采集 。 

0000 H3. Edu. Ed. FA. Bk. dy. WU. WX. X038. 

D000 XDA, 但 具有 抑 肿瘤 等 功效 ， 其 中 对 小 鼠 肉 瘤 细 胞 S-180 和 艾 氏 冶 

细胞 的 抑制 率 分 别 为 60% 和 70%( 卯 晓 岚 ，1998)。 
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180A i5] Mycena pura 的 子 实体 





180B Xii Mycena pura 的 显 微 结 构 
a: HEF; b: 担子 ; e: WARRE 


362 00000000 e 


tss HT PEE 
Mycetinis scorodonius (Fr.) A.W. Wilson & Degardin 


[UU 子 实体 小 型 ， 纤 弱 ; 菌 盖 幼 时 半球 形 ， 成 熟 后 逐渐 平展 ， 边 缘 稍 向 内 这 
曲 ， 直 径 可 达 2.5cm; Bx RAGKRDAGA, T. XR, Xue suc, Bey 
变 淡 ; 菌 福 直 生 ， 较 窗 ， 稍 稀疏 ， 常 分 又 ， 色 淡 至 肉 粉 色 ; 菌 柄 圆柱 形 至 发 扁 ， 顶 部 与 
盖 同 色 或 稍 淡 ， 其 余部 分 为 深 褐色 ， 具 较 明 显 的 菏 味 ， 柄 长 可 达 6cm， 直 径 可 达 02cm. 

D000 蓝 丝 系统 一 体系 ; Wai, HE, EKORRAR FKE E RAE Eo 

口 口 ” 蓝 盖 表 皮 由 一 层 亚 球形 至 倒卵形 的 膨大 细胞 构成 ， 厚 壁 ， 壁 黄色 ， 有 时 分 
隔 ， 内 部 带 褐色 ， 大 小 为 30050 x 17.5025Shm。 

UU 菌 甘 菌 丝带 黄色 至 无 色 ， 薄 壁 ， 具 锁 状 联合 ， 亚 规则 排列 ， 稍 朴 松 ， 直 径 为 
408hm; 担子 细 长 ， 棒 状 ， 具 4 个 担子 小 梗 ， 内 部 近 无 色 ， 基 部 多 数 具 锁 状 联合 ， 大 小 为 
30[40 x 5S[um; 裙 缘 圳 状 体 棒状 ,无 色 或 淡 黄 色 ， 顶 部 具 不 规则 的 分 校 突 起 ， 大 小 为 
25[B7 x 9[]3um. 

D0 SKWESXS, 无 色 ， 光 滑 ， 内 部 具 油 滴 ， 大 小 为 709 x 305hm， 平 均 长 
L=7.85$um， 平 均 宽 W=4.33hum， 长 宽 比 Q=1.79。 

D000 生长 于 针 叶 林 内 地 上 、 腐 殖 质 及 植物 残 体 上 。 

0D00000000 蒜头 状 微 落 在 初夏 至 夏季 产生 子 实体 ， 可 用 手 直 接 采集 或 用 
Nr EL AE SPA e 

[ E BA 

IARA ENRERE MPAA mR, AAAA ERE Tu AA 
作用 (Anke etal, 1980). 
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181B ”蒜头 状 微 菇 Mycetinis scorodoniwus 的 显 微 结构 
a: HHF; b: HF; c: WEAF; d: WARIRI 
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182 ET LE 
Oligoporus obductus (Berk.) Gilb. & R yvarden 




















[DIU 担子 果 一 年 生 ， 通 常 侧 生 柄 ， 或 具 一 近似 柄 的 很 窗 的 基部 ， 单 生 或 覆 瓦 状 
秋生 ， 新 鲜 时 肉质 ， 无 响 无 味 ， 干 后 硬 纤维 质 ， 菌 盖 半圆 形 至 扁 形 ， 直 径 可 达 13cm， 
部 厚 可 达 3cm; 菌 盖 表 面 新 鲜 时 白色 ， 干 后 暗 灰 宰 色 ， 光 滑 ， 无 环 带 ， 干 后 变 裙 皱 ; 边 
缘 锐 ， 与 菌 盖 同色 ， 波 状 ， 内 卷 ; 孔 口 表面 新 鲜 时 白色 至 淡 黄 色 ， 干 后 变 为 黄色 至 黄 宰 
€; 和 孔 口 多 角形 至 不 规则 形 ， 每 毫米 305 个 ; 管 口 全 缘 ， 成 熟 后 变 薄 、 括 裂 ; HEHE 
王后 变 硬 ， 长 可 达 3mm; 菌 肉 新 鲜 时 白色 ， 肉 质 、 较 韧 ， 无 环 带 ， 干 后 硬木 栓 质 ， 
厚 可 达 2.8cm; 菌 柄 圆柱 形 ， 白 色 至 淡 灰 神色， 光滑 ; 菌 柄 长 可 达 5cm， 直 径 可 达 2cm。 
D000 菌 丝 系统 一 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 ; 菌 丝 IKI-，CB-; 菌 丝 组 织 在 
KOH 试 剂 中 无 变化 。 

菌 肉 菌 丝 无 色 ， 稍 厚 壁 至 厚 壁 ， 具 宽 内 腔 
交织 排列 ， 直 径 为 3010hm。 
菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 中 度 分 枝 ， 平 直 或 弯曲 ， 多 锁 状 联合 ， 交 织 排列 ， 直 径 为 
1.503.5hm; 子 实 层 中 无 宫 状 体 和 拟 赛 状 体 ; 担子 细 棍 棒状 ， 具 4 个 小 醒 ， 基 部 具 锁 状 联 
合 ， 大 小 为 16[25 x 405$.5Sum; 拟 担子 的 形状 与 担子 相似 ， 但 略 小 。 

UI 担 殉 子 圆柱 形 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 光 滑 ，IKI_-，CB-， 大 小 为 4.5DD4.705.2(05.5) x 
202.4(D2.6)um， 平 均 长 L=4.94um， 平 均 宽 W=2.25um， 长 宽 比 Q=2.20(m=30/1)。 
0000 生长 于 针 叶 林 特别 是 落叶 松 根部 。 

unüaggagguu 和 贿 干 栈 了 筷 菌 在 夏季 和 秋季 产生 子 实体 ， 可 用 手 直 接 采 集 或 用 
刀 割 断 菌 柄 基部 获得 。 

0000 吉林 。 

骨干 酪 孔 菌 具有 抑 肿瘤 等 功效 (应 建 浙 等 ，1987)。 

[ ”该 菌 在 我 国 曾 误 作 “Polyporus albicans (Imazeki) Teng 白 树 花 ”。 
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图 182B E FIKILE Oligoporus obductus 的 显 微 结构 











a; HEF; b: 担子 和 拟 担子 ; c: WEA; d: WAR 
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Gk 





183 m ENTRA] 
Omphalotus japonicus (Kanam) Kirchm & O.K. Mill. 











D00 担子 果 中 等 至 大 型 ， 具 侧 生 柄 ， 通 常数 个 合生 ， 新 鲜 时 肉质 ， 于 后 碎 质 ， 
ARAR; BD EV. EEG, Büuik25cm; 菌 盖 表面 具 细 鳞片 状 细 纹 ， 幼 







































































时 菌 盖 表面 黄 梅 褐色 ， 成 熟 后 变 紫 褐色 或 暗 紫 褐色 ; 边缘 锐 ， 内 卷 ; HORROR SEN JG 





白色 至 奶油 色 ， 
Ay. TRÀ 
环 ， 硬 质 ， 浅 黄 
uu 




















KOH 试 剂 中 无 变化 。 
菌 丝 无 色 至 淡 黄 色 ， 稍 厚 壁 ， 多 分 枝 ， 多 锁 状 联合 ， 平 直 或 弯曲 ， 下 松 





HA 
自任 









































， 海 绵 质 ， 中 部 厚 可 达 2cm; 菌 柄 圆柱 形 ， 
色 ， 柄 长 可 达 2.Scm， 直 径 可 达 30mm。 

















TERRE, WMZ, TEK, 4, TERK; 菌 肉 新 鲜 时 白色 ， 无 














RA, BBABA, AE 





菌 丝 系统 一 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 ; WIKI, CB-; Bi 














为 3017hum。 














UU 菌 丝 无 色 至 淡 黄 色 ， 薄 壁 至 稍 厚 壁 ， 中 度 分 枝 ， 平 直 或 弯曲 ， 平 




















列 ， 直 径 为 3015pm; T XE XXE; 
锁 状 联合 ， 大 小 为 33048 x 10D18um; 拟 担子 的 形状 与 担子 相似 ， 但 略 小 。 
UU SEES, xm€,.,0gEszgES, X 

















IKI-, CB+, X 


上 四 回电 






































棍棒 状 ， 具 4 个 小 梗 ， 


滑 ， 具 不 规则 状 内 食物 ， 


小 为 ao.5prii[l4qm14.5) x 10013(014)num， 平 均 长 L=12.41m， 平 均 宽 
W-11.332m, K&555Q-1.1(n-30/1). 





生长 于 阔叶树 的 死 树 或 倒 木 上 。 











Ni TEI AA 














EDDIE] 


Qi 3E 2 70960, IX Ee Zn |] p | R 2g 7090 (0 $E AER, 1987; 








AGAT, AEBDRUBAS, Ed. HgXE 
吉林 。 

















DUOO0O0O0000D0 发 光 脐 莫 从 初夏 至 秋季 均 产 生子 实体 ， 可 用 手 直 接 摘 取 或 用 


避免 在 地 上 影 干 。 












































发 光 脐 落 剧 毒 、 但 具有 抑 肿瘤 等 功效 ， 














对 小 鼠 肉 瘤 细胞 S-180 的 抑 
ÝN, 1998). 
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图 183A Ætti Omphalotus japonicus 的 子 实体 








图 183B At Omphalotus japonicus 的 显 微 结构 
a: HHF; b: 担子 和 拟 担子 ; c: ABA; d: WAR 
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184. 0 EL ET TE] 
Ophiocordyceps sinensis (Berk.) G.H. Sung J.M. 
Sung, H ywd- Jones & Spæefora 























[I] 子 座 一 年 生 ， 棍 棒状 ， 新 鲜 时 草 质 ， 无 特殊 气味 ， 基 部 浅黄 色 ， 中 部 黄 宰 
色 ， 顶 部 黑 褐 色 ， 内 部 白色 ， 和 王后 木 栓 质 ， 外 部 灰 褐 色 至 黑 褐 色 ， 光 滑 至 略 粗糙 ， 内 部 
和 白色， 长 可 达 6cm， 直 径 可 达 2mme。 

口 口 ”“ 子 座 菌 丝 无 色 ， 厚 壁 ， 频 繁 分 隔 ， 偶 尔 分 枝 ， 规 则 排列 ， 直 径 通常 为 
3[06hum， 有 时 膨胀 可 达 12hm。 

口 口 口 “在 子 座 顶 部 ， 黑 褐色 ， 壳 口 突出 ， 具 稍 尖 的 不 育 顶 部 ， 基 部 幼 时 具 绒 
毛 ， 成 熟 后 绒毛 脱落 ; TARER, AE, RARXTSU.WE2BMTPÓSST, AAA 
(175[)190[B05(B12) x (7.50)7.809.5(010um。 

DU FRATAR, X46, E, RAKLA, KA IOISDDI20IP62(270) x 
(4.5 由 506(06.3)um， 平 均 长 L=204hum， 平 均 宽 W=5.46um， 长 宽 比 Q=37.3 (n=30/1)。 
0000 生长 在 蝠 峨 幼虫 体 上 。 

D00000000 冬虫夏草 从 夏至 开始 出 现 子 实体 ， 可 用 铲 或 权 从 土 中 挖 起 ， 
并 在 虫 体 潮湿 未 干 时 除去 外 层 的 泥土 及 膜 皮 ， 晒 干 备 用 。 

口 口 口 口 ” 甘肃、 贵州 、 青 海 、 四 川 、 西 藏 、 云 南 。 

0000 冬虫夏草 中 含有 虫草 酸 、 多 糖 、 不 饱和 脂肪 酸 、 有 蛋白质、 维生素 、 生 物 
碱 等 ， 适 用 于 治疗 肺 气虚 和 肺 肾 两 虚 、 和 肺结核 等 所 致 的 咯血 或 痰 中 带 血 、 咳 嗽 、 气 短 、 
盗汗 等 ， 对 肾虚 阳痿 、 腰 膝 酸 疼 等 亦 有 良好 的 疗效 ， 也 是 老年 体 弱 者 的 滋补 佳品 (刘波 ， 
1984; 应 建 浙 等 ，1987; BAA, 4E, 2005; 李 庆 典 ，2006); 此 外 ,冬虫夏草 所 含 
虫草 素 能 明显 增强 红细胞 黏附 肿瘤 细胞 的 能 力 ， 换 制 肿 瘤 生长 和 转移 ， 能 明显 提升 白 血 
球 和 血小板 数量 ， 迅 速 改善 放 化 疗 后 的 呕吐 恶心 、 胃 口 差 、 头 发 脱落 、 失 眠 等 症状 ( 武 守 
华 等 ，2010)。 
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184A ”冬虫夏草 Ophiocordyceps sinensis 的 子 实体 








184B 冬虫夏草 Ophiocordyceps sinensis 的 显 微 结构 





a: FERRI b: EE 


3/0 00000000 e 





185 m DIG 
Ophiocordyceps sobolifera (Hill ex Watson) G.H. 


Sung, J.M. Sung, H ywd- Jones & Spddora 


























000 子 座 单个 或 203 个 成 束 从 寄主 头 部 长 出 ， 棍 棒 形 ， 中 空 ， 通 常 不 分 枝 ， 中 小 
型 ， 初 期 土 黄色 ， 后 期 黑 褐色 ; 可 育 部 分 圆柱 状 或 梭 形 膨大 ， 向 顶部 渐 粗 ， 与 寄主 头 部 
相连 部 分 明显 弱 缩 ， 高 可 达 4cm， 粗 可 达 $mm; 具 圆 柱 形 柄 ， 柄 粗 可 达 $mm， 长 可 达 
l5cm; 无 不 育 顶 部 ， 子 圳 过 埋 生 ， 尊 状 或 柱状 ， 纵 轴 与 子 座 表面 垂直 ， 和 孔 口 突出 子 座 表 
而 使 表面 呈 微 细 颗 粒状 ; 内 部 实 ， 白 色 ; 菌 丝 形成 白色 膜 状 物 全 部 或 部 分 覆盖 虫 体 。 
UU 子 座 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ，CB+， 频 繁 分 隔 ， 偶 尔 分 枝 ， 规 则 排列 ， 直 径 通 常 为 
2[Mum. 
UID 在 子 座 上 部 ， 黑 褐色 ， 壳 口 突出 ; TXEDEGA, HWRE, TE, W4 
^c dE 8. XA 30000 x 709um 
[UU 子 训 孢子 丝 状 ， 多 隔 ， 成 熟 后 裂 为 若干 小 段 ， 两 端 平 截 ， 无 色 ， 每 段 
3[5.5(6) x 1.8[2.5um， 平 均 长 L=4.3um， 平 均 宽 W=2.1um， 长 宽 比 Q=2.05 (n=30/1)。 
生长 于 半 埋 在 土 中 的 暗 贤 上 。 
安徽 、 福 建 、 上 甘肃、 广西、 河北、 黑龙 江 、 吉 林 、 江 苏 、 陕 西 、 
SC ER 
00000 X45xA&4$429 43, wWwZETSIEALE 
肾 一 起 挖 出 其 子 实体 ， 洗 净 晒 于 备用 。 
D000 蝉 花 虫草 具有 清凉 、 退 热 、 解 毒 、 解 竣 、 透 次 、 明 目 、 治 疗 糖尿 病 等 功 
效 (刘波 ，1984; IR, 2000; 李 能 树 等 ，2002)。 
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图 185B "Ed 5 Ophiocordyceps sobolifera 的 显 微 结构 
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isse PE 
Oudemansiella radicata (R elhan) Singer 




















[IU 子 实体 中 等 至 稍 大 ; 菌 盖 幼 时 半球 形 ， 成 熟 后 逐渐 平展 ， 盖 中 央 具 较 宽阔 
的 微 凹 起 或 呈 脐 状 ， 具 辐射 状 条 纹 ， 直 径 可 达 7cm; 菌 盖 表 面 浅 神色、 橄榄 褐色 至 深 福 
E, XH, ERNA; 菌 肉 白 色 ， 肉 质 ， 较 薄 ; WHAE, D, RE, ME, TEK; 
菌 桥 圆 柱状 ， 顶 部 白色 ， 其 余部 分 浅 褐 色 ， 近 光滑 ， 具 纵 条 纹 ， 往 往 呈 螺旋 状 ， 菌 柄 表 
皮 脆 质 ， 内 部 菌 肉 纤 维 质 ， 较 松软 ， 柄 长 可 达 20cm， 直 径 可 达 1cm; 菌 柄 基部 稍 膨 大 且 
向 下 延伸 形成 很 长 的 假 根 孢子 印 白 色 。 
0000 菌 丝 系统 一 体系 ; 菌 丝 分 隔 具 锁 状 联合 ， 薄 壁 ， 在 KOH 试 剂 中 淡 黄 色 或 
近 无 色 。 
DO Ha EZXSGCZ6, E, ANWELANAZN, BAZASAEX, X 
锁 状 联合 ， 直 径 为 2.506.2hm; 担子 棒状 ， 具 4 个 担子 小 梗 ， 内 部 具 近 均一 的 内 食物 ， 
大 小 为 48062 x 16022um; 侧 生 训 状 体 近 长 棱 状 至 过 状 ， 无 色 ， 薄 辟 ， 大 小 为 900145 x 
l5[p5um; 福 缘 囊 状 体 圳 状 ， 基 部 渐 细 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 顶 端 稍 钝 ， 大 小 为 60080 x 15[P7hm。 
DO ” 担 驳 子 亚 球 形 至 球形 ， 无 色 ， 光 滑 ， 大 小 为 14018 x 1201Sum， 平 均 长 
L=16.38um， 平 均 宽 W=13.72um， 长 宽 比 Q=1.19。 
[UU 生长 于 阔 叶 林 地 或 林 缘 上 。 
000000D0 长 根 奥 德 茧 在 初夏 至 秋季 产生 子 实体 ， 可 用 手 直接 搞 取 或 用 
新 菌 柄 基部 获得 。 
[I] Xe. dE. HoN. 广西 海南、 河北 、 河 南 、 吉 林 、 江 苏 、 山 东 、 
xcu BIS d 
DO KR ER GEAR EEREORETT SC AAKRE X (ousenine) , A IE t E dE 
其 他 降 压 药 同 时 使 用 降 压 效果 更 为 显著 (Eamili，1993); 此 外 ,该 菌 还 具有 抑 肿瘤 
等 功效 ， 其 中 对 小 鼠 肉瘤 细胞 S-180 有 抑制 作用 ( 卯 晓 岚 ，1998)。 
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图 186A KRAHE Oudemansiella radicata 的 子 实体 





图 186B KREE Oudemansiella radicata 的 显 微 结 构 
a: 担 孢 子 ; b: 担子 ; e: BARRAS 
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J 
Oxyporus corticola (Fr.) Ryvarden 


口 口 口 ”担子 果 一 年 生 至 多 年 生 ， 平 伏 或 无 柄 盖 形 ， 通 常 履 瓦 状 过 生 ， 新 鲜 时 软 岗 
M, TEREM, 菌 盖 通 常 扇 形 、 半 圆 形 、 窗 半圆 形 ， 外 伸 可 达 3cm， 宽 可 达 6cm， 基 部 
厚 可 达 3mm; 平 伏 时 外 伸 可 达 30cm， 宽 可 达 9cm， 厚 可 达 2mm; 菌 盖 表面 新 鲜 时 奶油 色 
至 浅 灰 褐色 ， 具 绒毛 ， 后 期 光滑 或 粗糙 ， 具 环 沟 和 同心 环 带 ; 边缘 颜色 明显 浅 ， 锐 ， 干 
后 内 卷 ; 孔 口 表面 新 鲜 时 奶油 色 至 乳 黄色 ， 干 后 黄 宰 色 ; TEAXAULS, WWE, NX 
状 ， 宽 204mm;， WERAK, EXAMS; 管 口 边 缘 薄 ， 全 缘 或 略 呈 括 裂 状 ; 菌 肉 新 鲜 时 
乳白 色 ， 王 后 淡 黄 色 ， 厚 102mm; 菌 管 干 后 淡 黄 褐色 ， 长 约 1mm。 

D000 菌 丝 系统 一 体系 ; 生殖 菌 丝 简单 分 隔 ，IKI-，CB+; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 
剂 中 无 变化 。 

口 口 ” 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 至 厚 壁 ， 具 宽 或 窄 的 内 腔 ， 多 分 枝 ， 交 织 排列 ， 直 径 为 
2.1[ Aim. 
UU] HAWAce,ÓXESER, SHACEUNANE, WENA, 

为 2.204.2hm; f XÉEÉWT'RW ZA XMWUO. RAES. BS, Mn uw Rs 

大 小 为 1726 x 8S[]ll0um; 另 一 种 为 纺锤 形 ， 稍 厚 壁 ， 大 小 为 9013 x 508hm; 18 

状 ， 大 小 为 16019 x 404.9um。 

UD 担 胸 子 椭 圆 形 ， AE, XÆ, XH, IKI-, CB-, (4.5 中 4.906.2(07) x 
(2.90304(04.1)um, F3 ÉL=5.53um, E239 € W-3.37um, 长 宽 比 Q=1.601.71 
(n=120/4)。 

UU 生长 于 针叶树 和 阔叶树 的 死 树 、 倒 木 、 树 桩 和 腐朽 木 上 。 
0000000 友 生 锐 筷 菌 为 常见 种 类 ,通常 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 其 子 实 体 
MERKA, TA NRR NRR 

[ X4. kE E. PA EE. Hik MA ERI dk. X3 
I 

D ” 皮 生 锐 孔 菌 具 有 抗 细菌 和 抑 肿瘤 等 功效 (应 建 浙 等 ，1987)。 









































































































































































































































































































































e ILLUSTRATIONS OF MEDICINAL FUNGI IN CHINA 375 





图 187A” 皮 生 锐 孔 菌 Oxyporus corticola 的 子 实体 








图 187B” 皮 生 锐 孔 菌 Oxyporus corticola 的 显 微 结构 











a: HHF; b: 担子 和 拟 担子 ; ec: WAE; d: 菌 肉 菌 丝 ; e: 菌 管 菌 丝 
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188. [] EH] L] D] 
Panellus edulis Y.C. Da, Niemelà & G.F. Qin 


[UU 4XO—ÁARE, 通常 具 不 明显 的 菌 柄 ， 数 个 群生 ， 新 鲜 时 肉质 ， 无 嗅 无 
k TERR; 菌 盖 半 回 形 、 捅 形 或 扇形 ， 平 展 或 中 部 稍 目 ， 直 径 可 达 20cm， 中 部 厚 可 
达 10mm; 菌 盖 表面 新 鲜 时 浅黄 褐色 ， 赭 褐色 ， 有 时 紫 褐 色 或 绿 褐色 ， 黏 性 ， 初 期 具 绒 
毛 ， 后 期 变 粗 糙 或 光滑 ， 雨 后 或 潮湿 时 表面 非常 黏 滑 ， 表 皮层 容易 从 菌 盖 剥 落 ; HHR 
可 新 鲜 时 浅黄 赭 色 ; HHZ, MEE, 菌 肉 新 鲜 时 乳白 色 或 奶油 色 ， 肉 质 ， 无 环 带 ， 干 
后 软木 栓 质 ， 厚 可 达 4mm; 菌 柄 侧 生 ， 非 常 短 ， 有 时 几乎 无 菌 柄 。 

0000 蓝 丝 隔膜 具 锁 状 联 合 ; IK, CBH; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 剂 中 无 变化 。 

口 口 ” 菌 肉 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 至 略 厚 壁 ， 偶 尔 分 枝 ， 直 径 通 常 为 5012hm， 有 些 菌 丝 
膨胀 ， 直 径 可 达 18hm; 菌 盖 表 面 菌 丝 分 两 层 ， 下 层 菌 丝 强 烈 笑 结 ， 薄 辟 ， 强 烈 弯曲 ， 直 
径 为 305hum; EHATE, NIAE HÁtAS[2um; HTA iK H eE, 
OH A dEdR RT XL. 

UU HAEEZA,ISEESTTEE, XS ， 多 分 枝 ， 直 径 为 
3[l16um; T3 EPA XAR, AE, WE, A 小 为 27042 x 
901Sum; 担子 棍棒 状 ， 大 小 为 12015 x 3.504.Sum。 

[D 担 钨 子 圆柱 形 或 腊肠 形 ,， 无 色 ， 薄 辟 ,， 平 消 ， 有 时 含 一 或 两 个 小 油 滴 ， 
IKI[-], CBH, X/hX (42[p4-7[Je(]6.2 x apr.1[1.3(]l.5)um, F1 KL=5.25um, 平均 
宽 W=1.16hum， 长 宽 比 Q=4.3904.72 m=120/4)。 

DUHU 生长 在 多 种 阔叶树 的 倒 木 和 腐朽 木 上 ， 以 概 树 倒 木 上 最 为 常见 。 

DO00000000 美味 冬菇 为 常见 种 类 ， 通 各 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 其 子 实 体 
肉质 ， 秋 滑 ， 易 广 烂 ， 出 现 后 要 立即 柔 集 ， 并 及 时 蛇 于 或 烤 干 ;采集 时 为 了 避免 泪 带 泥 
土 ， 需 要 用 剪刀 从 菌 柄 根部 剪 条 。 

0000 X-. eA. 

D000 美味 冬菇 多 糖 蛋 白 对 和 肿瘤 有 明显 的 抑制 作用 ( 马 岩 等 ，2005); 其 子 实体 的 
碱 提取 物 也 具有 明显 抑制 小 鼠 内 瘤 细 胞 S-180 和 和 肝癌 细胞 H-22 的 作用 ， 且 能 提高 癌 细 胞 死 
亡 率 ( 叶 菲 等 ，1995; 马兰 等 ，2005); 此 外 ,美味 冬 菇 提取 物 对 辐射 所 致 的 免疫 功能 损伤 
也 有 保护 作用 ， 可 增强 机 体 的 防御 功能 ( 何 英 等 ，2010)。 

口 ” 该 种 在 我 国 以 往 报 道 为 “Panellus serotinus (Schrad.) Kiihner” 或 “Hohenbuehelia 
serotina (Schrad.) Singer"( Dai et al, 2003). 
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图 188A ”美味 冬菇 Panellus edulis 的 子 实体 


00008 00D) 

















图 188B 美味 冬菇 Panellus edulis 的 显 微 结构 
a: JPET; b: 担子 和 拟 担 子 ; e: 上 表层 菌 丝 ; d: WAIA; e: 菌 肉 菌 丝 ; f: 菌 管 菌 丝 
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159 D EIE 
Panellus stipticus (Bull.) P. Kart. 























[UU 子 实体 较 小 ; 菌 盖 扁平 ， 启 形 ， 有 时 圆 盘 形 ， 直 径 可 达 3cm; 盖 表 面 米黄 
色 或 草 黄色 ， 表 面具 片 状 小 鳞片 ; 菌 肉 很 薄 ， 白 色 或 淡 褐 色 ， 辛 辣 味 ; EDEN, 
不 等 长 ， 与 盖 同 色 ,， 裙 间 具 横 脉 ; 菌 柄 很 短 ， 席 圆柱 形 ， 长 可 达 1cm; 和 孢子 印 白 色 。 
DODODOD 茵 丝 系 统 二 体系 ; 生殖 菌 丝 薄 壁 ， 分 隔 具 锁 状 联合 ， 简 单 分 枝 ， 在 KOH 
试剂 中 呈 淡 黄色 。 

UU ” 菌 丹 菌 丝 淡 黄 色 至 无 色 ， 厚 壁 ， 规 则 至 亚 规 则 排列 ， 直 径 为 5D7.5nm; 担子 
细 棒 状 ， 具 4 个 担子 小 梗 ， 基 部 具 锁 状 联 合 ， 大 小 为 20027 x 4[5.5um; TE ZE ER ACE Zi 
锤 形 或 披 针 形 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 侦 尔 分 棱 ， 大 小 为 22[43 x 305hm。 

dT AERE. TE, XE, AAA x 202.5um， 平 均 长 L=5.05hm， 平 
.3m Te OE o 

0000 群生 于 阔叶树 的 腐 木 或 伐 桩 上 。 

uggammauggu 鳞 皮 扇 落 在 初夏 至 秋季 产生 子 实体 ， 可 用 手 直 接 摘 取 或 用 刀 
轻 轻 割断 菌 柄 基部 获得 。 
oooi Ede Em ENNIUS E MS 
X9. dU. 63. VG. 83h. mW 
0000 鳞 皮 局 菇 有 调节 机 体 、 增 进 健康 、 抵 抗 疾病 等 作用 ; 其 子 实体 内 含有 
齿 孔 菌 酸 (eburicoic acid), ， 可 用 以 合成 当 体 药物 ， 这 种 当 体 药物 可 对 机 体 起 到 重要 的 调 
节 作 用 ; 将 子 实体 制 干 研 成 粉末 ， 甫 于 伤 处 可 治 外 伤 出 血 ; 此 外 ， 该 菌 还 具有 抑 肿 ; 
功效 ， 其 中 对 小 鼠 肉 瘤 细 胞 S-180 的 抑制 率 为 80%， 对 艾 氏 癌 细 胞 的 抑制 率 为 70%( 刘 》 
1984; 应 建 浙 等 ，1987)。 
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Kl189A is Panellus stipticus 的 子 实体 





图 189B KER jus Panellus stipticus 的 显 微 结 构 
a: HHF; b: HF; c: WAEI 


380 00000000 e 


190. [] [] (] 


Panus conchatus (Bull.) Fr. 


[UD 担子 果 具 侧 生 柄 ， 通 常数 个 群生 ， 有 时 菌 柄 或 菌 盖 融合 ， 新 鲜 时 肉质 ， 
RRM, RÉME, TERR, 菌 盖 圆 形 至 香 形 、 海 螺 形 ， 近 乎 漏斗 状 ， 直 径 可 达 
7cm; 菌 盖 表 面具 细 鳞 片 状 细 纹 ， 干 后 变 浅 土 黄色 或 淡 黄 神色， 光滑; 边缘 锐 ， 轻 微 内 
卷 ; 菌 初 表 面 新 鲜 时 白色 至 奶油 色 ， 于 后 变 浅 黄色 ， 边 缘 处 闫 色 略 深 ; AWE, TE 
长 ， 延 生 至 菌 柄 ， 脆 质 ; 菌 肉 新 鲜 时 白色 ， 无 环 带 ， 王 后 坚硬 ， 皮 质 ， 厚 可 达 3mm 
菌 柄 圆柱 形 ， 基 部 不 膨大 ， 被 短 绒毛 ， 常 向 下 略 渐 细 ， 硬 木 栓 质 ， 土 黄色 ， 柄 长 可 达 
3cm， 直 径 可 达 10mm。 

D000 茵 丝 系统 二 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 ; 所 有 菌 丝 IKI-，CB-; EZ 
织 在 KOH 试 剂 中 无 变化 。 

UU ”生殖 菌 丝 无 色 ， 稍 厚 壁 ， E 平 直 或 弯曲 ， 直 径 为 
2.805um; AREKEA, FE, HERE R ， 弯 曲 ， 不 分 枝 ， 直 径 为 205hm。 

吕 口 “” 蓝 髓 生殖 菌 丝 少见 ， 无 色 ， iue i 具 锁 状 联合 ， 平 直 或 弯曲 ， 直 
径 为 2.5[M4.5Shum; 骨架 菌 丝 占 多 数 ， 淡 黄 褐色 ， 上 内 弯曲 ， 不 分 枝 ， 
直径 为 205um; 可 状 体形 状 多样 ， 不 规则 棱 状 、 稍 厚 壁 至 厚 壁 ， 无 色 ， 大 小 为 
30[B8 x 8[]l5um; 担子 棍棒 状 ， 大 小 为 24[B3 x 4.506hm。 

UU 84K HEX, cnt. 45, XH ,.IKI-, CB), XX 
(5.5607(07.2) x (2.9 由 303.6(03.7)um， 平 均 长 L=6.46um， 平 均 宽 W=3.24um， 长 宽 比 
Q=1.99 (n=30/1)。 
D000 生长 于 多 种 阔叶树 的 死 树 、 倒 木 、 树 桩 和 腐朽 木 上 。 
DO00000000 紫 革 了 哥 为 常见 种 类 ， 通 常 在 夏季 和 秋季 产生 ， 其 子 实 体 和 生 
长 基质 连接 紧密 ， 可 用 刀 轻 轻 割 取 获 得 
0000 其 肃 、 海 南 、 河 南 、 陕 西 、 云 南 。 

紫 革 耳 可 用 于 治疗 腰酸 腿 疼 、 手 足 麻木 等 症状 ， 且 具有 抑 肿瘤 等 功效 ( 刘 
波 ，1984; 应 建 浙 等 ，1987)。 







































































































































































































































































































































































(go ILLUSTRATIONS OF MEDICINAL FUNGI IN CHINA 381 








图 190A 紫 革 耳 Panus conchatus 的 子 实体 








图 190B ” 紫 革 耳 Panus conchatus 的 显 微 结构 





a: HHF; b: 担子 和 拟 担子 ; ce: AE; d: WIA; e: WAR 
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TAE ETE GT E 
Paxillus involutus (Batsch) Fr. 








[DD 4A. db ERGERÉDCTREDGÓER, IERA, TRAR, TE 
碎 质 ; 菌 盖 幼 时 半球 形 ， 后 渐 平 展 且 中 部 凹陷 但 边缘 内 卷 ， 成 熟 后 常 漏斗 形 且 边缘 保持 
内 卷 ， 直 径 可 达 14cm， 中 部 厚 可 达 18mm; 菌 盖 表 面 新 鲜 时 浅黄 色 至 黄 神色， 王后 变 为 
RAE, Ai, R, 边缘 锐 ， a ea edn 受伤 后 变 暗 褐色 ， 干 
后 变 为 黄 褐色 ; WUZ, TEK, 连接 ， 呈 网 状 ， 延生 ， 脆 质 ; 菌 肉 新 鲜 时 淡 
黄色 ， 伤 后 变 褐 色 ， 无 环 带 ， 
细 ， 纤 维 质 ， 上 部 黄 褐色 ， 中 部 黄 褐色 至 神色， 基部 褐色 ， 基 部 常 密布 黄 褐色 的 纤毛 ， 
柄 长 可 达 8cm， 上 部 直径 可 达 12mm。 

0000 芮 丝 隔膜 具 锁 状 联合 ; 菌 丝 IKI-，CB+; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 剂 中 无 变 













































































































































































化 。 





[] WEZXSGgeTEG,HNETIEER, WA PERSH, MAX 
织 排列 ， 直 径 通常 为 7024hm。 

口 口 ” 菌 散 菌 丝 黄 褐色 ， 薄 壁 ， 有 时 分 梳 ， 平 直 或 略 弯曲 ， 近 平行 排列 ， 直 径 为 
5012hm; 子 实 层 中 无 赛 状 体 ; 侧 生 夺 状 体 梭 形 至 近 圆 柱 形 ， 顶 端 渐 尖 ， 薄 壁 至 略 厚 壁 ， 
大 小 为 43080 x 10[]l5um; 担子 近 棍 棒状 ， 具 4 小 梗 并 在 基部 具 一 锁 状 联合 ， 大 小 为 22035 x 
9010um。 

UD 扯 苑 子 椭圆 形 至 查 仁 形 ， 厚 壁 ， 黄 褐色， 平滑 ，IKI-，CB+， 大 小 为 
(6.50709(010) x (4.5 四 4.906(06.UDhm， 平 均 长 L=7.97hm， 平 均 宽 W=5.44hum， 长 宽 比 
Q-1.47 (n-30/1). 

D000 生长 在 阔叶树 的 林地 、 林 缘 、 草 地 上 ， 有 时 也 生长 在 路 边 的 空旷 地 上 。 

uggguugguguu 卷 边 网 裙 菌 通常 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 其 子 实体 易 腐烂 ， 出 现 
后 要 立即 采集 ， 并 及 时 晾 干 或 烤 干 ; 由 于 该 菌 通常 地 生 ， 采 集 时 为 了 避免 沾 带 泥土 ， € 
C RISE ILES AES Ro 

D000 X. AX. dE. JUR. XN. A ERL MA E 
Jl. WE. mH. 
[UU 卷 边 网 裙 菌 具有 追 风 散 寒 、 舒 筋 活络 、 补 肾 之 功效 ， 是 “ 舒 筋 丸 ” 的 原料 
[用 于 治疗 腰 腿 疼痛 、 手 足 麻 木 、 筋 络 不 舒 等 疾病 (刘波 ，198。 




































































































































































































































































G3? ILLUSTRATIONS OF MEDICINAL FUNGI IN CHINA 383 





图 191A ÆA Paxillus involutus 的 子 实体 





图 191B Æ WS E Paxillus involutus 的 显 微 结构 











a: HF; b: 担子 和 拟 担子 ; c: ARA; d: 菌 肉 菌 丝 ; e: 菌 柄 菌 丝 
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JP rE a UT 
Perenniporia fraxinea (Bull.) R yvarden 


[DU 担子 果 通 常 单 年 生 ， 盖 状 ,， 通常 履 瓦 状 琶 生 ， 新 鲜 时 无 特殊 气味 ， 革 质 至 
木 栓 质 ， 干 后 木 栓 质 ; 菌 盖 半 圆 形 ， 外 伸 可 达 9cm， 宽 可 达 13cm， 基 部 厚 可 达 2cm; Wi 
盖 上 表面 浅黄 褐色 至 红 褐 色 或 污 神色， 同心 环 带 不 明显 ， 活 跃 生长 期 间 具 细 绒 毛 ， 后 其 
脱落 ， 表 面 变 为 粗糙 至 光滑 ; LAARA, 孔 口 表面 新 鲜 时 奶油 色 ， 手 触 后 变 为 浅 棕 宰 
€, 无 折光 反应 ; 孔 口 圆 形 ， 每 毫米 7[8 个 ;， 管 口 边缘 厚 ， 全 缘 ; HARARE, TER 
栓 质 ， 厚 可 达 10mm; 菌 管 与 菌 肉 同 色 ， 木 栓 质 ， 长 达 10mm。 

D000 菌 丝 系统 三 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 ; 骨架 菌 丝 和 缠绕 菌 丝 IKI(+)， 
CB+; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 剂 中 无 变化 。 

口 口 ” 生 殖 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 偶 尔 分 枝 ， 直 径 为 2.504hm; 骨架 
草 壁 且 有 一 宽 或 窗 的 空 腔 ， 常 分 枝 ， 不 分 隔 ， 直 径 为 408hm; 骨架 
获 丝 交织 排 刺 i 空 窗 至 几乎 实心 















































































































































丝 占 多 数 ， 无 
丝 大 量 分 枝 ， 
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直径 为 203um; FRA 
厚 壁 ， 具 内 腔 E 2 ARE E oIBEADL, WIRGD 
3.[f6um; fT 3E ; e x708um。 

UD 担 孢 子 广 椭圆 形 至 近 球 形 ,， TE, FÆ, 平滑 ，IKI(+)，CB+， 大 小 为 
(SD5.206.1(17) x (4.1[p4.6[]5.2([]5.4) um, oA 平均 宽 W=4.9$um， 长 宽 比 
Q=1.16 (nz30/1). 

D000 生长 于 多 种 阔叶树 的 活 立 木 、 死 树 、 倒 木 和 树桩 上 。 

[HU LI E p D000 折 蜡 多 年 卧 孔 菌 为 常见 种 类 ， 通 常 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 
连接 紧密 ， 可 用 刀 轻 轻 割 取 获 得 
LU] 安徽、 北京 、 福 建 、 广 东 、 江 苏 、 江 西 、 四 川 、 云 南 、 浙 江 。 

DO ”白蜡 多 年 卧 孔 菌 具有 抑 肿瘤 等 功效 (应 建 浙 等 ，1987)。 

白蜡 多 年 卧 孔 菌 在 我 国 曾 误 作 “Fomaitopsis cytisina (Berk.) Bondartsev & Singer 红 
ELE. 
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图 192B ASF ELE Perenniporia fraxinea 的 显 微 结构 
FREE. f: 菌 肉 菌 丝 


a: HEF; b. 担子 和 拟 担 子 ; c. WERK; d: FEMT; e: 
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12> EHE LL 
Perenniporia martia (Berk.) R yvarden 


[UU EFLFE, HP, AMEE, WFA, JANEE, ARRA 
味 ， 干燥 后 呈 硬 木质 ; 菌 盖 扁 平 或 蹄 形 ， 外 伸 可 达 10cm， 宽 15cm， 基 部 厚 可 达 5cm; BI 
盖 表 面 中 部 呈 深 褐色 ， 具 明显 同心 环 沟 ， 粗 糙 ; 边缘 钝 ， 白 色 至 奶油 色 ; 和 孔 口 表面 新 鲜 
时 白色 至 奶油 色 ， 王 后 奶油 色 至 淡 黄 色 ; 孔 口 圆 形 ， 每 毫米 506 个 ; 管 口 边缘 厚 ， 全 缘 ; 
不 育 边 缘 明 显 ， 宽 可 达 5mm; BA EGgun e REGE, WA, ROAD ACRI YR 
基部 厚 约 4cm， 表 面 被 硬 克 ， 黑 褐色 ， 厚 约 2mm; 菌 管 分 层 ， 老 生 菌 管 褐色 至 黑 褐色 ， 
新 生 菌 管 奶 油 色 至 淡 黄 色 ， 层 间 具 菌 肉 层 分 隔 ， 菌 管 长 可 达 1cm。 

0000 芮 丝 系统 三 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 ; 骨架 菌 丝 和 缠绕 菌 丝 IKI[+]， 
CB+; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 剂 中 无 变化 。 

00 生殖 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 直 径 为 1.503hm; 骨架 菌 丝 点 多 数 ， 无 色 ， 厚 壁 至 几 
乎 实心 ， 无 分 枝 ， 直 径 为 2.5[M4.5hm; 缠绕 菌 丝 无 色 ， 厚 壁 至 实心 ， 扭 曲 ， 多 分 枝 ， 直 径 
3 L.5[p.5um. 

口 口 “ 生 殖 菌 丝 极 少见 ; 骨架 菌 丝 占 多 数 ， 无 色 ， 厚 壁 至 几乎 实心 ， 无 分 枝 ， 直 
径 为 203.5Shum， 所 有 菌 丝 呈 交织 排列 ; 子 实 层 中 压 状 体 常 见 ， 厚 壁 ， 单 侧 膨 大 或 呈 棒 
状 ， 由 菌 髓 中 骨架 菌 丝 膨大 形成 ， 顶 部 被 结晶 体 ， emus 大 小 为 20035 x 
7013hm; 担子 棒状 ,很 快 塌陷 。 

口 口 ” 担 孢子 长 查 仁 形 ， 顶 端 明显 变 细 ,无 色 ， 厚 壁 ， 光 滑 ，IKI(+)，CB+， 大 小 
为 (7.7 四 809(09.D x (3.9D404.6(05)um， 平 均 长 L=8.41hm， 平 均 宽 W=4.38hm， 长 宽 比 
Q-1.92 (n-30/1). 
D000 生长 于 多 种 阔叶树 的 活 立 木 和 死 树 上 。 

000000000 和 角 壳 多 年 卧 孔 菌 为 少见 种 类 ， 通 常 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 
MERZA, TH RR AKRI 

福建 、 海 南 、 云 南 。 
D000 和 角 壳 多 年 卧 孔 菌 具 有 止血 和 止 痒 等 功效 (应 建 浙 等 ，1987)。 

口角 壳 多 年 卧 孔 菌 在 我 国 曾 误 作 “Fomes hornodermus (Mont.) Cooke 硬 壳 层 孔 菌 ”。 
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图 193B ” 角 壳 多 年 卧 孔 菌 Perenniporia martia 的 显 微 结 构 
a: HEF; b: WIRE; c: WBA; d: AAR 
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194. [T ET ET ET ET ET Hl 
Perenniporia robiniophila (Murrill) R yvarden 





























[DIU ETRAS, iiA, GÉCECGE RO Ek. SDERHDCOASGRAVAR, XR 
木 栓 质 ， 干 后 木 栓 质 ; 菌 盖 半圆 形 ， 外 伸 可 达 6cm， 宽 可 达 10cm， 基 部 厚 可 达 2.2cm; Hj 
盖 上 表面 浅黄 褐色 至 红 褐 色 或 污 褐色 ,同心 环 带 不 明显 ， 活 跃 生长 期 间 具 细 绕 毛 ， 后 期 
脱落 ， 表 面 变 为 粗糙 至 光滑 ; 边缘 锐 或 钝 ; 孔 口 表面 灰 褐 色 ， 手 触 后 变 为 浅 棕 褐色 ， 无 
折光 反应 ; 孔 口 圆 形 ， 每 毫米 406 个 ; 管 口 边缘 厚 ， 全 缘 ; 菌 肉 浅黄 褐色 ， 干 后 木 栓 质 ， 
厚 可 达 10mm; 菌 管 与 菌 肉 同色 ， 木 栓 质 ， 长 达 12mm。 

D000 菌 丝 系 统 二 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 ; 骨架 菌 丝 和 缠绕 菌 丝 IKI+， 
CB+; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 剂 

[DU AZ&AÁmÁu227Z€, HÆ A X, ， 直 径 为 2.403hm;， ER 
色 ， 厚 壁 且 具 一 宽 或 窄 的 空 腔 ， 常 分 枝 ， 不 人 分隔， 直径 为 2.804.5nm; 肯 
， 分 校 菌 丝 交 织 排 列 ， 厚 壁 ， 内 腔 窄 至 几乎 实心 。 

00 Ads», so. FE, AEN, EEX 2[Bum; 骨架 菌 丝 无 色 ， 

， 具 窄 的 内 腔 ， 大 量 分 枝 ， 骨 架 菌 丝 大 致 平行 于 菌 管 排列 ， 分 枝 菌 丝 交织 排列 ， 
骨架 部 分 直径 为 2.5Mum; 子 实 层 中 具 拟 赛 状 体 ， 锥 形 ; 担子 棍棒 形 ， 大 小 为 26029 x 


















































































































































UU 担 苑 子 水 滴 形 或 近 球 形 ， 无 色 ， 厚 壁 ， 平 滑 ，IKI(+)，CB+， 大 小 为 
(5.8607.5(07.8) x (5.4)5.506(06.2)um, 3 KL=6.44um, E34 X W=5.45um, K% ke 
Q=1.201.28 (n290/3). 
0000 只 生长 在 刺槐 的 活 立 木 、 死 树 、 倒 木 及 树桩 上 。 
D00000000 槐 生 多 年 卧 孔 菌 为 偶 见 种 类 ， 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 
木 栓 质 ， 不 易 腐 烂 ， 与 基 物 着 生 紧 密 ， 采 集 时 需要 用 刀 割 取 
EL ELELE SESS VERS ops ki lia Wie 
0000 8-^42A-^4EE LE ECR dL POBRE KE. E PO I RR I. A NA 
产生 多 种 细胞 因子 、 提 高 机 体 免疫 力 等 作用 ( 徐 锦 堂 ，1997)， 临 床上 可 用 于 多 种 肿瘤 的 
治疗 ， 如 以 槐 耳 清亮 为 主要 成 分 的 槐 耳 颗 粒 可 用 于 治疗 白血病 、 骨 肉瘤 、 恶 性 淋巴 关 
乳腺 癌 、 和 肺癌 、 直 上 肠 癌 、 肝 癌 等 肿瘤 疾病 ( 李 思 维 等 ，2005; 李 学 兵 ，2006; 刘 兰 
2006; WERF, 2006); 槐 生 多 年 卧 孔 菌 对 巨 叹 细 胞 的 吞噬 功能 也 有 非常 明显 的 
用 ， 能 增强 溶菌 酶 活性 ， 提 高 机 体 体 液 及 细胞 免疫 力 ; 此 外 ， 该 菌 还 能 提高 血清 
红 蛋 白 含量 ， 对 红血球 生成 有 一 定 促进 作用 ( 徐 锦 堂 ，1997)。 


























































































































































































































图 194B ” 槐 生 多 年 卧 孔 菌 Perenniporia robiniophila 的 显 微 结构 
a: HAF; b: 担子 和 拟 担 子 ; ec: WERE; d: WIER; e: WAR 
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ie PII EI B 
Perenniporia subacida (Peck) Donk 











[UU ”担子 果 一 年 生 至 多 年 生 ， 完 全 平 傣 ， 不 易 与 基质 分 离 ， 新 鲜 时 软 革 质 ， 口 
嚼 略 具 酸 味 感 ， 干 后 木 栓 质 ， 长 达 数 米 ， 宽 可 达 70cm， 厚 可 达 2cm; 和 孔 口 表面 白色 、 奶 
油 色 、 浅 黄色 至 棕 黄 色 ， 无 折光 反应 ; 不 育 边 缘 毛 缘 状 ， 白 色 至 浅黄 色 ， 后 期 黄 褐色 ， 
宽 可 达 2mm; 和 孔 口 近 圆 形 至 多 角形 ， 每 毫米 406 个 ; 管 口 边 缘 薄 且 全 缘 ; 菌 肉 新 鲜 时 划 
， 干 后 软木 栓 质 ， 浅 黄色 ， 厚 可 达 lmm; 菌 管 与 菌 肉 同色 ， 比 孔 口 表面 颜色 浅 ， 多 
层 ， 分 层 不 明显 ， 长 达 19mm。 

口 口 口 口 ” 菌 丝 系 统 二 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 ; 骨架 菌 丝 IKI(+)，CB+; 菌 丝 组 
织 在 KOH 试 剂 中 无 变化 。 

[|] ”生殖 菌 丝 占 少数 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 偶 尔 分 梳 ， 直 径 为 303.5nm; 骨架 菌 丝 占 多 
数 ， 交 织 排列 ， 无 色 ， 厚 壁 ， 不 分 隔 ， 极 少 分 枝 ， 直 径 为 304.5Sum。 

生殖 菌 丝 点 少数 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 偶 尔 分 枝 ， 直 径 为 203um; 骨架 菌 丝 点 多 
数 ， 平 行 于 菌 管 排列 ， 无 色 ， 厚 壁 ， 不 分 隔 ， 极 少 分 枝 ， 直 径 为 2.5[04hm; 菌 丝 间 具 大 量 
萎 形 结晶 体 ， 子 实 层 中 无 赛 状 体 ， 拟 赛 状 体 薄 壁 ， 基 部 具 一 锁 状 联合 ; 担子 长 桶 形 ， 具 
4 个 担 犯 子 醒 ， 基 部 具 锁 状 联合 ， 大 小 为 11020 x 7D9hnm; 拟 担子 点 多 数 ， 近 球形 至 长 桶 
形 ; 子 实 层 细 胞 间 具 大 量 姜 形 结晶 体 。 

口 口 ” 担 苑 子 未 成 熟 时 卵 圆 形 ， 成 熟 时 广 顶 圆 形 ， 无 色 ， 略 厚 壁 ， 光 ; 
中 部 含 一 油 滴 ，IKI(+)，CB+， 大 小 为 (4 串 4.305.4(06) x (3 由 3.204.1(04.4)num，: 
L=4.83um， 平 均 宽 W=3.69um， 长 宽 比 Q=1.2901.32 m=60/2)。 

D000 生长 于 多 种 针叶树 和 阔叶树 的 活 立 木 、 死 树 、 倒 木 、 树 桩 和 腐朽 木 上 。 
DO0ē000000ã00 微 酸 多 年 甲 孔 菌 为 常见 种 类 ,通常 在 夏季 和 秋季 产生 ,其 
长 基质 连接 紧密 ， 可 用 刀 轻 轻 割 取 获 得 。 

口 ” 安徽、 福建、 贵州 、 黑 龙 江 、 吉 林 、 江 苏 、 陕 西 、 云 南 、 浙 江 。 

口 ” 微 酸 多 年 卧 孔 菌 具有 抑 肿瘤 等 功效 (应 建 浙 等 ，1987)。 
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图 195B ” 微 酸 多 年 卧 孔 菌 Perenniporia subacida 的 显 微 结 构 
a: HEF; b: 担子 和 拟 担子 ; c: WERE; d: 菌 肉 菌 丝 ; e: WIER 
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196. [1 D] LI ET LI 


Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat. 








[UI 4AGR—HAE, ERWE, xb REcpOE AUGE, HERO REGE XX 
AGAR EE, MARAM, TAAR, TE CERES; 菌 盖 半圆 形 、 圆 形 、 扁 形 或 漏斗 
形 ， 直 径 可 达 25cm， 基 部 厚 可 达 2cm; 菌 盖 表 面 幼 时 黄色 ， 后 变 为 黄 褐色 ， 干 后 变 为 暗 
红 褐 色 ， 具 微 密 绒毛 ， 后 期 变 粗 糙 ， 具 明显 的 同心 环 沟 ; 活跃 生长 时 边缘 乳 黄色 ， 后 期 
MERR, ARPER, Ak, HR; 和 孔 口 表面 幼 时 桶 黄色 ， 逐 渐变 为 绿 褐色 ， 
手 触 后 迅速 变 为 暗 褐色 ， 和 干 后 为 黑 神色， 无 折光 反应 ， 不 育 边 缘 窗 ， 宽 可 达 3mm; 孔 口 
多 角形 ， 每 毫米 2[B 个 ; 管 口 边缘 薄 ， 锯 齿 状 ; 菌 肉 暗 褐色 ， 新 鲜 时 肉质 ， 干 后 干 栈 质 或 
脆 木 栓 质 ， 无 环 区 ， 厚 可 达 1cm; 菌 管 黄 褐色 ， 比 菌 肉 和 和 孔 口 表面 颜色 均 浅 ， 干 后 脆 木 
栓 质 ， 长 达 10mm， 通 常 延生 到 菌 柄 上 ; 菌 柄 干 后 暗 红 褐色 ， 新 鲜 时 纤维 质 ， 具 微 密 绒 
毛 ,， 干 后 脆 木 栓 质 至 纤维 质 ， 长 可 达 7cm， 直 径 可 达 20mmo。 

DO0OO0OD 菌 丝 系统 一 体系 ; 菌 丝 隔膜 简单 分 隔 ; 菌 丝 IKI-，CB-; Z2 
KOH 试 剂 中 组 织 变 黑 。 
ul ”生殖 菌 丝 黄 色 至 黄 褐 色 ， 薄 壁 至 厚 辟 ， 具 宽 的 内 腔 ， 偶 尔 分 
隔 ， 弯 曲 ， 蕊 松 交 织 排列 ， 直 径 为 2.8014.Sum。 

DO “生殖 菌 丝 浅黄 色 至 黄 褐色 ， 薄 壁 ， 常 分 枝 并 简单 分 隔 ， 略 弯曲 ， 世 松 交织 
排列 ， 直 径 为 2.105.2hm; 子 实 层 中 有 棍棒 形 赛 状 体 ， 薄 壁 ， 浅 黄色 ， 大 小 为 28075 x 
6.9012hm; 担子 长 桶 形 ， 大 小 为 18033 x 6.108.Sum。 

UU 担 孢 子 椭圆 形 ， 无 色 ， 薄 辟 ,， 平 消 ， 有 时 含 一 小 油 滴 ，IKI-，CB-， 大 小 

3 (5.5[p5-7[9 [11 D x (3.9 由 405(6)um， 平 均 长 L=7.47um， 平 均 宽 W=4.25um， 长 宽 比 
Q=1.7601.77 (n=60/2)。 
DO “生长 于 多 种 针叶树 的 根基 部 和 倒 木 上 上， 通常 在 过 熟 林 中 最 为 常见 。 
DO000000 聚 褐 暗 孔 菌 为 偶 见 种 类 ,在 春季 、 夏 季 和 秋季 均 出 现 ， 其 
实体 肉质 至 软木 栓 质 ， 易 腐烂 ， 与 基 物 着 生 紧 密 ， 采 集 时 需要 用 刀 割 取 。 
UD 贵州、 黑龙 江 、 吉 林 、 了 辽宁、 内 蒙 十、 四川、 西藏 、 新 疆 、 云 南 。 
DO ”又 褐 暗 孔 菌 子 实 体 的 热 水 提取 物 具 有 抑 肿瘤 等 功效 ， 其 中 对 小 鼠 肉瘤 细 
胞 S-180 和 艾 氏 癌 细 胞 的 抑制 率 均 可 达到 80%， 并 具有 抑 菌 作用 (应 建 浙 等 ，1987; Park & 
lee, i899. 
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图 196B RAILA Phaeolus schweinitzii 的 显 微 结 构 
a: HHF; b: 担子 和 拟 担子 ; c. ZAE; di WIA; e: WAR 
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197 SSE 
Phallus impudicus L. 






































D00 子 实体 中 等 大 ， 幼 时 蛋 形 ， 富 有 弹性 ， 长 可 达 6cm， 宽 可 达 4cm; 外 包 被 白 


色 ， 基 部 具 白 色 至 灰白 色 假 根 状 菌 索 ; 成 熟 后 菌 盖 和 菌 柄 逐渐 伸 出 外 包 被 ， 长 可 达 20cm， 
直径 可 达 Scm， 菌 盖 圆 锥 状 ， 高 可 达 4cm; 表面 被 橄榄 色 黏 性 物质 ， 常 有 苍蝇 等 昆虫 停 
留 ， 老 后 橄榄 色 黏 性 物质 逐渐 消失 ; 菌 柄 上 部 粉红 色 ， 向 下 颜色 渐 淡 ， 表 面具 蜂窝 状 脉 












































dx, Ku xl15em. 
IRKA, XE, XKOHGUM 





























状 联合 ， 直 径 为 9.7019.5hm。 
000 外 包 被 由 不 规则 的 菌 丝 构成 ， 分 隔 ， 


Ino 



































个 担子 小 梗 ， 大 小 为 20025 x 4[5um. 
00 菌 索 由 亚 规 则 排列 的 菌 丝 构 成 ， 薄 壁 ， 带 黄色 ， 直 径 为 3.505pm。 









































Sum， 平 均 长 L=4.62um， 平 均 宽 W=2.06um， 长 宽 比 Q=2.24。 
DO 散 生 于 阔 叶 林 或 混交 林 中 地 上 。 






































淡 黄色 或 





菌 肉 菌 丝 无 色 或 浅黄 色 ， 湾 壁 ， 不 规则 排列 ， 菌 丝 细胞 内 部 几乎 无 色 ， 具 锁 


DU 产 匈 结构 菌 丝 表面 被 不 规则 的 非 纸 晶 物 质 ， 直 径 为 20]5um; 担子 棒状 ， 


UD 担 犯 子 椭圆 形 至 长 椭圆 形 ， 光 滑 ， 神 色 ， 内 部 具 两 个 油 滴 ， 大 小 为 405 x 




















子 实 体 。 
D000 安徽、 广东、 吉林 、 内 蒙古、 黑龙 江 、 山 东 、 山 西 。 



































血栓 的 风险 (Kuznecov etal, 2007). 


DO0000000D0 所 鬼 笔 在 初夏 至 夏季 出 现 ， 用 刀 轻 轻 割 断 菌 柄 基部 即 可 获得 


00D0D0 白 鬼 笔 的 提取 物 可 通过 减少 血小板 凝集 的 发 生 率 来 降低 乳腺 癌 患 者 形成 
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197A HÆ Phallus impudicus 的 子 实体 





图 197B ÄRE Phallus impudicus 的 显 微 结构 
a; HAF; b: 担子 
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198. [] [] (] 


Phallus rubicundus (BOS) Fr. 





0O00 子 实体 中 等 大 ， 幼 时 椭圆 形 或 蛋 形 ; 外 包 被 白色 至 灰 























HE, BARE, K 





可 达 4cm， 宽 可 达 3cm， 基 部 具 白 色 至 灰白 色 假 根 状 菌 索 ; RAJE BuU RE h e n Pp 
被 ， 长 可 达 20cm， 直 径 可 达 3cm; 菌 盖 圆 锥 状 ， 高 可 达 4cm， 顶 部 成 熟 时 具 一 穿孔 ， 






































海绵 质 ， 表 面具 蜂窝 状 脉 纹 ， 长 可 达 15cm。 















































20[B5um. 
UD za Em, A 
1:78pm 515 052.2: 


















































IS BONS C I m m Aa S 
于 、 内 蒙古 、 陕 西 、 西 藏 、 香 港 、 新 疆 、 云 南 。 
口红 鬼 笔 具有 散 毒 、 消 肿 、 生 肌 等 作用 ， 可 用 



























































病 。 治 疗 疮 总 时 ， 需 将 冲洗 掉 菌 盖 表 面 务 液 后 的 子 实 体 末 


























粉 数 于 患处 即 可 (刘波 ，1984)。 


XA 3.5LA4.5 x 1.5[Pum, 3 





河南 、 





A, 
表面 被 橄榄 色 黏 性 物质 (内 含 孢 子 )， 老 后 橄榄 色 黏 性 物质 逐渐 消失 ; 菌 柄 白色 至 灰白 色 ， 
海 














菌 丝 系统 一 体系 ; 菌 丝 分 隔 ， 湾 壁 ， 在 KOH 试 剂 中 淡 黄 
菌 肉质 地 疏松 ， 较 脆 ， 由 亚 球形 至 卵 圆 形 的 细胞 组 成 ， 





口 “ 生 长 于 林 缘 、 路 边 、 房 前 屋 后 地 上 ， 雨 后 成 群 出 现 。 
000000 红 鬼 笔 在 初夏 至 夏季 出 现 ， 用 刀 轻 轻 控 出 菌 托 即 可 获得 整个 
菌 菌 盖 表 面 的 橄榄 色 黏 性 物质 具 恶臭 气味 ， 采 集 时 应 留意 。 

黑龙 江 、 湖 北 、 湖 南 、 





AI SUR. GER 





EE 均 长 L=3.92um， 平 














RE 


色 或 近 无 色 。 


WE, E. KAX 














， 研 末 后 与 香油 调 
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y 7 
198A 2HR Phallus rubicundus 的 子 实体 





图 198B 红 鬼 笔 Phallus rubicundus 的 显 微 结构 


a: HHF; b: AAH 
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io HIER 
Phallus tenuis (Fisch.) Kuntze 





D00 HESPESA, PETAR P, EGRAEES 包 被 2 层 ， 外 层 膜 质 较 韦 ， 
白色 ; 内 层 胶 质 ， 淡 黄色 ; 子 实体 成 熟 时 包 被 顶端 开裂 ， 菌 盖 和 和 菌 柄 伸 出 ， 包 被 留 在 菌 
柄 基部 形成 菌 托 ; HAAR, MR ， 金 黄色， 表面 具 细 而 浅 的 网 格 ， 柳 

圆柱 形 ， 向 上 渐 细 ， 中 空 ， 海 绵 状 ， 淡 黄 


E 










































































E RUE. — 5f 3L 
XB MONA eS ETT, E pX3em; BD 
Ë, RI 


















































315cm, É 423k 15mm. 


口 口 “” 芮 丝 系统 一 体系 ; 菌 丝 分 隔 ， 薄 壁 ， 在 KOH 试 剂 中 淡 黄色 。 
担 孢 子 椭圆 形 或 长 椭圆 形 ， 无 色 ， 平 滑 ， 大 小 为 2.5M x L5[p.5um, 3 
L=3.24um， 平 均 宽 W=2.19um， 长 宽 比 Q=1.3401.62。 
[1 U LU EH] 

DUügBBHBmn sx 


常生 长 在 高 度 腐朽 的 木头 上 。 
鬼 笔 在 夏季 两 后 成 片 出 现 ， 由 于 该 菌 的 菌 盖 具 恶臭 ， 菌 
托 含 大 量 胶 质 ， 采 集 时 这 两 部 分 要 弃 掉 ; 菌 盖 和 菌 柄 从 菌 荔 中 长 出 后 在 102d 内 腐烂 ， 应 
及 时 采摘 那些 刚 伸展 开 的 子 实体 ， 烘 干 后 备用 。 
0000 吉林 、 西 藏 。 
LU 
























































































































































细 黄 鬼 笔 具有 清热 解毒 和 消 朋 








等 作用 ( 彭 明生 ， 孙 佩 琼 ，200。 
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图 199B 细 黄 鬼 笔 Phallus tenuis 的 显 微 结构 
a; HEF 
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LOE T MEI ELI E el 
Phellinidium lamaénse (Mumill) Y.C. Da 





[UU 担子 果 多 年 生 ， 无 柄 盖 形 ， 新 鲜 时 硬木 栓 质 ， 干 后 硬木 质 至 骨 质 ; 菌 盖 外 
伸 可 达 5cm， 宽 可 达 12cm， 基 部 厚 可 达 2.5cm， 表 面 暗 褐色 至 黑色 ， 具 规则 的 同心 环 纹 和 和 
REE, TERRE, 边缘 黄 褐色 ， 钝 ; 孔 口 表面 新 鲜 时 灰 褐色 ， 具 折光 反应 ， 干 后 黑 
褐色 ; 不 育 的 边缘 明显 ， 黄 褐色 ， 宽 可 达 3mm; 和 孔 口 圆 形 ， 每 毫米 709 个 ; 管 口 边缘 薄 ， 
AA; 菌 肉 黄 褐 色 ， 硬 木质 ， 异 质 ， 菌 肉 与 绒毛 层 间 具 一 黑 线 区 ， 白 色 次 生 菌 丝 束 偶尔 
存在 于 菌 肉 间 ， 菌 肉 厚 可 达 lcm; 菌 管 灰 褐色 ， 木 质 ， 分 层 明 显 ， 长 达 10mm。 

D000 菌 丝 系统 一 体系 ; 所 有 隔膜 简单 分 隔 ; 菌 丝 和 刚毛 状 菌 丝 IKI-;， +AA 
丝 CB+; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 剂 中 变 黑 。 

DO “生殖 菌 丝 略 无 色 至 浅黄 神色， 频繁 分 隔 ， 少 分 枝 ， 直 径 为 305um; MERA 
丝 明显 ， 厚 壁 ， 具 狭窄 内 腔 ， 顶 端 锐 ， 长 达 数 百 微 米 ， 最 宽 处 直径 为 406pum。 
口 口 ” 生 殖 菌 丝 略 平行 排列 ， 相 互 紧密 黏 结 ， 直 径 为 305um; 刚毛 状 菌 丝 明显 ， 厚 
E, AREKE, H 些 弯曲 并 穿 过 子 实 层 ， 顶 端 锐 ， 长 达 数 百 微米 ， 最 宽 处 直径 为 
407hm; 无 子 实 层 刚毛 ; 宫 状 体 锥 状 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 顶 端 尖 锐 ， 大 小 为 16022 x 5D6pm; 
担子 棍棒 状 ， 大 小 为 8D11 x 3.80Sum。 

UD 担 孢 子 窄 椭圆 形 ， 无 色 ， 薄 壁 ，IKI-，CB-， 大 小 为 (3 四 3.204.3(D4.5) x 
(MRO A A OG n= 
D000 生长 于 多 种 针叶树 的 根基 部 和 倒 木 上 ， 通 常 在 过 熟 林 中 最 为 常见 。 
D00000000 橡胶 小 木 层 孔 菌 为 偶 见 种 类 ， 在 春季 、 夏 季 和 秋季 均 出 现 ， 
共 子 实体 木 栓 质 ， 不 易 腐烂 ， 与 基 物 着 生 紧 密 ， 采 集 时 需要 用 刀 割 取 。 

0000 福建 、 广 东 、 海 南 、 云 南 。 
DODODOD 橡胶 小 木野 孔 菌 具有 抑 肿瘤 等 功效 (应 建 浙 等 ，1987)。 
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Le - «d : 
图 200A 橡胶 小 木 层 孔 菌 Phellinidium lamaénse 的 子 实体 








图 200B 橡胶 小 木屋 孔 菌 Phellinidium lamaénse 的 显 微 结构 
a: HAF; b: ÆR; c: MERE; d: WEA 
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240) ETE BS LIP RUE 
Phellinus alni (Bondartsw) Pameto 


DOOD ”担子 果 多 年 生 ， 无 柄 盖 形 ,通常 单 生 ， 新 鲜 时 硬木 栓 质 至 木质 ， 无 嗅 无 
干 后 硬木 质 ; 菌 盖 多 为 蹄 形 ， 外 伸 可 达 8cm， 宽 可 达 12cm， 基 部 厚 可 达 6cm; Ex 
灰色 、 黑 灰色 至 近 黑 色 ， 具 宽 同 心 环 带 和 沟 纹 ， 初 期 粗糙 ， 后 期 光滑 ， 成 熟 后 
A; 边缘 钝 ， 肉 桂 褐 色 ; 孔 口 表面 浅 褐色 至 黑 褐 色 ; TATUS, We, 
1mm; 和 孔 口 圆 形 ， 每 毫米 5D6 个 ; 管 口 边 缘 厚 ， 全 缘 ; 菌 肉 锈 神色， 木质 ， 厚 可 达 3mmi 
有 时 在 与 基质 相连 处 具 菌 核 ; 菌 肉 上 表面 具 明显 皮 壳 ; 菌 管 锈 褐色 ， 木 质 ， 分 层 明显 ， 
长 达 5.7cm; 菌 管 中 通常 具 白 色 的 次 生 菌 丝 束 。 

D000 菌 丝 系统 三 体系 ; HZ ; 所 有 菌 丝 IKI-， 生 殖 菌 丝 CB+; 
菌 丝 组 织 在 KOH 试 剂 中 变 黑 。 

UU 生殖 菌 丝 少 见 ， 无 色 至 浅黄 色 ， 薄 壁 至 稍 厚 壁 ， 偶 尔 分 枝 ， 频 繁 分 隔 ， 直 径 
A24[Bum; FRAZER, HAE, PERZ ZANA, TAR, Da, 5 
曲 ， 交 织 排列 ， 直 径 为 404.8hm。 

口 口 ” 生 殖 菌 丝 少见 ， 无 色 至 浅黄 HEE, BRAR, MKA, EE 
为 202.7hm; FREEZA, HAE, FA 2 度 宽 的 内 腔 ， 不 分 枝 ， 少 分 隔 ， 
弯曲 ， 交 织 排列 ， 直 径 为 3.204hm; 子 实 层 刚 毛 腹 鼓 形 至 锥 形 ， 黑 褐色 ， 厚 壁 ， 大 小 为 
11019 x 5(Bum; REMERA; 担子 桶 状 ， 具 4 个 小 梗 ， 基 部 具 一 模 隔 膜 ， 大 小 为 
6[9 x 5.5[T..5um; 次 生 菌 丝 无 色 ， 薄 辟 ， 强 烈 分 枝 和 分 隔 ， 直 径 为 1.502.2pm。 

UD SfXGEtSP, 无 色 ， 厚 壁 ，IKI-，CB(+)， 大 小 为 (4.8 册 4.906(06.1 x 
(BRO A rn SA A A e X I Qz1.15[].19 
(n=120/4)。 




















































































































































































































[ ”生长 于 多 种 阔叶树 的 活 立 木 、 倒 木 、 树 桩 上 。 

000000 赤 杨 木 层 孔 菌 为 常见 种 类 ,在 春季 、 夏 季 和 秋季 均 出 现 ， 其 
子 实体 木 栓 质 ， 不 易 腐烂 ， 与 基 物 着 生 紧 密 ， 有 柔 集 时 需要 用 刀 割 取 

[ KAL BO XT. WEE 

[| A MCAKUEGUELECS SUNOSTEDCKGR EUR, KIER, 2007). 

赤 杨 木 层 孔 菌 是 火 木 层 孔 菌 Phellinus igniarius 复 合 种 中 的 一 种 。 
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图 201B 赤 杨 木 层 孔 菌 Phellinus alni 的 显 微 结构 
a: HHF; b: 担子 和 拟 担 子 ; c: 刚毛; d: WERKE; e: AAR; f: AEA 
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2002-0 BIRD UR] 
Phellinus conchatus (Pers) Quá. 


[UU 3EXOR EAE, SUECOER RCRUM x, SIE, SERIE 
IE, NÜSERDARGEUA, DRAR, TEAS; WixnKcpih6cm, Sn9pik8Sem, 33g pA 
lem; 平 伏 面 长 达 10cm， 宽 可 达 4cm; 菌 盖 表面 瞳 灰 色 至 黑色 ， 具 不 明显 的 同心 环 沟 和 
RENNE, HEARE, HAXH, RAPRA, ANBAKE, 边缘 锐 ; UAR 
面 十 铜 色 至 栗 褐 色 ， 无 折光 反应 ; 边缘 狭窄 至 几乎 无 ， 颜色 比 孔 口 浅 ; ULEAK, Xm 
XSA; 管 口 边 缘 厚 ， 全 缘 ; 菌 肉 暗 褐色 至 污 褐色 ， 比 菌 管 色 暗 ， 硬 木质 ， 非 常 薄 ， 不 
超过 0.5mm; 菌 管 浅 宰 灰色， 新 鲜 时 木 栓 质 ， 干 后 硬木 质 ， 分 层 明显 ， 长 可 达 lcm; 在 老 
具 白 色 菌 丝 束 存 在 。 

D000 茵 丝 系统 二 体系 ; 菌 丝 隔膜 简单 分 隔 ; 所 有 菌 丝 IKI-，CB(+); H2 
在 KOH 试 剂 中 变 黑 。 
D0 生殖 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 常 分 枝 并 具 隔 膜 ， 直 径 为 1.802.7um; 骨架 菌 丝 占 多 
数 ， 锈 褐色 ， 厚 壁 并 具 狭 窄 的 内 腔 ， 不 分 枝 ， 交织 排列 ， 直 径 为 2.2[B.8hm。 

[U ”生殖 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 偶 尔 分 枝 ， 常 具 隔 膜 ， 直 径 为 1.502.5um; FE 
丝 占 多 数 ， 浅 黄 褐色 ， 厚 壁 并 具 狭 窄 的 内 腔 弯曲 ， 相 互 交织 排列 ， 直 径 为 
2[B.Sum; 子 实 层 刚毛 锥 形 ， 锈 褐色 ， 厚 壁 ， 大 小 为 24035 x 408hm; 担子 棍棒 状 ， 大 小 
为 8D11 x 5[J6.5um. 

UU SG HE, TE, HAREE, Æ, PH, IKL, CBH, A4 
为 (4.90M506(06.2) x (03.9405(05.1)um, XX KL-5.4um, X Ej W=4.48um, K X H 
Q-1.19[]1.22 m=60/2)。 

D000 生长 于 多 种 阔叶树 的 活 立 木 和 倒 木 上 ， 通 常 在 柳树 上 最 为 常见 

DOODOODOODODODOD 由 木野 孔 菌 为 偶 见 种 类 ， 在 春季 、 夏 季 和 秋季 均 出 现 ， 
实体 木 栓 质 ， 不 易 腐烂 ， 与 基 物 着 生 紧密 ， 采 集 时 需 用 思 制 取 
HGN. Jy. Wd. P)HBSS vies S. CAE. Eu. Fo Wl. 





























































































































































































































































































































贝 木 层 孔 菌 具有 活血 、 补 五 脏 六 腑 、 化 积 解毒 等 功效 (应 建 浙 等 ，1987)。 
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图 202B 贝 木 层 孔 菌 Phellimus conchatus 的 显 微 结 构 











a; HF; b: 担子 和 拟 担子 ; e: 刚毛 ; d: GEEA e: WAR 
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203 EN ER ER B RR ER 
Phellinus fastuosus (Lév.) R yvarden 

















口 口 口 ” 担子 果 多 年 生 ， 盖 状 ， 新 鲜 时 木 栓 质 ， 干 后 木质 ; 菌 盖 半 圆 形 或 圆 形 ， 外 
伸 可 达 7cm， 宽 可 达 10cm， 厚 可 达 5cm; 菌 盖 上 表面 新 鲜 时 黄 褐色 ,和 干 后 褐色 ， 具 不 明 
显 的 同心 环 纹 或 环 沟 ， 活 跃 生长 期 间 上 其 细 绒 毛 ， 后 期 光滑 ， 有 了 时 具 皮 过; 边缘 钝 ; 和 孔 口 
表面 新 鲜 时 黄 褐色 ， 干 后 暗 褐色 ; TRUKE, HAE, 孔 口 圆 形 ， 每 毫米 709 个 ; Yu 
边缘 薄 ， 全 缘 ; 菌 肉 锈 褐 色 ， 木 质 ， 厚 可 达 2cm; 菌 管 与 孔 面 同色 ， 木 质 ， 分 层 明显 ， 
长 达 3cm。 
0000 菌 丝 系统 二 体系 ; 生殖 菌 丝 简单 分 隔 ; 所 有 菌 丝 IKI-， 生 殖 菌 丝 CB+; 
菌 丝 组 织 在 KOH 试 剂 

UU 5 ,， 薄 壁 至 浅黄 色 ， 稍 厚 壁 ， 偶 尔 分 枝 ， 直 径 为 305hm; FARE 
Zigi, ARE, FE, E DUE 平 直 ， 规 则 排列 ， 直 径 为 406.8hm。 
00 &AZmBAZxte, x8 “分 枝 ， 直 径 为 304.1hum; 骨架 菌 丝 占 多 数 ， 黄 神 
€, ES, RENE, |, ÉftX3p4S5um; 子 实 层 无 刚毛 ; 担子 桶 
nC " ce i e 

UD TARK, 358€, FE, X38, IKI-, CB-, K/h% 49[p5[06.1(].3 x 
(4.1[p4.2[]5.6([]5.8)um, 3XEJj-KL-5.43um, 3 X;W-4.85um, 55 e Q=1.0801.17 
(n=60/2)。 
D000 生长 于 多 种 阔叶树 的 倒 木 和 树桩 上 。 
DO00000000 高 贵 木 层 孔 菌 为 偶 见 种 类 ， 在 春季 、 夏 季 和 秋季 均 出 现 ， 其 
TERRE, TARE, KRMAK, KEN REAN HR 
海南 、 陕 西 、 云 南 。 
高 贵 森 层 孔 菌 具有 抗 细菌 作用 ( 刘 吉 开 ，2004)。 
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图 203A 高 贵 木 层 孔 菌 Phellinus fastuosus 的 子 实体 
































图 203B 高贵 木 层 孔 菌 Phellinus fastuosus 的 显 微 结构 
a: 担 孢 子 ; b: AAR; c: 菌 管 菌 丝 
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204. [] EL] D] LU] HI L] 
Phellinus gilvus (Schwen.) Pat. 


口 口 口 ”把 子 果 一 年 生 ,， BRZE, XA XEJÉ,.C8 NOE BUR, XE EE, Z 
相 融 合 形成 复合 担子 果 ， 新 鲜 时 木 栓 质 ， 无 特殊 气味 ; 菌 盖 半 圆 形 或 贝壳 形 ， 外 伸 可 达 
4cm， 宽 可 达 7cm， 厚 可 达 1.Scm; 菌 盖 上 表面 淡 黄 褐色 至 暗 红色 ， 同 心 环 带 不 明显 ， 活 
跃 生长 期 间 具 粗毛 着 生 ， 后 期 粗毛 脱落 ， 表 面 变 为 粗糙 ; 边缘 锐 ; 孔 口 表面 暗 红 色 至 此 
红色 ， 具 折光 反应 ; 孔 口 圆 形 ， 每 毫米 608 个 ; 管 口 边缘 薄 ， 裂 齿 状 ; 菌 肉 黄 褐色 至 上 暗 神 
色 ， 木 栓 质 ， 厚 可 达 3mm; 菌 管 比 菌 肉 颜色 淡 ， 纤 维 质 至 木 栓 质 ， 长 达 12mm。 

D000 茵 丝 系 统 二 体系 ; 生殖 菌 丝 简单 分 隔 ; PA AZIK, CBH; 菌 丝 组 织 
在 KOH 试 剂 中 变 黑 。 

00 ”生殖 菌 丝 无 色 至 浅黄 色 ， 薄 壁 或 稍 厚 壁 ， 偶 尔 分 枝 ， 频 繁 分 隔 ， 直 径 为 
203.7um; 骨架 菌 丝 占 多 数 ， 黄 褐色 ， 略 厚 壁 至 厚 壁 ， 具 宽 的 内 腔 ， 少 分 枝 ， 多 分 隔 ， 平 
直 ， 规 则 排列 ， 直 径 为 305.1ums。 

Ul] “生殖 菌 丝 少 ， 多 数 在 亚 子 实 层 中 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 频 繁 分 枝 和 分 隔 ， 直 径 为 
2[Bum; 在 管 口 边缘 处 的 一 些 生殖 菌 丝 被 具 结 量 体 ; 骨架 菌 丝 占 多 数 ， 黄 褐色 至 锈 宰 
色 ， 厚 壁 并 具 宽 的 内 腔 ， 不 分 棱 ， 少 分 隔 ， 平 直 ， 沿 菌 管 平行 排列 ， 直 径 为 2.704.1pm; 
子 实 层 刚毛 多 ， 多 数 源 寺 菌 髓 菌 丝 ， 锥 形 ， 上 暗 褐色 ， 厚 壁 ， 大 小 为 20035 x SrUum; 纺锤 
JEN AERE AI 担子 宽 棒状 ， 大 小 为 8010 x 4[5.5um. 

UU 担 钨 子 椭圆 形 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 光 滑 ， 中 间 通 常 具 一 油 滴 ，IKI-，CB-， 大 
小 为 (3 四 3.204.2(04.8) x (2 四 2.203hm， 平 均 长 L=3.73um， 平 均 宽 W=2.45um， 长 宽 比 
Q=1.4601.63 (n=111/4)。 

D000 生长 于 多 种 阔叶树 的 倒 木 、 腐 朽木 及 伐 桩 上 。 

unüagggguu 淡 黄 木 层 孔 菌 为 常见 种 类 ， 其 子 实体 在 春季 、 夏 季 和 秋季 均 
出 现 ， 木 栓 质 ， 不 易 腐 烂 ， 与 基 物 着 生 紧 密 ， 采 集 时 需要 用 刀 割 取 

D000 X. dox. EX. GE. JR. JOE. XM. WES CDd6. AAL 
湖北 、 湖 南 、 吉 林 、 江 苏 、 江 西 、 辽 宁 、 内 蒙古 、 山 东 、 四 川 、 人 台湾、 和 天津、 云南 。 
口 口 口 口 ” 淡 黄 木 层 孔 菌 具有 补 脾 、 祛 湿 、 健 骨 等 功效 ; 其 子 实 体 的 水 提 物 具有 抑 
肿瘤 等 功效 ， 其 中 对 小 鼠 肉 瘤 细胞 S-180 和 艾 氏 癌 细 胞 的 抑制 率 分 别 为 90% 和 60%( 应 建 浙 
等 ，1987)。 
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图 204B 淡 黄 木 层 了 筷 菌 Phellinus gilvus 的 显 微 结 构 














a; HHF; b: 担子 和 拟 担子 ; e: 刚毛 ; d: 菌 髓 菌 丝 ; e: WAR 
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2X9 E AB] Jo] EE EE BI BE E 
Phellinus himalayensis Y .C. Da 


融合 形成 复合 担子 果 ， 新 鲜 时 木 栓 
sh en 
基本 厚 可 菌 盖 上 表面 暗 褐色 至 灰 褐 色 ， 具 同心 环 带 和 环 沟 ， 活 跃 生长 期 间 具 绕 
毛 ， 后 期 绒毛 脱落 ， 形 成 皮 壳 ; 边缘 灰 褐 色 ， 锐 ; 和 孔 口 表 面 暗 褐色 ， 具 折光 反应 ; 不 育 
边缘 锈 褐色 ， 窗 至 几乎 无 ; 孔 口 圆 形 至 多 角形 ， 每 毫米 507 个 ; 管 口 边缘 薄 ， 全 缘 ; WW 
RAE, AM, F 活跃 生长 时 异 质 ， 下 层 为 致密 的 菌 肉 ， 上 层 为 皮 壳 ， 中 
间 具 一 细 黑 线 ; 菌 管 锈 褐色 ， 比 菌 肉 颜色 淡 ， 木 栓 质 ， 长 达 2.5cm。 
DODODOD KZRA; 生殖 菌 丝 简单 分 隔 ; PUB ZIKE, 
在 KOH 试 剂 中 变 黑 。 
ut dus 
丝 点 多 数 ， 黄 褐色 ， 
直径 为 305.Sum。 
00 生殖 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 
2[Bum; 骨架 菌 丝 占 多 数 ， 锈 褐色 ， 


T AR BUS, 


担子 时 多 年 生 ， "Wok 








ut 
质 ， 无 特殊 气味 ， 



































色 至 
J 








达 3cm 












































可 达 S$mm ， 




















CB}; 菌 丝 组 织 
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PME FA, 





HMHF, EARE, 














2+ E 


Hi F Zü HH » 


gt 


RA 


偶尔 分 枝 ， 频 繁 分 隔 ， 在 管 口 边 缘 处 具 
具 窗 或 中 度 宽 内 腔 ， 不 分 枝 ， 偶 尔 分 
ee ， 
暗 褐色 ， ， 大 小 为 27039 x 6010hm; 拟 训 状 体 常见 ， 棍 棒状 ,无 色 ， 薄 壁 ， 大 小 为 
20030 x 45um; 担子 宽 棒 状 ， 大 小 为 12017 x E 

UU SAX HE, 无 色 ， 薄 辟 至 稍 厚 壁 ， 光 滑 ，i 
度 CB+， 大 小 为 (4AD)42[5-2(5.3) x (3.33.74.4(4.6)um, = 
W=3.95hm， 长 宽 比 Q=1.1701.2 m=60/2)。 

[DIUI 生长 在 针叶树 特别 是 云 杉 属 树 木 的 活 立 木 、 倒 木 和 树桩 上 。 

o E o o OB TRIN 马 拉 雅 森 层 孔 菌 为 常见 种 类 ， 在 春季 、 夏 季 和 秋季 均 出 
其 子 实 体 木 栓 质 ， 不 易 腐 烂 ， 与 基 物 着 生 紧密 ， 和 采集 时 需 用 刀 割 取 





厚 壁 并 





























35 AAA I E— E, 
均 长 L=4.7um， 平 均 宽 


IKI-, 








出 天 
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图 205A ”喜马拉雅 木屋 孔 菌 Phellinus himalayensis 的 子 实体 





图 205B 喜马拉雅 木 层 孔 菌 Phellinus himalayensis 的 显 微 结构 











a: HEF; b. 担子 和 拟 担 子 ; c: 刚毛 ; d: AAR; e: WEA 
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229r T BERE EL 
Phellinus igniarius (L.) Quá. 


[UU 担子 果 多 年 生 ， 无 柄 盖 形 ， 通 常 单 生 ， 牢 固 地 附着 在 基 物 上 ， 新 鲜 时 木 栓 
M, TAAR, 菌 盖 多 数 呈 马蹄 形 ， 外 伸 可 达 11cem， 宽 可 达 17cm， 基 部 厚 可 达 5em; 
盖 表 面 灰 黑色 至 黑色 ， 具 同心 环 淘 和 宽 的 环 带 ， 被 微 绒毛 ， 后 期 变 光 滑 ， 通 常 具 明显 的 
皮 克 ， 后 期 开裂 至 具 裂 终 ; 边缘 钝 ， 棕 褐色 ， 不 光滑 ; 孔 口 表面 棕 宰 色 ; 不 育 边 缘 通常 
宽 ， 锈 褐色 ， 不 光滑 ， 宽 可 达 4mm; 孔 口 圆 形 ， 每 毫米 406 个 ; 管 口 边缘 厚 ， 全 缘 ; E 
深 褐色 ， 比 菌 管 色 暗 ， 硬 木质 ， 具 不 明显 的 环 带 ， 厚 可 达 lcm， 具 白色 菌 丝 束 ， 在 靠 基 
物 处 上 县 颗粒 状 菌 核 ; 菌 管 土 黄 褐 色 ， 硬 木质 ， 长 达 4cm， 菌 管 分 层 明显 ; 在 老 的 菌 管 
具 白 色 菌 丝 来 填充 。 

D000 茵 丝 系统 二 体系 ; 菌 丝 隔膜 简单 分 隔 ; 所 有 菌 丝 IKI-， 生 殖 菌 丝 CB+; 
丝 组 织 在 KOH 试 剂 中 变 黑 。 

口 虽 ”生殖 菌 丝 少见 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 偶 尔 分 枝 ， 常 具 隔 膜 ， 直 径 为 2.203.7hm; 骨架 
丝 点 多数 ， 锈 褐色 ， 厚 壁 并 具 狭 窗 或 宽 的 内 腔 ， 不 分 枝 ， 很 少 具 横 隔 膜 ， 弯 曲 ， 相 互 
交织 排列 ， 直 径 为 304.6hm。 

DO ”生殖 菌 丝 少 见 ， 无 色 ， 薄 辟 至 稍 厚 辟 ， 偶 尔 分 枝 ， 常 具 隔 膜 ， 直径 为 2[B.2pm; 
骨架 菌 丝 占 多 数 ， 锈 褐色 ， 厚 辟 并 具 狭 窄 至 中 等 宽窄 的 内 腔 ， 不 分 枝 ， 弯 曲 ， 相 互 交织 
排列 ， 直 径 为 2.804.1hum; 刚毛 腹 鼓 形 至 锥 形 ， 黑 褐色 ， 厚 壁 ， 大 小 为 13020 x Sum; 担 
子 宽 棍 棒状 ， 大 小 为 11014 x 5.508.5um。 

DO ” 担 驳 子 近 球形 至 卵 圆 形 ， 无 色 ， 厚 辟 ， 平滑 ， 内 含 一 个 中 等 大 小 的 油 滴 ， 
IKI-, CB, K/h% (4.5m4.90606.2) x G-9[)4[]5.5(]5.-9um, X3 KL-533um, 平均 宽 
W=4.71hum， 长 宽 比 Q=1l.1101.16 (m=108/4)。 

D000 生长 于 多 种 阔叶树 的 活 立木 和 倒 木 上 。 
D00000000 火 木 层 孔 菌 为 常见 种 类 ， 在 春季 、 夏 季 和 秋季 均 出 现 ， 
不 易 腐 烂 ， 与 基 物 着 生 紧密 ， 采 集 时 需要 用 刀 割 取 

BE EG. XD 
0000 火 木 层 孔 菌 主要 用 于 治疗 血 淋 、 脐 腹 涩 痛 、 脱 肛 泻 血 不 止 、 妇 人 劳损 等 
GR AR, 2003); 还 具有 抗 肿瘤 、 提 高 机 体 免疫 力 、 抗 肝 纤 维 化 等 功效 ， 可 以 改善 血液 
流 变 学 性 能 、 促 进 肝 区 微 循 环 ， 从 而 增加 肝 细 胞 营养 、 减 轻 肝 细胞 损伤 、 提 高 肝 组 织 超 
氧化 物 歧化 酶 (SOD) 的 活性 ( 温 克 等 ，2002; 张 万 国 等 ，2002; 宋 爱 荣 等 ，2009)。 





































































































































































































































































































e ILLUSTRATIONS OF MEDICINAL FUNGI IN CHINA 413 


-— 





图 206A” 火 木 层 孔 菌 Phellinus igniarius 的 子 实体 








图 206B 火 木 层 孔 菌 Phellinus igniarius 的 显 微 结构 











a: PWF; b: 担子 和 拟 担子 ; c: 刚毛 ; d: WHH; e: WAR 
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£4 TE EBD HR HIE BI 
Phellinus laevigatus (P. Kard.) Bourdot & Gdzin 





口 口 口 ” 担 子 果 多 年 生 ， 平 伏 或 有 时 平 估 反 卷 ， 牢 固 地 附着 在 基 物 上 ， 新 鲜 时 木 栓 
质 ， 无 嗅 无 味 ， 平 伏 时 长 达 30cm， 宽 可 达 10cm， 厚 可 达 2cm， 具 菌 盖 时 ， 其 外 伸 可 达 
0.5cm， 宽 可 达 6cm; 菌 盖 表 面 黑色 ， 无 环 带 或 具 不 明显 的 环 带 ， 光 滑 ， 通 常 具 明 显 的 皮 

后 期 开裂 至 具 裂 颖 ; 边缘 印 ; 孔 口 表面 黑 红 褐色 至 黑 褐色 ， 具 强 的 折光 反应 ; 不 育 
边缘 黄 褐色 至 锈 褐 色 ， 宽 可 达 lmm; 孔 口 通常 圆 形 ， 每 毫米 709 个 ， 当 担子 果 斜 生 时 孔 口 
有 时 拉 长 并 扭曲 ; 管 口 边缘 厚 ， 全 缘 ; 菌 肉 深 褐色 ， 硬 木质 ， 厚 可 达 5Smm; 菌 管 与 孔 口 
me, SA, KiklSem, BE ETUIE; 在 老 的 菌 管 中 具 白色 菌 丝 束 填充 。 

D000 菌 丝 系统 二 体系 ; 菌 丝 隔膜 简单 分 隔 ; 所 有 菌 丝 IKI-， 生 殖 菌 丝 CB+; 
菌 丝 组 织 在 KOH 试 剂 中 变 黑 。 

D0 ”生殖 菌 丝 少见 ， 无 色 或 浅黄 色 ， 沙 壁 ， 偶 尔 分 枝 ， 常 具 隔 膜 ， 直 径 为 20B.2hmi 
骨架 菌 丝 占 多 数 ， 锈 褐色 ， 厚 壁 ， 具 狭 窗 或 中 等 宽 的 内 腔 ， 不 分 枝 ， 很 少 分 隔 ， 弯 | 
相互 交织 排列 ， 直 径 为 2.804.4um。 

吕 口 ”生殖 菌 丝 少见 ， 直 径 为 1.8[]2.8um; 骨架 菌 丝 占 多 数 ， 锈 褐色 ， 厚 辟 
或 中 等 宽 的 内 腔 ， 不 分 枝 ， 平 直 ， 平 行 或 近 平 行 排 列 ， 直 径 为 2.403.Sum; 子 实 层 
形 刚毛 ， 黑 褐色 ， 厚 壁 ， 大 小 为 13019 x 405.5um; 纺锤 形 的 拟 千 状 体 偶尔 存在 ; dE 
棍棒 状 ， 大 小 为 8012 x 405.Sum。 

DO 3G UEBX,xe6,58, PH, IKI-, CBH, XX 3044.5 x 
(2.1[D2.2[]3([B. Dum, 3E34-KL-3.27um, 339 X W=2.66um, 长 宽 比 Q=1.2101.34 
(n2150/5). 

UDDU A&KdàeMem Bx. 

DO0O0000000 平滑 森 层 孔 菌 为 常见 种 类 ， 在 春季 、 夏 季 和 秋季 均 出 现 ， 其 
t, TARE, BMAX Z, RRRA AR 

"else qe sem a acus eM iss 
平滑 木 层 孔 菌 有 时 在 各 地 山货 市 场 作为 “ 桑 黄 ”被 出 售 。 





































































































































































































































































































e ILLUSTRATIONS OF MEDICINAL FUNGI IN CHINA 415 








Q oO 
OG 
oO Ə 
g 
O 
Din 








£ 





图 207B ”平滑 木 层 孔 菌 Phellinus laevigatus 的 显 微 结 构 
a: HEF; b. 担子 和 拟 担 子 ; c: ME; d: APER; e: AAA 
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24s EIE TEL EL 
Phellinus laricis (Jacz. ex Pilát ) Pilát 





[ EFR, XUNG, 4E, JERAR, TREA; Aa 
申 可 达 8cm， 宽 可 达 16cm， 基 部 厚 可 达 2.5cm; H K 7 7 € 2 4L 6 XXX 
心 环 沟 和 窄 的 环 带 ， 活 跃 生长 期 被 厚 绒毛 ， 成 熟 后 变 短 绒毛 或 被 皮 壳 ， 活 路 
肉 二 层 ， 致 密 的 下 层 以 一 条 黑色 细 线 与 上 毛皮 层 隔 开 ; XA, RE, 7 
已 表面 黄 褐色 至 锈 褐色 ， 略 具 折 光 反 应 ; 不 育 边 缘 狭 窗 至 几乎 无 ; 孔 口 圆 形 至 
CH, AAR, HERA 
F 生 菌 管 黄 褐色 ， 老 菌 管 棕 褐色 ， 木 栓 质 ， 菌 管 分 层 不 明显 ， 老 
Cm 

D000 菌 丝 系统 三 体系 ; 菌 丝 隔 膜 简单 分 隔 ; MAA ZIKE, CBH; 菌 丝 组 织 
在 KOH 试 剂 中 变 黑 。 

D0 生殖 菌 丝 少 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 偶 尔 分 枝 ， 径 为 203.8um; 骨架 菌 丝 
TSA, HAE, TERRENAE, D : X 规则 排列 ， 直 径 为 
305um; 绕 毛 层 菌 丝 稍 厚 辟 至 厚 壁 并 具 宽 氛 TAX, n 规则 排列 ， 
CBG+)， 直 径 为 304.8hm; 皮 壳 处 的 菌 丝 明显 厚 EIE, 57 
胶 黏 并 相互 交织 排列 ， 直 径 为 305hm。 
[t 秆 中 生殖 菌 丝 无 色 至 浅黄 色 ， 薄 壁 ， 偶 尔 分 枝 ， 多 分 隔 ， 直 径 为 
1.503.5um; E 丝 黄 褐色 至 锈 褐 色 ， 厚 壁 并 具 一 狭窄 至 宽 的 内 腔 ， 不 分 枝 ， 多 分 隔 ， 
平 直 ， 沿 菌 管 平行 排列 ， 直 径 为 2.5[4um; FENES, ZATARRA, XX 
口 边缘 处 和 菌 丹 里 埋 生 ， 锥 形 ， 厚 壁 ， 大 小 为 34050 x 7[2um; 纺锤 形 的 拟 告 状 体 少 ; 
担子 棍棒 状 ， 大 小 为 15022 x 4.506hm。 

UU 担 胞 子 近 球形 至 宽 椭 圆 形 ,， 无 色 ， 薄 辟 至 稍 厚 辟 ， 平滑 ， 有 时 内 含 一 
个 中 等 大 小 油 滴 ， 通 常 4 个 胶 黏 在 一 起 ,，IKI-，CB(+)， 大 小 为 (3.9 中 4.105.2(06) x 
(3.3 由 3.504.5(04.9)um ， 平 均 长 L=4.57um， 平 均 宽 W=3.95Sum， 长 宽 比 Q=1.1301.2 
(n=124/4)。 
D000 只 生长 在 落叶 松 的 活 立木 和 倒 木 上 。 
DOO0OO0O0000D0 落叶 松木 层 孔 菌 为 偶 见 种 类 ， 在 春季、 夏季 和 秋季 均 出 现 ， 
Rd 实体 木 栓 质 ， 不 易 腐 烂 ， 与 基 物 着 生 紧 密 ， 采 集 时 需 用 刀 割 取 
[ 黑龙江、 吉林 、 内 蒙古 。 
[ ”落叶 松木 层 孔 菌 有 时 在 各 地 山货 市 场 作为 “ 桑 黄 ” 被 出 售 。 
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图 208B ”落叶 松木 层 孔 菌 Phellinus laricis 的 显 微 结 构 
a: HHF; b: 担子 和 拟 担 子 ; e: 刚毛 ; d: AREE; e: WAA 
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2B 
Phellinus lundellii Niermelà 





口 口 口 “” 担子 果 多 年 生 ， 平 伏 或 平 估 反 卷 ， 牢 固 地 附着 在 基 物 上 ， 新 鲜 时 木 栓 质 ， 
无 噢 无 味 ， 平 伏 部 分 长 达 12cm， 宽 可 达 7cm， 厚 可 达 3cm， 具 菌 盖 时 ， 其 外 伸 可 达 3cm， 
宽 可 达 5cm; 菌 盖 表 面 黑色 ， 具 不 明显 的 环 带 ， 被 微 绒毛 ， 后 期 变 光 滑 ， 通 常 具 明显 的 
La, EBNTASERAG4; 边缘 钝 ; 孔 口 表面 黑 红 褐色 至 上 暗 宰 色 ， 具 弱 的 折光 反应 ; 不 
育 边 绿 逐 年 缩减 ， 窜 或 宽 ， 新 边缘 比 孔 口 表面 颜色 浅 ， 宽 可 达 2mm; 和 孔 口 通常 圆 形 ， 每 
毫米 406 个 ， 当 担子 果 斜 生 时 和 孔 口 有 时 拉 长 并 扭曲 ; 管 口 边缘 厚 ， 全 缘 ; 菌 肉 深 褐色 ， 比 
色 上 暗 ， 硬 木质 ， 厚 可 达 5mm， 和 白色 菌 丝 束 存在 菌 肉 中 ; 菌 管 黄 褐色 或 暗 神色， 硬木 
长 达 2.5cm， 分 层 不 明显 ; 在 老 的 菌 管 中 具 白色 菌 丝 束 填 充 。 

0000 菌 丝 系 统 二 体系 ; 菌 丝 隔膜 简单 分 隔 ; 所 有 菌 丝 IKI-， 生 殖 菌 丝 CB+; 
丝 组 织 在 KOH 试 剂 中 变 黑 。 

00 生殖 菌 丝 少 见 ， Hm 尔 分 枝 ， 常 具 隔 膜 ， 直 径 为 1.502hm; 骨架 
丝 点 多 数 ， 锈 褐色 ， 厚 壁 并 具 狭 窗 内 腔 ， 不 分 枝 ， 弯 曲 ， 相 互 交织 排列 ， 直 径 为 20 
3.5um. 

UU 生殖 菌 丝 少 Hd 六 于 亚 子 实 层 ， 直 径 为 1.502um; FR HZ Eb 
数 ， 锈 褐色 ， 2 c ， 不 分 枝 ， 弯 曲 ， 交 织 排列 ， 直 径 为 2]3um; 子 实 层 中 
具 锥 形 刚毛 ， 黑 褐色 ， a a 
宽 棍 棒状 或 长 桶 状 ， 

回回 SX EX, Es Pas Tiis K=, CB(4), AX 
(4.304.505.5(05.8) x (3.13.54.505)um, F KL=5.06um, F X W-4.l6um, K È He 
Q=1.2101.22 (n260/2). 

D000 生长 在 梯 树 的 活 立 木 和 倒 木 上 。 

unagagggugu 隆 氏 木 层 孔 菌 为 偶 见 种 类 ， 在 春季 、 夏 季 和 和 秋季 均 出 现 ， 其 
子 实体 木 栓 质 ， 不 易 腐 烂 ， 与 基 物 着 生 紧 密 ， 采 集 时 需要 用 刀 割 取 

黑龙 江 、 吉 林 、 过 宁 、 内 蒙古 。 

隆 氏 木 层 孔 菌 有 时 在 各 地 山货 市 场 作为 “ 桑 黄 " 被 出 售 。 
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图 209A ” 隆 氏 木 层 孔 菌 Phellinus lundellii 的 子 实体 
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图 209B 隆 氏 木 层 孔 菌 Phellinus lundellii 的 显 微 结构 








a: HEF; b. 担子 和 拟 担 子 ; c: ME; d: ARER 
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24b EHE EE ELTE 
Phellinus macgregorii (Bres) R yvarden 


[UU 13H A4, FRRFRRÆ, HENKE, TRAR, TREA 
质 ; 菌 盖 平 展 ， 外 伸 可 达 2cm， 宽 可 达 5cm， 基 部 厚 可 达 1.5cm; 菌 盖 表 面 黄 褐色 ， 具 同 
心 环 区 和 环 沟 ， 被 微 绒毛 ， 不 开裂 ; 边缘 浅黄 褐色 ， 钝 ; 孔 口 表 面 新 鲜 时 橘 黄色 ， 
黑 赭 褐色 ， 具 弱 的 折光 反应 ; 不 育 边缘 金黄 色 至 鲜 黄 色 ， 宽 可 达 1mm; 和 孔 口 通常 
每 毫米 507 个 ; 管 口 边缘 厚 ， 全 缘 ; 菌 肉 深 褐色 ， 硬 木质 ， 厚 可 达 2mm， 上 表 本 
0; 菌 管 与 孔 口 表面 同色 ,硬木 栓 质 ， 长 达 1.3cm， 菌 管 分 层 明 显 ; 在 老 的 菌 管 
菌 丝 束 填 充 。 

D000 菌 丝 系统 三 体系 ; 生殖 菌 丝 简 单 分 隔 ; 所 有 菌 丝 IKI-， 生 殖 菌 丝 CB+; 
菌 丝 在 KOH 试 剂 中 略 膨胀 ; 菌 丝 组 织 遇 KOH 试 剂 变 里 

[D ”生殖 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 频 繁 分 枝 和 分 隔 ， Em 骨架 菌 丝 占 多 
数 ， 锈 褐色 ， 厚 壁 具 窄 内 腔 ， 不 分 枝 ， n 弯曲 ， 交 织 排列 ， 直 径 为 2.203.5um， 在 
KOH 试 剂 中 可 达 4.5hm ; Xa, WAE 

LU 生殖 菌 丝 少见 ， ne, c: 频繁 分 隔 ， 直 径 为 1.802.8hm; HA 
菌 丝 占 多 数 ， 黄 褐色 至 锈 宰 色 ， 厚 ZENE, TAR, Dem. wd, WAX 
织 排列 ， 直 径 为 2.103.4hm， | 可 达 4.3hm; 无 子 实 层 刚 毛 ; 担子 桶 状 ， 大 小 
为 8D10 x 4.5[]5.5um. 

[U SfTAEEDD, x39 €, ER, XH, IKE, CB-, A^ (4.204.705.806) x 
(3.3 由 3.704.6(04.8)um， 平 均 长 L=5.19um， 平 均 宽 W=4.19um， 长 宽 比 Q=1.2301.31 
(n-60/2). 

D000 生长 在 阔叶树 的 活 立 木 、 死 树 和 倒 木 上 。 

DO00000000 T 平 伏 木 层 孔 菌 为 偶 见 种 类 ， 在 春季 、 夏 季 和 秋季 均 出 现 ， 
子 实体 木 栓 质 ， 不 易 腐烂 ,与共 物 着 生 紧 密 ， 采 集 时 需要 用 刀 制 取 
甘肃 、 广 东 、 贵 州 、 青 海 、 山 西 、 四 川 、 西 藏 、 云 南 。 
平 伏 木 层 孔 菌 具有 抑 肿 瘤 、 增 强 免 疫 力 等 功效 (应 建 浙 等 ，1987; 陶 美 华 
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图 210B 平 伏 木 层 孔 菌 Phellinwus macgregorii 的 显 微 结构 
a: 担 孢 子 ; b: AANA; c: 菌 管 菌 丝 
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US EAE BH] 
Phellinus mori Y .C. Da & B.K. Cui 











[UU STAGRAEAE, FR, AR, 不 易 与 基质 分 离 ， 新 鲜 时 无 特殊 气味 ， 木 栓 
质 ， 干 后 木质 ， 长 可 达 15cm， 宽 可 达 6cm， 中 部 厚 可 达 10mm; 孔 口 表面 新 鲜 时 肉 柱 宰 
t, 触摸 后 变 为 黑 褐 色 ， 干 后 土 黄色 ， 严 重 开裂 ， 具 折光 反应 ; 边缘 与 孔 口 同色， 窗 至 
几乎 无 ; 和 孔 口 多 数 圆 ， 少 数 扭 1 每 毫米 708 个 ; 菌 管 边缘 薄 ， 全 缘 ; AA NERE E 
浅黄 褐色 ,硬木 栓 质 ， 厚 可 达 0.1mm; 菌 管 与 孔 口 表面 同色 ,木质 ， 白 色 的 次 生 菌 丝 束 
存在 于 老 菌 管 中 ， 分 层 明 显 ， 长 可 达 10mm。 
0000 菌 丝 系统 三 体系; +7 AS ; 所 有 菌 丝 IKI-， 生 殖 菌 丝 CB+; 
H 4 2] 4/38 KOH IUE X 
D0 ”生殖 菌 丝 无 色 至 浅黄 色 ， 薄 壁 ， 频 繁 分 梳 ， 直 径 为 203.2pm; 骨架 菌 丝 占 多 
数 ， 锈 褐色 ， 厚 壁 具 窗 内 腔 至 近 实 心 ， 不 分 枝 ， 弯 曲 ， 交 织 排列 ， 直 径 为 2.5[4hm。 

[I ”生殖 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 偶 尔 分 枝 ， 直 径 为 1.502.5um; 骨架 菌 丝 占 多 数 ， 锈 神 
色 ， 厚 壁 具 窗 内 腔 至 近 实 心 ， 平 直 或 弯曲 ， 与 菌 管 近 平行 排列 ， 直 径 为 2.203.5hum; TX 
层 刚毛 常见 ， 锥 形 至 腹 鼓 状 ， 有 些 分 又 ， 黑 褐色 ， 厚 壁 ， 大 小 为 11024 x 508.5um; € 
状 体 偶 见 ， 大 小 为 8.7014.7 x 3.405.2um; 担子 桶 状 ， 大 小 为 9013.2 x 5.308um。 

D0 担 孢 子 卵 圆 形 至 近 球 形 , 无 色 ， 厚 壁 ， 光 滑 ，IKI-， 中 度 CB+， 大 小 为 
(404.305.205.4) x (3.5[)3.8[4-6((4.89)um, 3E34-KL-4.74um, 平均 宽 W=4.16um， 长 宽 比 
Q=1.1101.31 (m=210/7)。 

D000 只 生长 在 桑树 的 活 立 木 、 死 树 和 倒 木 上 。 

DODOOODOOODODOD 和 桑 木 层 孔 菌 为 偶 见 种 类 ， 在 春季 、 夏 季 和 秋季 均 出 现 ， 其 
t, TARE, SAWALE, KNEZA EK 

Omon urs rie 

D000 桑 木 层 孔 菌 具有 潜在 的 抗 衰 老 功能 ， 其 子 实体 提取 物 具 明 显 的 抗 氧 化 能 
ZEE, 2012). 
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图 211B SELL Phellinus mori 的 显 微 结 构 














a: HEF; b: 担子 和 拟 担 子 ; c: MERK; d: ME; e: AAR; f: 菌 管 菌 丝 
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ae 本 本 
Phellinus nigricans (Fr.) P. Kara. 


DUU 担子 上 困 多 年 生 ,， 无 柄 盖 形 ， DEAE, G3DEDUNDEUAOBUR ECKOR, AR 





无 味 ， 干 后 硬木 质 ; 菌 盖 多 为 平展 ， 









































从 基部 到 边缘 逐渐 变 窗 ， 外 伸 可 达 8cm， 宽 可 达 











， 基 部 厚 可 达 5cm; 菌 盖 表 面 灰 褐色 至 黑 褐 色 ， 闪 窗 同 心 环 带 和 沟 纹 ， 初 期 粗糙 至 


uc Qu 























; EA EAE y Eo 
澡 具 白色 的 次 生 菌 丝 束 。 









































肉桂 褐色 ; 和 孔 口 表面 黄 褐色 ; 不 育 边 缘 明 显 ， 黄 

















宽 可 达 2mm; 和 孔 口 圆 形 ， 每 毫米 506 个 ; 管 口 边 缘 厚 ， 全 缘 ; AARRE, AM, 








菌 管 锈 褐 色 ， 木 质 ， 菌 管 分 层 明 显 ， 长 达 4.6cm ; 








0000 菌 丝 系 统 二 体系 ; EZ 单 分 隔 ; 所 有 菌 丝 IKI-， 生 殖 菌 丝 CB+; 











菌 丝 组 织 在 KOH 试 剂 中 变 黑 。 
UD 生殖 菌 丝 少见 ,无 色 至 浅黄 

















FHF, ERIR, (eid ACH 





A2.[B.8um; 骨架 菌 丝 占 多 数 ， 厚 辟 具 窄 至 宽 的 内 腔 ， 不 分 枝 ， 隔 ， 





曲 ， 交 织 排列 ， 直 径 为 405.2um。 





fi EE, 





00 ”生殖 菌 丝 少 见 ， 无 色 至 浅黄 


为 1.802.5Sum; 骨架 菌 丝 占 多 数 ， 黄 褐色 
2 go crc op du er eMe et 




















至 中 度 宽 的 内 腔 

















13[p0 x 47 um; RE 37 3€ V 48 IL; 
DO 3SATXUNUPEGUP, TX, 
4.9[J6[]6.Dum, 3&3 K&L-6.1um, F4 




















UD X-:.xEA. XT. 




















[ SEGUE UNE TUE Phe 








担子 桶 状 ， 大 小 为 9013 x708um。 


EA, IKI-, CBH, A/A% (5.5[]5.8[6-5 (06-7) x 
宽 W=5.36hum， 长 宽 比 Q=1.1201.16 n-120/4). 


0000 通常 生长 在 桦 树 属 的 活 立 木 、 倒 木 、 树 桩 上 。 
0DO0000000ã00 景 本 层 孔 菌 为 偶 见 种 类 ， 在 春 李 、 夏 和 李 和 秋季 均 出 现 ， 
不 易 腐 烂 ， 与 基 物 着 生 紧密 ， 和 采集 时 需 用 刀 割 取 

















内 蒙古 。 





0000 景 本 层 孔 菌 有 时 在 各 地 山货 市 场 作为 “ 桑 黄 "被 出 售 。 











llinus igniarius 复合 种 中 的 一 种 。 
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图 212B 黑 木 层 孔 菌 Phellinus nigricans 的 显 微 结构 
a: HEF; b: 担子 和 拟 担 子 ; e: WE; d: WERK; e: 菌 肉 菌 丝 ; f: 菌 管 菌 丝 
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A C ABD d EIE E 
Phellinus pini (Brot.) A. Ames 


Uu uu 


担子 果 多 年 生 ， 无 柄 盖 形 ， 新 鲜 时 木 栓 质 ， 无 疾 无 味 ， 














干 后 硬木 质 ; WX 


形 ， 
蹄 状 ， 外 伸 可 达 7cm， 宽 可 达 12cm， 基 部 厚 可 达 4cm; 菌 盖 表 面 灰 色 至 黑色 ， 具 同心 环 
沟 和 狭窄 的 环 带 ， 成 熟 后 不 规则 开裂 ; 活跃 生长 时 期 菌 肉 二 层 ， 致 密 的 下 层 以 一 条 黑色 


细 线 与 上 毛皮 层 隔 开 ; UKARA, HAE, RAE, 和 孔 口 表 
































而 锈 褐 色 至 棕 褐色 ， 略 具 








折光 反应 ; 不 育 边 缘 狭 窗 至 几乎 无 ;和 孔 口 圆 形 至 迷 官 状 ， 每 毫米 203 个 ; 





缘 ; 菌 肉 上 暗 褐色 ， 硬 木质 ， 明 显 比 菌 管 层 薄 ， 厚 约 Smm; 当年 生 菌 管 黄 褐色 ， 老 茵 














神色 ， 木 检 质 ， 菌 管 分 层 不 明显 ， 老 菌 管 嵌入 菌 肉 ， 长 达 35mm。 


peu 
剂 中 组 织 变 














菌 丝 系统 二 体系 ; 菌 丝 隔膜 简单 分 隔 ; 所 有 菌 丝 IKI-， 














管 口 边缘 薄 而 全 








CB}; 在 KOH 试 


L [] a HE, ERAR, 2A, AÉBGNXB2um; 骨架 菌 丝 点 多 





Ak, xdg, 








EEEOERL GI ALES, BRAR, WAZRENERUHN, ÉXNum; 毛皮 




















层 菌 丝 稍 厚 壁 至 厚 壁 ， 具 宽 的 内 腔 ， 不 分 枝 ， 多 分 隅 ， 平 直 ， 规 则 排列 ， 























CBH, EEX 


3[M.5um; 皮 壳 处 菌 丝 明 显 厚 壁 并 有 具 狭窄 内 腔 至 几乎 实心 ， 紧 密 黏 结 ， 直 径 为 304.5hm。 
00 蓝 睹 中 生殖 菌 丝 少见 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 偶 尔 分 枝 ， 多 分 隔 ， 直 径 为 1.803umi 





E EP, 
































菌 丝 占 多 数 ， 黄 褐色 ， 厚 壁 并 具 一 狭窄 至 宽 的 内 腔 ， 不 分 校 ， 多 分 
直径 为 2.303.8um; 子 实 层 中 刚毛 多 ， 源 于 亚 子 实 层 和 和 菌 笑 
大 小 为 33055 x 7012hm; MERED, WER; 担子 棍棒 状 ， 大 小 为 14[P1 x 






































Me. PE, du 
BE. 4X, $ 





O O HaT de IR, Ze, 薄 壁 至 稍 厚 辟 ， TH, AFLAR- E, IKI-, 


CB(+)， 大 小 为 8.904.205.2(05.6) x G[D3.304.3 4.8) um, FHL 











W=3.84hum， 长 宽 比 Q=1.2301.26 (n260/2). 


T E E E 





只 生长 在 松树 的 活 立 木 和 倒 木 上 。 





uu 


00000 松森 层 孔 菌 为 偶 见 种 类 ， 在 春季、 夏 李 和 秋季 均 出 现 ， 其 





=4.78um， 平 均 宽 





























不 易 腐 烂 ， 与 基 物 着 生 紧密 ， 采 集 时 需 用 刀 割 取 






































` 山西 、 西藏 、 AA. 
松木 层 孔 菌 子 实 体 的 热 水 提取 物 具有 抑 肿瘤 等 功效 ， 


















































其 中 对 小 鼠 肉 瘤 细 胞 





S-180 的 抑制 率 达 100%( 应 建 浙 等 ，1987); 有 时 也 被 作为 “ 松 桑 黄 " 在 各 地 山货 市 场 出 售 。 
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图 213A ”松木 层 孔 菌 Phellinus pini 的 子 实体 



























































































































































图 213B ”松木 层 孔 菌 Phellinwus pini 的 显 微 结 构 








a: HEF; b. 担子 和 拟 担 子 ; c: ME; d: APER; e: AAA 
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214. L] D] EL HL D] L] 
Phellinus rimosus (Berk.) Pilát 


[IU 4EJORAEGE, TMAR, 通常 单 生 ， 新 鲜 时 木质 ， 干 后 硬木 质 ， 菌 盖 蹄 
形 ， 外 伸 可 达 10cm， 宽 可 达 16cm， 厚 可 达 9cm; 菌 盖 上 表面 新 鲜 时 黑 褐色 ， 干 后 黑色 ， 
粗糙 ， 不 规则 开裂 ， 有 具 同 心 环 带 ; 边缘 钝 ， 黄 褐色 ; 孔 口 表 面 新 鲜 时 锈 神色， 王后 褐 
色 ， 不 育 边 缘 黄 褐色， 宽 2mm; 和 孔 口 圆 形 ， 每 毫米 405 个 ; 管 口 边 缘 厚 ， 全 缘 ; EAS 
色 ， 硬 木质 ， 表 面 形成 黑色 皮 这 ， 厚 可 达 lcm; 菌 管 干 后 黄 神色， 木质， 分 层 明 显 ， 长 
达 8cm。 
D000 茵 丝 系 统 二 体系 ; 生殖 菌 丝 简单 分 隔 ;， 所 有 菌 丝 IKI-，CB-; 
在 KOH 试 剂 




















































































































至 稍 厚 壁 ， 偶 尔 分 枝 ， 直 径 为 203pm; 

， 规 则 排列 ， 直 径 为 2.804.1hm。 
分 枝 ， 直 径 为 1.802.8um; 骨架 菌 丝 占 多 
， 玖 松 交织 排列 ， 直 径 为 2.5[13.5um; 无 
刚毛 ; 担子 粗 棍 棒状 ， e 横 隔 膜 ， 大 小 为 9011 x 506.5um。 

口 口 “” 担 移 子 广 顶 圆 形 至 近 球 形 ， 锈 褐色 ， 厚 壁 ， 光 滑 ，IKI-，CB-， 大 小 为 
(4.5[)4.8[]6-2(16.3) x G.9[]4-1[5 (b.Dum, PH KL-5.54um, F3 W-4.5SAum, K F k 
Q-1.15[]1.21 (n260/2). 

D000 只 生长 在 阔叶树 的 死 树 和 倒 木 上 。 

D0OOO000000 和 裂 蹄 木 层 孔 菌 为 少见 种 类 ， 在 春季 、 夏 季 和 和 秋季 均 出 现 ， 
子 实体 木 栓 质 ， 不 易 腐 烂 ， 与 基 物 着 生 紧 密 ， 采 集 时 需 用 思 制 取 

海南 、 四 川 、 云 南 。 
裂 蹄 木 层 孔 菌 具有 益 气 、 补 血 、 抑 肿瘤 和 增强 免疫 力 等 功效 (应 建 浙 等 ， 
美 华 等 ，2005)。 
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图 214A” 裂 蹄 木 层 和 孔 菌 Phellinus rimosus 的 子 实体 





图 214B” 裂 蹄 木屋 孔 菌 Phellinus rimosus 的 显 微 结构 





a: JHF; b: 菌 肉 菌 丝 ; c: 菌 髓 菌 丝 
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22st B PE RE BI 
Phellinus torulosus (Pers) Bourdot & Gazin 











000 担子 果 多 年 生 ， 无 柄 盖 形 ， 通 常 单 生 ， 新 鲜 时 木 栓 质 ， 干 后 木质 ; Wi 
R, 半圆 形 ， 外 伸 可 达 5cm， 宽 可 达 10cm， 基 部 厚 可 达 2cm; xo ge mx 
同心 环 沟 和 环 纹 ， 被 微 绒 毛 ， 成 熟 后 光滑 ; 边缘 钝 ， 孔 口 表面 新 鲜 时 锈 褐色 ， T 
RE, HANAR, 不 育 边 缘 明 显 ， 黄 褐色 ， 宽 可 达 2mm; 孔 口 圆 形 ， 每 毫米 608 

UAE, RUIT HARABE, Filom; 菌 管 与 孔 口 同色 ， 分 层 清晰 ， 长 达 

























































































D000 ” 菌 丝 系统 二 体系 ; 所 有 隔膜 简单 分 隔 ; 所 有 菌 丝 IKI-， 生 殖 菌 丝 CB(+); 
菌 丝 组 织 TU T ER. 
菌 丝 少见 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 偶 尔 分 枝 ， 直 径 为 304um; 骨架 菌 丝 占 多 数 ， 
具 狭 窄 至 中 度 宽 内 腔 ， 不 分 枝 ， 略 弯曲 ， 交 织 排 列 ， 直 径 为 305hm。 
葡 丝 少见 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 偶 尔 分 枝 ， 直 径 为 203um， 管 口 边缘 的 生殖 菌 
架 菌 丝 占 多 数 ， 黄 色 ， 厚 壁 ， 具 狭 窗 至 中 度 宽 内 腔 ， 不 分 枝 ， 略 弯曲 ， 
， 直 径 为 2.904.5hm; 子 实 层 刚 毛 多 ， 锥 形 或 腹 鼓 形 ， 瞳 褐色 ， 厚 壁 ， 大 小 为 
27[Al x 5.5010pm; MERAL, 255870; 担子 粗 棍棒 状 ， 大 小 为 9012 x 506.5um。 
[UI 担 狗 子 广 椭圆 形 ， 无 色 ， 薄 辟 ， 平 消 ， 内 含 一 个 中 等 大 小 油 滴 ，IKI-， 
CB(+) ， 大 小 为 (3.9 由 4.105(05.2) x (3 中 3.104(D4.2)um， 平 均 长 L=4.49um， 平 均 宽 
W=3.52hm， 长 宽 比 Q=1.28 (n=30/1)。 
D000 生长 在 松树 和 阔叶树 的 根部 或 倒 木 上 。 
000000000 宽 棱 本 层 孔 菌 为 偶 见 种 类 ， 在 春季 、 夏 季 和 秋季 均 出 现 ， 其 
子 实 体 木 栓 质 ， 不 易 腐 烂 ， 与 基 物 着 生 紧密 ， 采 集 时 需要 用 刀 割 取 
S c NNUS EE CCS 
口 “ 宽 棱 木 层 孔 菌 具有 解毒 和 治疗 贫血 等 功效 (应 建 浙 等 ，1987)。 
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mum 
10 
COSME 






































图 21$SB ” 宽 棱 木 层 孔 菌 Phellinus torulosus 的 显 微 结构 
a: HEF; b: ME; c: 菌 肉 菌 丝 ; d: PRHÉPHAZZ; e: 孔 口 边缘 结晶 菌 丝 
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AoT eT RE BI 
Phellinus tremulae (Bondarttssv) Bondarttex & Borisov 


[UU 4XORAAGE, AMEP, W aA VU NEGRO, FE E w A E 
ru uu. uM IM 
12cm, Epik4em; 菌 盖 表 面 灰 黑色 至 黑色 ， 具 不 明显 的 同心 环 带 ， 被 细 绒 毛 ， 后 期 变 
有 时 开裂 ; 
宽 可 达 3mm; 孔 口 圆 形 ， 每 毫米 506 个 ; 管 口 边 缘 厚 ， 全 缘 ; 菌 肉 褐色 至 暗 褐色 ， 比 菌 
Uu UNO E REA 具 白 色 菌 丝 束 ， 基 部 具 颗 粒状 菌 核 ; 菌 管 棕 褐 色 至 
污 褐色 ， 硬 木质 ， 老 菌 管 中 通 常 具 白 色 菌 丝 束 填充 ， 菌 管 分 层 通 常 明显 ， 每 层 之 间 具 菌 
肉 层 间隔 ， 长 达 20mm。 

D000 菌 丝 系统 二 体系 ; 菌 丝 隔膜 简单 分 隔 ; 所 有 菌 丝 IKI-，CB(+); Bi 
在 KOH 试 剂 中 变 黑 。 

00 生殖 菌 丝 少 见 ， 35 A K 常 具 ， 直 径 为 203.5um; 
菌 丝 点 多 数 ， 锈 褐色 ， 厚 壁 并 具 狭 窜 TAE, T 弯曲 ， 相 互 交织 排列 ， 直 
为 304.Sum。 

UU 生殖 菌 丝 少 
ZEZ, BAE, FERAH 
平行 排列 ， 直 径 为 304.2um; 子 实 层 刚 毛 多 ， 人 
11020 x 5D7um; 偶尔 具 近 纺锤 状 的 拟 囊 状 体 ; 担子 桶 形 ， 大 小 为 9012 x 507hum。 

UU SG ES, AE, 5€, TX ,IKI-, CB(+)， 大 小 为 
(4.2[]4-7[]5.2 (15.5) x (3 四 3.204.3(04.53)um， 平 均 长 L=4.96hum， 平 均 宽 W=3.78um， 长 宽 比 
Q=1.2901.34 (n260/2). 

DODODOD 只 生长 在 杨 树 的 活 立 木 和 倒 木 上 ， 其 中 以 山 杨 上 最 为 常见 
000000000 窗 盖 木 层 孔 菌 为 偶 见 种 类 ， 在 春季 、 夏 季 和 秋季 均 出 现 ， 其 
FXR, TARE, SAWALE, RRN EEH N K 

黑龙 江 、 吉 林 。 

窄 盖 木 层 孔 菌 有 时 在 各 地 山货 市 场 作为 “ 桑 黄 ” 被 出 售 。 
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图 216B Æ WNK EILK Phellinus tremulae 的 显 微 结构 














a; HF; b: 担子 和 拟 担 子 ; e: 刚毛 ; d: GEEA e: WAR 
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249 B AE E LL IB 
Phellinus tuberculosus (Baumg.) Niemelà 


[IU 44A, XI, AECPIABOS, ROGERREHROAAEG, JA NAR 
AR, TEASA, 菌 盖 半圆 形 至 近 马 蹄 形 ， 外 伸 可 达 8cm， 宽 可 达 1$cm， 基 部 厚 可 达 
4cm; 菌 盖 表 面 浅 灰 褐 色 至 瞳 褐 色 ， 具 细 绒 毛 至 光滑 ， 后 期 开裂 ; AAA, KAE, I 
已 表面 灰 褐 色 ， 无 折光 反应 ; 边缘 污 宰 色 ， 粗 糙 ， 宽 可 达 2mm; 和 孔 口 圆 形 ， 每 毫米 507 
^; PUARE, Ak, 菌 肉 黄 褐 色 ， 木 栓 质 ， 厚 可 达 0.5cm， 其 白色 菌 丝 来 ; WES 
神色 ， 比 孔 口 表面 颜色 稍 浅 ， 有 时 在 老 菌 管 中 其 白色 菌 丝 束 ， 明 显 分 层 ， 每 层 长 
3[ 5mm. 

UID WSAZsS2—15; Hm SA 所 有 菌 丝 IKI-，CB(+); 菌 丝 组 织 
在 KOH 试 剂 中 变 黑 。 

00 生殖 菌 丝 无 色 ， 薄 忌 d 隔膜 ， 直径 为 2.504.2pm; WE 
多 数 ， 黄 色 ， 稍 厚 壁 至 厚 壁 并 具 宽 的 内 腔 ， THE TERI, KE, 

则 排列 ， 直 径 为 3.805.Shm。 

D0 ”生殖 菌 丝 少 见 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 偶 尔 分 枝 ， 常 具 隔 膜 ， 直 径 为 1.803.1num; & 
架 菌 丝 占 多 数 ， 黄 褐色 ， 厚 壁 并 具 宽 s 不 分 枝 ， 偶 尔 具 隔膜 ， 略 沿 菌 管 近 平行 排 
列 ， 直 径 为 2.704um; 子 实 层 刚毛 多 或 稀少 ， 锥 形 至 中 部 腹 鼓 ， 黑 褐色 ， 厚 壁 ， 大 小 为 
13016 x 406um; 偶尔 具 近 纺锤 状 的 拟 赛 状 体 ， 通 常 在 菌 管 基 部 ; 担子 宽 棍 棒状 ， 大 小 为 
10012 x 4.6[]6.5um. 

[D 担 钨 子 宽 椭 圆 形 ， 无 色 ， 厚 壁 ， 平 滑 ， 含 一 个 小 油 滴 ，IKI-，CB(+)， 大 
小 为 (3.5 辑 405 x (2.8 由 304(04.5)um ， 平 均 长 L=4.48um， 平 均 宽 W=3.53um， 长 宽 比 
Q=1.2401.31 (m=120/4)。 
D000 通常 生长 在 普 敬 科 特 别 是 桃 树 和 全 果树 的 活 立 木 上 ,偶尔 也 生长 在 其 他 
阔叶树 上 。 
DO00000000 莱 困 木 层 孔 菌 为 偶 见 种 类 ， 在 春季 、 夏 季 和 秋季 均 出 现 ， 其 
子 实体 木 栓 质 ， 不 易 腐烂 ， 与 基 物 着 生 紧 密 ， 采 集 时 需要 用 刀 制 取 
000D0 北京 甘肃、 河南 、 湖 北 、 吉 林 、 辽 宁 、 内 蒙古 、 陕 西 、 山 东 、 山 西 、 
川 、 西 藏 、 云 南 。 

D000 AXES BUR WES Se MX EAT ARTE. 
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图 217A 苹果 木 层 孔 菌 Phellinus tuberculosus 的 子 实体 









































一 一 
e bac 
10um 








图 217B 苹果 木 层 孔 菌 Phellimus tuberculosus 的 显 微 结 构 
a: HTF; b: 担子 和 拟 担 子 ; e: 刚毛 ; d: ARER; e: AAH 
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22 S EB EE EHE 
Phellinus yamanoi (Irrezeki) Parmegso 


uu 


状 ， 外 伸 可 达 12cm， 宽 可 达 20cm， 基 部 厚 可 达 5cm; 菌 盖 表 面 
环 沟 和 狭窄 的 环 带 ， 活 跃 生 长 时 期 菌 肉 三 层 ， 致 密 的 下 层 以 一 条 是 
开 ， 成 熟 后 开裂 并 
污 褐色 ， 硬 木质 ， 
反应 ; 不 育 边 缘 狭 窄 至 几乎 无 ; 孔 口 








显 ， 每 层 被 注 的 菌 肉 层 阳 开 ， 长 达 45mm。 


菌 管 与 孔 口 表 


担子 




















REEE, AREH, HANER, ARAR, EAK, 菌 盖 近 蹄 
瞳 褐色 至 黑 灰 色 ， 具 同心 









































色 细 线 与 上 毛皮 层 隔 


变 为 硬 壳 ; 边缘 钝 或 锐 ， 具 硬 毛 ， 黄 褐色 至 黑 褐 色 ; 菌 肉 肉 桂 褐 色 至 




















明显 比 菌 管 层 薄 ， 厚 约 5mm; 和 孔 口 表面 锈 褐色 至 肉桂 褐色 ， 略 具 折 光 


























圆 形 至 迷 官 状 ， 每 毫米 203 个 ; 管 口 边 缘 厚 而 全 缘 ; 
面 同色 ， 比 菌 肉 颜色 稍 浅 ， 木 栓 质 ， 当 年 生 菌 管 


层 灰 褐色 ， 菌 管 分 层 明 





0000 菌 丝 系统 二 体系 ; 菌 丝 隔 膜 简 单 分 隔 ; MAAIKE, CBH; 菌 丝 组 织 


在 KOH 试 剂 中 变 黑 。 

生殖 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 或 稍 厚 壁 ， 偶 尔 分 枝 ， 多 分 隔 ， 
架 菌 丝 点 多数 ， 黄 i 
径 为 305hm; E A ZEE SES 


Lu 




















Bh, DEXAXERE, TAR. 偶尔 分 

















列 ，CB(+)， 直 径 为 405.Sum。 


吕 口 “生殖 菌 丝 常见 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 偶 尔 分 枝 ， 多 


du 更 18 t 





厚 壁 并 有 具 








na, 
na, 


分 
一 狭窄 至 宽 的 内 腔 ， 不 分 枝 ， 偶尔 分 











35060 x 8012um; 担子 棍棒 状 ， 大 小 为 15U20 x 4.506hm。 


L LI 


18 8 T 3 
fæ, IKE, CBH, Av A[42[b52(5 x G.5[)39[46(pum, X 


Xü4lqMam; TXEPItÓ, PORTÉE MG. OU. ; 


ra 


Ff 具 宽 的 内 腔 ， 不 分 校 ， 多 分 隔 ， 平 直 ， 规 则 排 


直径 为 203.3um; 骨架 


直径 为 2.703.4hm ; 





平 直 ， 规 则 排列 ， 




















AE E, HARRA, 











球形 至 宽 椭 圆 形 ， 无 色 ， 薄 壁 至 稍 厚 壁 ，3 








宽 W=4.17hm， 长 宽 比 Q=1.1201.16 (m=120/3)。 


T oo 


[| 


只 生长 在 云 柳 的 活 立 木 和 倒 木 上 。 





ul 





不 
CE 





[] x 





取 物 和 单 体 化 合 物 








ECR, mE, 


EGRGL. Sk. 




















d 








000000000 亚 玛 木 层 孔 菌 为 偶 见 种 类 ， 在 春季 、 夏 季 和 秋季 均 出 现 ， 其 


易 腐 烂 ， 与 基 物 着 生 紧 密 ， 和 采集 时 需 用 刀 割 取 














RAE, FE, KAX 


， 通 常 4 个 或 更 多 个 胶 





E 均 长 L=4.82wm， 平 均 














玛 木 层 孔 菌 有 时 在 各 地 山货 市 场 作为 “ 桑 黄 "被 出 售 ;该 菌 的 石油 醚 提 











对 小 鼠 肝 癌 细 胞 H-22 有 明显 的 抑制 作用 ， 并 且 
2011). 








能 够 改善 小 鼠 的 免疫 功 
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KI218B ” 亚 玛 木 层 孔 菌 Phellinus yamanoi 的 显 微 结构 











a; HF; b: 担子 和 拟 担 子 ; e: 刚毛 ; d: WIPER; e: WAR 
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2E RO EE E 
Phlebia tremellosa (Schrad.) N akesone & Burds 











DUD &T£—£t, PRAIXESZEX, YN ERXRRE,FXÉSNASEAA 
离 ， 子 实体 多 水 ， 肉 质 ， 干 后 子 实 层面 硬 ; 单个 菌 盖 外 伸 可 达 3cm， 宽 可 达 5cm， 厚 可 达 





























2.5mm; BED E 
IRE, FEN 
oo oE 

试剂 中 无 变化 。 























A[bum. 
utu 
I[Hum; T XE 

















KAE, AARE; 子 实 层 体 表 
RUR; 菌 肉 灰 白色 ,和 干 后 软木 质 。 





























RAEE MAE AME, Aik 


菌 丝 系统 一 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 ，IKI-，CB-; 菌 丝 组 织 在 KOH 

















UU HABAAZXG, XE, X, Wd. ARAR, MARRAZ 











AFLEK, WE, XW, META, ARAF, EEX 























ARRAMMRRE; 担子 细 长 棍棒 状 ， 顶 部 具 4 个 担 孢 子 梗 ， 基 部 只 


一 锁 状 联合 ， 大 小 为 16D25.2 x 4M.5um; 拟 担 子 形状 与 担子 相似 ， 但 略 小 ; 担子 与 拟 担 


子 排列 成 紧密 的 





UL 0 oo 


栅栏 状 。 





平均 长 L=4.11um， 了 





CB-， 大 小 为 404.5 x 101.501.6um, 


EF 均 宽 W=1.3pgm， 长 宽 比 Q=3.16 (m=30/1)。 


生长 在 多 种 阔叶树 的 倒 木 、 树 桩 和 腐朽 木 上 。 





uu 


UDDU JE BA EUR, 























通常 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 其 子 实体 





肉质 ， 易 腐烂 ， 与 基 物 着 生 不 紧密 ， 可 直接 用 手 摘 取 。 


回回 回电 
0000 


























安徽 、 河 南 、 黑 龙 江 、 湖 北 、 吉 林 、 























Xr. 青海 、 西藏 、 ZAN 浙江 。 


胶 射 脉 革 菌 具有 抑 肿 瘤 等 功效 (应 建 浙 等 ，1987)。 
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[219A 胶 射 脉 革 菌 Phliebia tremellosa 的 子 实体 

















图 219B RAER Phlebia tremellosa. 的 显 微 结 构 
a: HTF; b: 担子 和 拟 担 子 ; e: 菌 肉 菌 丝 
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2: 00 RU] 
Pholiota adiposa (Bach) P. Kumm 


(UU 43XGRACPAEGS, HARAR, TRAR; 菌 盖 初 期 扁 半 球形 ， 后 期 平 
部 稍 凸 起 ， 直 径 可 达 12cm， 中 部 厚 可 达 20mm; 菌 盖 表面 新 鲜 时 浅黄 色 至 黄 神 
干 后 变 为 金黄 色 至 黄 褐 色 ， 湿 时 黏 质 ， 履 有 一 层 无 色 黏液 ， 被 褐色 、 三 角形 鳞片 ; 
平 伏 并 反 卷 ， 在 菌 盖 中 央 厚 密 ， 向 边缘 逐渐 稀 芍 ， 后 渐 呈 溶解 状态 ; 菌 盖 边 缘 初 时 
卷 ， 常 挂 有 纤毛 状 菌 幕 残 片 ， 锐 ,和 干 后 内 卷 ; 菌 补 表 面 新 鲜 时 黄色 至 锈 黄色 ; WH 
不 等 长 ， 通 常 延 生 ， 脆 质 ， 干 后 变 为 深 褐色 ; WAF, SUE, OE. ONG, T 
厚 可 达 S$mm; 菌 柄 纤维 质 ， 中 实 ， 后 期 中 空 ， 和 攻 至 胶 竺 ， 等 粗 或 向 下 生 
， 与 盖 面 近 同 色 ， 基 部 色 较 深 ， 菌 环 以 下 具 与 盖 面 相同 的 鳞片 ， 柄 
达 13cm， 直 径 可 达 2cm; 菌 环 上 位 ， 淡 黄色 ， 膜 质 ， 易 脱落 。 

D000 著 丝 隔膜 具 锁 状 联合 ; WZIKI-, CB-; W ZZ KOH 















































































































































































































































化 。 




















UU 菌 肉 菌 丝 无 色 或 浅黄 色 ， 略 厚 壁 ， 少 分 枝 ， 弯 曲 ， 有 些 菌 丝 膨 胀 ， 紧 密 交 
A 
EE: 








织 ， 直 径 通常 为 3010um， 膨 胀 菌 丝 直径 可 达 20ume。 
口 “ 菌 冉 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 至 略 厚 壁 ， 少 分 枝 ， 频 繁 分 隔 ， 略 弯曲 ， 规 则 排列 ， 直 
径 为 3012hm， 有 些 菌 丝 膨 胀 ， 直 径 可 达 16hm; 子 实 层 中 具 圳 状 体 ， 薄 壁 至 略 厚 壁 ， 

色 至 黄 褐色 ， 不 规则 棒状 、 纺 锤 形 、 戎 芦 形 ， 大 小 为 30[HM0 x 6010um; 担子 近 棍 棒状 ， 
大 小 为 22027 x 5.507.5pm。 

UD df EZXXCKGuE.-e3€,9, TJÀu.IKI-, CB), X 
小 为 (7.5 由 809.5(010.5) x 5p6um, XM KL-28.44um, F4 X W-5.69um, K È Hb 
Q-1.48(n-30/1). 

D000 生长 在 杨 、 柳 等 多 种 阔叶树 的 活 立 木 、 倒 木 、 腐 朽木 上 。 
DO00000000 多 脂 甸 伞 通 常 在 春 末 、 夏 、 秋 季 出 现 ， 其 子 实 体 易 腐烂 ， 出 
见 后 要 立即 采集 ， 并 及 时 上 晾 干 或 烤 干 ;由 于 该 菌 为 木 生 ， 需 用 剪刀 从 菌 柄 基部 剪 采 。 

W. JW. pd6. DEP wA. WAR. BEES. ih yu. |. FEX. XU 





































































































































































































en p 
D000 多 脂 鳞 合子 实体 表面 的 黏液 有 助 于 人 体力 和 脑力 的 恢复 ; 据 实验 证 明 ， 
多 脂 鳞 爹 多糖 具有 增强 免疫 力 的 功能 ( 苏 延 友 等 ，2004)。 
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图 220A £B Pholiota adiposa 的 子 实体 




















图 220B 多 脂 鳞 使 Pholiota adiposa 的 显 微 结 构 





a: HHF; b: 担子 和 拟 担子 ; c. AAE; d: WIA; e: WAR 
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2:7 SR BRI UR 
Pholiota flammans (Batsch) P. Kumm 











D00 ”担子 果 具 中 生 柄 ,通常 单 生 ， 有 时 数 个 群生 ， 新 鲜 时 肉质 ， 无 吧 无 味 ， 
干 后 碎 质 ; 菌 盖 幼 时 半球 形 、 锅 形 ， 后 变 为 中 凸 形 ， 成 熟 时 加 形 ,， 平展 ， 有 时 中 间 稍 突 
起 ， 直 径 可 达 7cm， 中 部 厚 可 达 20mm; 菌 盖 表 面 新 鲜 时 干燥 ， 鲜 黄色 、 术 樟 色 、 橙 黄 
色 ， 被 黄色 毛 状 鳞片 ， RHR MAA, AETR, WAAAH, A kE T 
ERARE. HRE, AIR, Mi, LAA, TERG; 菌 宰 表 面 新 鲜 时 黄色 ， 干 
后 变 为 黄 神色 、 土 黄色 ; HHS, TEK, HEE, MA, 菌 肉 新 鲜 时 鲜 黄 色 ， 无 环 
带 ， 干 后 软木 栓 质 ， 厚 可 达 4mm; 菌 柄 圆柱 形 ， 基 部 党 弯曲， 纤维 质 ， 与 菌 盖 同 色 
黄色 反 卷 从 毛 状 鳞片 ， 柄 长 可 达 12cm， 直 径 可 达 10mm。 

0000 HZmNEASUAS S; 菌 丝 IKI-，CB-; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 齐 





















































































































































































































































菌 肉 菌 丝 无 色 或 浅黄 色 ， 略 厚 壁 ， 少 Eh, ARHAR, 
通常 为 308hum， 膨 胀 菌 丝 直径 可 达 
菌 髓 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 至 略 厚 壁 ， 少 分 枝 ， 频 繁 分 隔 ， 略 弯曲 ， 规 则 排列 ， 直 
径 为 3[9hm， 有 些 菌 丝 膨胀 ， 直 径 可 达 19hm; 子 实 层 中 具 过 状 休 ， 薄 壁 至 略 厚 壁 ， 无 色 
至 黄 神色， 不 规则 棒状 、 萌 芦 形 ， 大 小 为 28[40 x 7010hm; 担子 棍棒 状 ， 大 小 为 20030 x 
4.5[]oum。 

Uu 担 孢 子 长 椭圆 形 ， 浅 黄色 至 黄色 ， s wyo UK, CH- KA 
44.905) x (2.3D2.503.3(03.5)pm, noc de cde 平均 宽 W=2.97hm， 长 宽 比 Q=1.46 
(n=30/1)。 
D000 生长 在 针叶树 的 村 树 或 树桩 上 ， 其 中 以 落叶 松 的 树桩 基部 或 倒 木 上 最 为 
常见 。 
DO0000000 黄 鳞 环 锈 侈 通常 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 
要 立即 采集 ， 并 及 时 上 晾 干 或 烤 干 ;由 于 该 菌 为 木 生 ， 需 要 用 剪刀 从 茵 
0O00 eA XT. WD. 
黄 鳞 环 锈 伞 子 实 体 的 热 水 提 取 物 及 甲醇 提取 物 具 有 抑 肿瘤 等 功效 ， 
对 小 鼠 肉 瘤 细 胞 S-180 和 艾 氏 癌 细 胞 的 抑制 率 分 别 为 90W% 和 和 100%( 应 建 浙 等 ，1987)。 
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图 221B AIRES Pholiota flammans 的 显 微 结 构 





a: HEF; b: 担子 和 拟 担子 ; c: RE; d: WAIA; e: WAR 
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222. E EL 
Pholiota lenta (Pers) Singer 











000 子 实 体 小 型 ;， 菌 盖 初 期 半球 形 ， 后 期 平展 ， 中 部 钝 ， 直 径 可 达 8cm; Hx 
表面 黏 至 胶 黏 ， 污 白色 至 带 黄色 ， 中 部 颜色 较 深 ,， 初 期 具 白 色 鳞 片 ， 后 期 易 脱 落 ; 菌 肉 
致密 ， 带 白色 至 浅黄 色 ， 气 味 和 味道 温和 ; 菌 裙 弯 生 至 直 生 ， 密 ， 白 色 至 淡 黄 色 ， 后 期 
ERAEE,i 48; 菌 柄 中 生 ， 基 部 膨大 ， 菌 环 以 上 具 白 色 粉 粒 ， 菌 环 以 下 白色 或 




















KERE, KE 










































































具 白 色 棉 称 状 鳞片 ， 内 部 实心 至 松软 ， 柄 长 可 达 8cm， 直 径 可 达 1.2cm; 








00 8 








菌 环 白色 ， 易 消 








KA, DER, AARRE, JUR, EKOA EXC € £76 €. 








00 BW 























平行 形 ， 至 近 平行 形 ， 菌 丝 薄 壁 光滑， 无 色 ， 后 期 膨 腾 ;担子 机 





























棒状 或 中 间 稍 膨大 ， 大 小 为 18023 x 506hum; WERA E PAE AMAER, Mn 
4t, SR, DE, WEAR, KAXASQ8 x 8D10um; SEA ARRAS, SEE, 
遇 KOH 试 剂 无 色 ， 光 滑 ， 大 小 为 27031 x 8D10pm。 











00 dfc EE, XB. FIAN, KORR E dS €, IKI-, X/4X5[67 x 


3[H.5Sum， 平 均 长 L=5.73um， 平 均 宽 W= 3.Sum， 长 宽 比 Q=1.51。 





加 加 回电 

















群生 或 丛生 于 针 叶 林 中 的 腐 枝 层 上 或 腐 木 上 。 
































uuu 

















000000000 烙 鳞 伞 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 其 子 实体 易 腐 烂 ， 采 集 后 应 及 时 














es ATS & 3E. 西藏 、 ZH. 
Ta EAS EL DRE SEXE, APO E A Aa A8 IRES- 180 0^] W H R 77 8096, 


















































TC EORR Zr JL By d | E 2g 9090 (UT ER, 1998). 
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Fd222A KÍ Pholiota lenta 的 子 实体 





图 222B Wf Pholiota lenta 的 显 微 结构 
a: PHT; b: 担子 ; e: WAEA; di TENA 
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22 i 
Pholiota lubrica (Fr.) Singer 

















DOOD 子 实体 中 等 大 小 或 小 型 ; 菌 盖 初期 扁 半 球形 至 半球 形 ， 后 期 平展 ， 中 部 
山 起 ， 直 径 可 达 7cm; 菌 盖 表 面 湿 润 时 胶 和 蒜 ， 中 部 红 褐 色 ， 向 边缘 土 黄 色 ， 具 黄色 胶 质 
化 的 软 毛 鳞片 ， X4UAGKR E. REG HAKEE, RATE E, TWR, EH, Au 
和 味道 温和 ; WESE, HEME, X, AREFE, WAKE, HAEE, HH 
边缘 具 细 毛 ; 菌 柄 中 生 ， 上 下 等 粗 或 向 上 稍 细 ， 基 部 稍 呈 球茎 脱 大 ， 初 期 灰白 色 ， 后 
期 下 部 褐色 ， 干 ， 表 面具 纤毛 ， 基 部 具 软 毛 ， 纤 维 质 ， 中 实 ， 柄 长 可 达 8cm， 直 径 可 达 
0.6cm; 菌 环 污 白色 ， 上 位 ， 丝 膜 状 ， 易 脱落 。 

UH BHABZeEzxA,3xE4KOHWUMEXX€, E, XE, mE, HT 
ikldum; 菌 盖 皮 层 为 厚 的 黏 皮层 ， 具 锁 状 联合 ， 菌 丝 遇 KOH 试 剂 无 色 至 淡 黄色 ， 薄 壁 ， 


X. 


































































































































































































吕 口 “ 苗 袜 菌 甘 平行 形 至 略 交织 ， 菌 丝 落 壁 ， 光 滑 ， 直 径 为 4010hm， 细 胞 后 期 膨 
X; 担子 细 长 棍棒 状 ， 具 4 个 担 孢 子 小 梗 ， 遇 KOH 试 剂 无 色 ， 大 小 为 19023 x 506hm; 38 
侧 囊 状 体 丰富 ， 中 间 膨 大 的 拟 纺 锤 形 ， 顶 端 钝 ， 颈 部 由 中 间 膨 大 处 向 顶端 逐渐 变 细 ， 光 
滑 ， 薄 壁 ， 内 含 物 同 质 ， 或 在 顶端 具 一 黄色 的 胶 质 物 ， 大 小 为 38060 x 12018hm; EZ 
状 体 近 达 状 至 棍棒 状 ， 薄 辟 ， 光 滑 ， 遇 KOH 试 剂 旦 淡 黄 色 至 无 色 ， 内 含 物 黄色 至 无 色 ， 
大 小 为 30042 x 10[fl7um.« 

UD ” 担 孢 子 椭圆 形 ， 光 滑 ， 薄 辟 ， 遇 KOH 试 剂 旦 赭 色 至 浅黄 褐色 ， 大 小 为 6D7.5 x 
3[Mhm， 平 均 长 L=6.6lhum， 平 均 宽 W=3.67hum， 长 宽 比 Q=1.83。 

DODDOD 群生 于 针 阔 混交 林 中 的 腐 枝 层 上 或 腐 木 上 。 

unadgagdguuu 丫 皮 鳞 伞 通常 在 秋季 出 现 ， 其 子 实体 易 腐烂 ， 采集 后 应 及 时 
SET. 
mamo 52i e em Wl eS UH xc 
UDDU JxSESJGCR UN SEG, CES R A A 28 S- 180 fu 3 IK 6 8 AR P] 
抑制 率 均 为 90%( 应 建 浙 等 ，1987; 卯 晓 岚 ，1998)。 





































































































































































































图 223A” 精 皮 鳞 全 Pholiota lubrica 的 子 实体 





图 223B XXI Pholiota lubrica 的 显 微 结构 
a: HAF; b: HF; c: WAEI; d: YES 
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224. [1 H E] 
Pholiota microspora (Berk.) Sacc. 











口 口 口 ” 担 子 果 一 年 生 ， 具 中 生 柄 ， 履 瓦 状 释 生 ， 新 鲜 时 肉质 ， 无 噬 无 味 ， 
质 ; 菌 盖 幼 时 半球 形 、 钟 形 ， 后 变 为 中 凸 形 ， 直 径 可 达 6cm， 中 部 厚 可 达 Smm; 8i 
面 新 鲜 时 黄 褐色 至 红 褐 色 ， 具 黏液 ， 光 滑 ， 王 后 变 为 黄 褐色 ， 中 部 黑 褐色 ; 边缘 锐 ， 
后 内 卷 ; 菌 褐 表面 新 鲜 时 黄色 ， 干 后 变 为 黄 褐色 ; WUS, TFK, MEAZ, MM; 
菌 肉 新 鲜 时 奶油 色 至 浅黄 色 ， 干 后 软木 栓 质 ， 厚 可 达 4mm; 菌 柄 圆柱 形 ， 基 部 常 弯曲 ， 
纤维 质 ， 与 菌 盖 同 色 或 略 浅 ， 光 滑 ， 黏 ; 菌 环 在 菌 柄 中 部 ， 膜 质 ， 黏 ， 柄 长 可 达 5cm， 
直径 可 达 4mmo。 
D000 芮 丝 隔膜 具 锁 状 联合 ; WAZIKI-, CB-; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 齐 
















































































































































































化 。 














口 口 ” 菌 肉 菌 丝 无 色 或 浅黄 色 ， 薄 壁 至 略 厚 壁 ， 少 分 枝 ， 多 具 锁 状 联合 ， 平 直 ， 有 
些 菌 丝 膨 胀 ， 规 则 排列 ， 直 径 通常 为 408hum， 膨 胀 菌 丝 直径 可 达 12hme 
菌 髓 菌 丝 无 色 至 浅黄 色 ， 薄 壁 ， 少 分 枝 ， 频 繁 锁 状 联合 ， 略 平 直 ， 平 行 于 姻 
E 列 ， 直 径 为 305Sum， 有 些 菌 丝 膨胀 ， 直 径 可 达 10hum; 子 实 层 中 具 拟 塞 状 体 ， 无 色 ， 
， 梭 形 至 不 规则 棒状 ， 大 小 为 16020 x 607um; 担子 棍棒 状 ， 具 4 个 小 梗 并 在 基部 具 
大 小 为 14018 x 405hm。 

DO 担 钨 子 椭圆 形 ， 黄 色 至 金黄 色 ， 厚 壁 ,， 平滑 ， 有 时 塌陷 ，IKI-，CB-， 大 
小 为 a[42[D5(5.D x (2.9 册 303.4(03.53)um， 平 均 长 L=4.77um， 平 均 宽 W=3.1um， 长 宽 比 
Q-1.54 (n=30/1)e 
0000 生长 于 阔叶树 腐 e 
uggagmauuu ETE dESORIBNAL, ATXI AE, KRJ NEWS 



















































































































































































AA. B. TX. 









































B j . Itó) S. : i， 但 最 近 的 研究 
表明 Pholiota microspora 是 其 合法 名 称 (Neda，2008; 戴 玉 成 ， 李 玉 ，2011)。 
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图 224B TE Pholiota microspora 的 显 微 结 构 





a: PWF; b: 担子 和 拟 担子 ; c: 菌 肉 菌 丝 
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25 BB IE 
Pholiota populnea (Pers) Kuyper & Tjdl.- Beuk. 











[UU ， 子 实体 中 等 大 小 至 大 型 ; 菌 盖 初 期 半球 形 ， 后 期 平 数 具 脐 状 突起 ， 
直径 可 达 15cm; 菌 盖 表 面 湿 时 香 ， 灵 白色 至 近 白 色 ， 或 浅黄 色 至 赭 色 ， 具 白色 鳞片 ， 后 
期 易 脱 落 ; 菌 盖 边 缘 初期 内 卷 ， 后 期 展开 ， 展 开 后 呈 波 状 ; WAF, AŽ, AE, AR 
不 明显 ， 味 道 略 差 但 不 明显 ; 菌 裙 弯 生 至 直 生 ， 密 至 稠密 ， 裙 幅 宽 ， 初 期 白色 ， 渐 变 为 
肉桂 色 ， 后 期 为 深 咖啡 色 ， 边 缘 平 ; 菌 柄 中 生 至 略 偏 生 ， 基 部 膨大 ， 往 往 弯 曲 ， 初 期 白 
色 ， 后 期 至 少 在 下 部 为 褐色 ， 菌 环 以 下 具 白 色 棉 加 状 鳞片 ， 中 实 ， 柄 长 可 达 10cm， 直 径 
可 达 2.5cm; 菌 环 上 位 ， 白 色 ， 棉 毛 状 ， 易 脱落 ， 常 在 柄 上 留 有 痕迹 。 

口 口 “” 菌 肉 菌 丝 相 互 交 织 ， 遇 KOH 试 剂 无 色 ， 薄 壁 ， 光 滑 ， 直 径 为 12.5014hm 
HARENZ, EKORRE, HE, XAA, AWAKO, EEX 
4(/um« 

[I] BEER, WARANKA, KORRALE, EE, XE, EG 
4[Bum; 担子 棍棒 状 ， 具 2[04 个 担 孢 子 小 梗 ， 大 小 为 25030 x S[fum; 2638 du XA; W 
缘 圳 状 体 圆柱 形 、 长 棍棒 状 或 头 棒状 ， 辟 光滑， 无 色 ， 薄 ， 内 食物 同 质 。 

DO ” 担 孢 子 椭圆 形 至 卵 圆 形 ， 光 滑 ， 锈 黄色 ， 具 明显 的 芽 孔 ， 顶 端 平 截 ， 具 1[ 叶 个 
油 滴 ， 大 小 为 708.5 x 405.Sum， 平 均 长 L=7.67um， 平 均 宽 W=4.83um， 长 宽 比 Q=1.58。 
D000 单 生 或 群生 于 阔 叶 林 中 的 树干 部 或 基部 上 。 

DO0O00000020 杨 树 鳞 伞 通 常 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 其 子 实体 易 腐烂 ， 采集 后 
XT. 
anon mh Aks rab SG. HT. NE T. WI WE. y 
E. zd. NL. 

0000 4S SG qm SEXIES, 1998). 
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图 225B A Pholiota populnea 的 显 微 结构 
a: HEF; b: HF; c: TBZRSEXADE 
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DOG i 
Pholiota spumosa (Fr.) Singer 














[UU 子 实体 一 般 较 小 ; 菌 盖 初期 扁 半球 形 ， 后 平展 至 中 部 稍 下 四 ， 直 径 可 达 
6cm; 菌 盖 表 面 温润 时 黏 滑 ， 黄 色 至 硫黄 色 ， 往 往 带 绿色 ， 中 部 黄 褐色 ， 后 期 表皮 破裂 
成 细小 鳞片 状 ; 菌 盖 边 缘 初 时 内 卷 ， 挂 有 黄色 绵 绒 状 丝 膜 ， 易 消失 ， 后 期 稍 上 疙 ; 
肉 薄 ， 软 ， 黄 色 至 硫黄 色 ， 气 味 和 味道 温和 ; BDHSECTESE,TgNSEu, ME 
等 宽 ， 初 期 淡 黄 色 至 黄色 ， 后 期 变 褐 色 至 锈 褐色 ， 常 带 绿色 ; WAPE, FW, 
具 白 粉 ， 黄 和 白色， 下 部 褐色 ， 纤 维 质 ， 内 部 填充 ， 后 变 中 空 ， 长 可 达 10cm， 直 径 可 
0.6cm. 

UU BAHBZdEA, EAR, =X, EKOHGdAUM EXE, BAN 
12016um; 菌 盖 皮层 为 黏 皮层 ， 菌 丝 遇 KKOH 试 剂 无 色 至 黄色 ， 具 锁 状 联合 ， 直 径 为 
3-7[]5um.e 

[I] BUNEERBHICRIAX, ZÁARREX, SX, JSKOHBUNEGX€, HJ 
ikl5um; PF KIA, A HERdRT INE, EKORRE EERE, X/X22B0 x 
S[um; 38d XR HR EPA NUES, UG t4, EE, X. KORR 
无 色 ， 内 仿 物 无 色 至 带 黄 色 ， 颈 部 内 含 物 呈 胶 质 状 ， 大 小 为 450U70 x Srl5um; 38 ERA 
近 棍 棒状 至 中 间 膨 大 的 纺锤 形 ， 薄 壁 ， 光 滑 ， 遇 KOH 试 剂 无 色 至 淡 黄 色 ， 大 小 为 30045 x 
7D10um。 

[I] 拒 孢 子 卵 圆 形 至 椭圆 形 ， 表 面 光滑 ， 遇 KOH 试 剂 呈 浅 锈 祸 色 至 锈 神色 ， 顶 端 
芽 孔 明显 但 不 平 截 ， 内 有 具 102 个 油 滴 ，IKI-， 大 小 为 608 x 3.505Sum， 平 均 长 L=6.83hm ， 
平均 宽 W=4.17um， 长 宽 比 Q=1.63。 

DDDOD 众生 或 群生 于 针 叶 林 及 针 阔 混交 林 中 地 上 及 倒 腐 木 上 。 
DO0O0000000 黄 褐 鳞 伞 通常 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 其 子 实体 易 腐烂 ， 采集 后 
应 及 时 烘 干 或 蚊 干 。 
D000 福建 、 上 甘肃、 河南 、 黑 龙 江 、 湖 南 、 吉 林 、 内 蒙古 、 青 海 、 陕 西 、 
cU cep 
口 口 ” 黄 褐 鳞 伞 具有 抑 肿 瘤 等 功效 ， 其 中 对 小 鼠 肉 瘤 细 胞 S-180 和 菊 儿 癌 细 胞 的 
4 | 26 25) 7y 7096 (Uf E x, 1998). 
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图 226B WI Pholiota spumosa 的 显 微 结构 
a; HEF; b: HF; ci TEJUEEXRUE; di THERE 
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227. ] U LL B 


Pholiota terrestris Owerh. 

















DUU 子 实体 小 型 ; HEAnTXUrzR, bn, ÉGnpxksom; WEGE 
REC 5 6z3356, RIGSEADREDL HUE, GORGE EISE, Ardet 
温和 ; HEEL, VS, WEF, WIMKE, SDNEUDEGEHOGBG, SDACOPXO WOW 















































E, brÉEGdRXADTAAS, Ke. HEERE, WEARZE, HAULE AEH 
末 ， 菌 环 以 下 具 反 卷 的 上 暗色 鳞片 ， 中 实 ， 后 期 变 中 空 ， 柄 长 可 达 8cm， 直 径 可 达 0.8cm; 
菌 环 上 位 。 

口 口 ” 菌 肉 菌 丝 相互 交织 ， 细 胞 膨胀 ， 薄 壁 ， 光 滑 ， 直 径 为 10013.5Sum; Bx 
非 凝 胶 化 ， 菌 丝 遇 KOH 液 无 色 ， 壁 微 糙 ， 具 锁 状 联合 ， 直 径 为 3.707.5Shm。 

D 口 “” 菌 祠 菌 髓 近 平 行 形 ， 菌 丝 薄 壁 ， 光 滑 ， 遇 KOH 试 剂 无 色 ， 直 径 为 6]11hm; 担 
FRR, Apia ME, EKORRE, W, A, KAARS x SS[pum; 3E 
KAPRER AARRE P EEK MAER, K205 x 609hm; 38 2X 
状 体 圆 柱 形 至 头 棒 状 ， 薄 壁 ， 光 滑 ， 内 含 物 同 质 ， 遇 KOH 试 剂 无 色 ，28[46 x 508hm。 

DO did EXE, OR, HÆ, RI[243dhgH, EKOR EX 
db, ZUHAN, IKI- X^ 4.5l x 3.5[l5um, XE KL26.12um, 平均 宽 
W=4.16hm， 长 宽 比 Q=1.4701.69。 

D000 丛生 于 林内 树 根 周转 或 路 旁 地 上 。 
DO0O000000D0 地 生 鳞 伞 在 春季 至 秋季 均 可 出 现 ， 其 
BUT AUT. 
吉林 、 内 蒙 十、 青海 、 四 川 、 西 藏 、 云 南 。 
D000 地 生 鳞 伞 具 有 抑 肿瘤 等 功效 ， 其 中 对 小 鼠 肉 瘤 细 胞 S-180 和 艾 氏 瘤 细 胞 的 
抑制 率 均 为 60%( 卯 晓 岚 ，1998)。 
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图 227A ”地 生 鳞 伞 Pholiota terrestris 的 子 实体 








图 227B ”地 生 鳞 伞 Pholiota terrestris 的 显 微 结 构 
a: HWP; b: HF; c: MÆRK; d: WARA 
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228. 


[D] BET T C] D] D 
Phylloporia ribis (Schurmach.) R yvarden 


[UD dTOXRAESX4ÓE, Ln, GP HOROARGERXGEQUAERE, WEE 


M, ARAR, T 









































后 木 栓 质 ; 菌 盖 外 伸 可 达 4cm， 宽 可 达 8cm， 基 部 厚 可 达 1lcm; Bx 
ji 瞳 褐色 ， 具 同心 环 带 ， 被 微细 绒毛 ， 成 熟 后 发 育成 薄 的 皮 壳 ， 有 时 具 小 瘤 ; 边缘 锐 ， 

















活跃 生长 时 金黄 色 ; 和 孔 口 表面 黄 褐色 至 锈 褐色 ， 略 具 折 光 反 应 ; 边缘 金黄 色 ， 不 光滑 ， 
宽 可 达 2mm; 和 孔 口 圆 形 ， 每 毫米 608 个 ; FURZE, Sk, 菌 内 金黄 神色 至 锈 神色 ， 厚 
可 达 8mm， 双 层 ， 中 间 具 一 黑色 细 线 ， 下 层 菌 肉 木 栓 质 ， 上 绒毛 层 软 木 栓 质 ; BEES 
色 ， 闫 色 比 菌 肉 稍 浅 ， 分 层 不 明显 ， 长 可 达 2mm。 


D000 菌 丝 系 统一 体系 ; 菌 丝 隔膜 简单 作 









































在 KOH 试 剂 中 变 黑 。 

DD 菌 肉 菌 丝 无 色 至 浅黄 色 ， 薄 壁 ， 或 稍 厚 
隔 ， 略 弯曲 ， 相 互 交织 排列 或 近 规 则 排列 ， 直 径 为 205um; 黑色 细 线 处 的 菌 丝 瞳 褐色 ， 
明显 厚 壁 并 具 一 狭窄 内 腔 ， 强 烈 黏 结 ， 弯 曲 ， 相 互 交 织 

[I 茵 髓 菌 丝 无 色 ， 薄 辟 ， 或 黄 褐色 ， 厚 辟 
和 分 隔 ， 厚 壁 菌 丝 少 分 枝 ， 多 分 隔 ， 平 直 ， 巩 松 交 
径 为 204hm; 子 实 层 中 无 刚毛 ， 偶 尔 具 近 纺 锤 状 的 拟 告 状 体 ; 担子 宽 棍 棒状 ， 具 4 个 小 梗 




































































长 宽 上 


并 在 基部 具 一 横 隔 膜 ， 大 小 为 8011 x 3.504.5pm。 
UU 担 苞 子 广 椭圆 形 ， 浅 黄色 ， 稍 厚 壁 ， 多 数 4 个 胶 黏 在 一 起 ， 有 时 塌陷 ，IKI-， 
CB(+) ， 








大 小 为 2.7D3[B.904.D) x 202.502.6um, 3 


liz . 


HS 


EE H 




















PUR WZIKI-, CBH; B Z2 





FE — SE PE, 48 RNI, 多 分 








排列 ， 直 径 为 203.8um。 





E 


RH 


具 一 宽 的 内 腔 ， 薄 壁 菌 丝 多 分 
E 列 ， 或 略 沿 菌 管 近 ii |, 





EF 均 长 L=3.25um， 3E24 $,W-2.19um, 





LQ=1.39[]1.58 (n260/2). 














D000 生长 在 多 种 阔叶树 的 基部 或 伐 桩 上 。 

















o00000000 AATRE HN IRAI 
鞭子 实体 木 栓 质 ， 不 易 腐烂 ， 与 基 物 着 生 紧 密 ， 采 集 时 需 




















Ecco gy ESL 




















种 类 ， 








在 春季 、 夏 季 和 秋季 均 出 现 ， 
X f 71 HK 








[ XE UHPRE BUR BUE Gb EXC RERE. 
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图 228B  Z&EE-F MAKE TS] Phylloporia ribis 的 显 微 结构 
a: HEF; b: 担子 和 拟 担子 ; c: WERE; d: WRES; e: 菌 肉 菌 丝 
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229 DOUBT EIE 
Piptoporus betulinus (Bull.) P. Kara. 











000 担子 果 一 年 生 ， 通 常 具 侧 生 的 短 柄 ， 有 时 无 柄 盖 形 ， 或 形成 柄 状 的 基部 ， 
常 单 生 且 垂 生 ， 新 鲜 时 肉 划 质 ， 无 噬 无 味 ， 干 后 软木 栓 质 ; 菌 盖 半 圆 形 或 圆 形 ， 直 
中 达 20cm， 中 部 厚 可 达 4cm; 菌 盖 表 面 新 鲜 时 乳白 色 ， 光 滑 ， 干 后 变 为 乳 褐色 或 黄 褐 
无 同心 环 带 和 环 沟 ; 边缘 钝 ， 于 后 略 内 卷 ; 菌 肉 新 鲜 时 肉质 ， 奶 油 色 ， 干 后 奶油 色 
乳 黄色 ， 强 烈 收缩 ， 海 绵 质 或 软木 栓 质 ， 厚 可 达 3.53cm， 上 表面 具 一 浅 褐色 皮 壳 ; 孔 口 
表面 初期 乳白 色 ， 和 王后 变 稻 草 色 或 浅 褐色 ; 孔 口 近 圆 形 ， 每 毫米 507 个 ; 管 口 边 缘 薄 ， 全 
缘 ; 菌 管 与 孔 口 表面 同色 ， 比 菌 肉 闫 色 深 ， 新 鲜 时 肉质 ， 干 后 硬 纤维 质 ， 长 达 Smm; B 
柄 新 鲜 时 奶油 色 ， 干 后 黄 褐色， 光滑 ， 长 可 达 3cm， 直 径 可 达 30mm。 

0000 菌 丝 系统 三 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联 合 ; 所 有 菌 丝 IKI-，CB-; EZ 
织 在 KOH 试 剂 中 无 变化 。 

UU 生殖 菌 丝 极 少 见 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 偶 尔 分 枝 ， 弯 
丝 占 多 数 ， 无 色 ， 厚 壁 并 具 窗 的 内 腔 ， 常 分 枝 ， 弯 曲 ， 紧 
分 枝 菌 丝 形成 缠绕 菌 丝 ， 无 色 ， 厚 壁 ， 强 烈 分 枝 ， 直 径 为 1 
丝 相似 。 

[I] HW pEXEADU,me,JGJES, DAR, ES, ÉGNSI[BSum 骨架 
菌 丝 占 多 数 ， 无 色 ， 厚 壁 并 通常 具 狭 窄 的 内 腔 ， 大 量 分 枝 ， 弯 曲 ， 强 烈 交 织 排 列 ， 直 径 
为 305hm; 子 实 层 中 无 于 状 体 和 拟 赛 状 体 ; 担子 棍棒 形 ， 具 4 个 小 梗 并 在 基部 具 一 锁 状 联 
含 ， 大 小 为 18021 x 5.506.5um; 拟 担子 占 多 数 ， 棍 棒 形 或 梨 形 ， 比 担子 小 。 

00 担 孢 子 圆 柱 形 ， 弯 曲 ， 有 了 时 腊肠 形 ,， E, HE, FH, xxm, 
IKI-，CB-， 大 小 为 (404.305(05.2) x 1.3m1.502(02.3)um, F HE L-4.68um, 平均 宽 
W=1.75hum， 长 宽 比 Q=2.5102.84 (m=60/2)。 
0000 只 生长 在 桦 树 的 活 立 木 和 倒 木 上 。 

000000000 桦 剥 管 孔 菌 为 常见 种 类 ， 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 其 
至 软木 栓 质 ， 易 腐烂 ， 与 基 物 着 生 紧密 ， 采 集 时 需要 用 刀 割 取 。 
ERE ERE RN S dE Eais ees Lr Wars Pe gs ob WS 
藏 、 新 疆 、 云 南 。 
0000 桦 剥 管 孔 菌 含 有 蹄 菌 酸 (unglinic acid)， 对 化 脓 小 球菌 有 抵抗 作用 ; 
该 菌 子 实体 的 热 水 提取 液 具 有 抑 肿 瘤 等 功效 ， 其 中 对 小 鼠 肉 瘤 细 胞 S-180 的 抑制 率 为 
499%[072%( 应 建 浙 等 ，1987; 卯 晓 册 ，1998)， 对 小 白鼠 和 猴子 的 养 骨灰 质 炎 也 有 显著 的 
抗 性 作用 ( 卯 晓 岚 ，1998); 此 外 ， 该 菌 还 能 抑制 绿 脓 杆 菌 和 于 质 沙 雷 菌 的 生长 ， 对 金 葡 
菌 、 杆 草 杆菌 和 耻 拓 分 梳 杆 菌 也 有 不 同 程度 的 抑制 作用 ( 清 昭和，2004)。 






















































































































































































， 直 径 为 304.6um; HEB 
交织 排列 ， 直 径 为 306hm ; 
[D.5um; HAE ZB 
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[229A HELPS Piptoporus betulinus 的 子 实体 











图 229B HEX ELE Piptoporus betulinus 的 显 微 结 构 








a; HHF; b: 担子 和 拟 担子 ; ce: ARE 


菌 丝 ; d: HA 








ES 





丝 
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230. [] LI L] 
Pisolithus arhizus (Scop.) R auschert 





口 口 口 ” 担子 果 一 年 生 ， 球 形 、 亚 球形 或 不 规则 球形 ， 下 部 形成 柄 状 基部 ， 单 生 或 
数 个 集 生 ， 新 鲜 时 无 特殊 气味 ， 老 后 很 容易 从 地 表 脱 落 ， 直 径 可 达 10cm; 外 包 被 新 鲜 时 
HE XERE RAE WE, XW, 内 部 具 无 数 小 包 ， 埋藏 于 黑色 胶 质 物 中 ， 小 包 幼 
期 黄色 至 黄 褐 色 ， 后 变 为 褐色 ， 不 规则 多 角形 ， 直 径 可 达 4mm， 产 孢 组 织 幼 时 和 乳 黄色 ， 
Jed GE, qM. 

mogi $4Zx$, FE 空 ， 平 直 或 弯曲 ， 具 锁 状 联合 和 简单 分 
隔 ， 多 分 枝 ， 表 面 光 滑 或 具 黄 , IKI-, 35224822 CBQ), E A X 3pum. 

[UU Sam, xi ES, RD, Xu 3k2um, IKI-, CB(+), X^ 
为 8010 x (7.8[)7.9[ 9.7 [9.8)um, p 平均 宽 W=8.56hum， 长 宽 比 Q=1.03 
(n-30/1). 

























































































00 生长 在 松林 地 上 。 

0000000 豆包 茵 通常 在 夏季 和 和 秋季 十 后 出 现 ， 最 好 在 生长 后 期 采集 子 
[直接 用 手 采摘 ， 并 且 需 要 较 长 时 间 才 能 将 其 自然 明 干 。 
加 中 可 本 
A. 四 川 、 香 港 、 云 南 。 浙 江 。 

DUI ”豆包 茵 具有 消 肿 、 止 血 等 作用 (刘波 ，1984)。 
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图 230B 豆包 菌 Pisolithus arhizus 的 显 微 结 构 
as HET; b: füzz 
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231. HEU LUE LB 


Pleurotus citrinopileatus Singer 





D00 ZG4KAd4EIEÜUENE, WANE, WERRMUAR, TRAR, TER 
U 菌 盖 幼 时 半球 形 ， 成 熟 时 圆 形 至 遍 形 ， 中 部 常 凸 ， 直 径 可 达 18cm， 中 部 厚 可 达 30mmi 
盖 表 面 新 鲜 时 金黄 色 ， 王 后 变 为 浅黄 色 ， 无 环 带 ， 光 滑 ; 边缘 锐 ， 干 后 内 卷 ; WHR 
面 新 鲜 时 乳白 色 至 淡 黄 色 ， 和 干 后 变 为 浅黄 色 ; WIN. TEK, WIE. Em. 
新 鲜 时 乳白 色 ， 无 环 带 ， 于 后 软木 栓 质 ， 厚 可 达 5Smm; 菌 柄 基部 不 膨大 ， 常 向 下 略 渐 
细 ， 纤 维 质 ， 幼 时 菌 柄 乳白 色 ， 成 熟 菌 柄 上 部 和 中 部 乳白 色 ， 基 部 乳白 色 至 污 白色 ， 柄 
长 可 达 8cm， 上 部 直径 可 达 15mm。 

D000 芮 丝 隔膜 具 锁 状 联 合 ; 菌 丝 IKI-，CB-; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 剂 中 无 变 

































































































































































化 。 























口 口 ” 蓝 肉 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 至 略 厚 壁 ， 常 分 枝 ， 具 锁 状 联合 ， 较 平 直 或 弯曲 ， 有 些 
菌 丝 略 膨胀 ， 交 织 排列 ， 直 径 为 6D19pm。 

UU 茵 髓 菌 丝 无 色 ， 薄 辟 ， 多 分 校 ， 非 常 频 繁 分 隔 ， 具 锁 状 联合 ， 弯 曲 ， 玖 松 交 
织 排 列 ， 直 径 为 3010um; 福 缘 圳 状 体形 状 多 样 ， 梭 形 、 坛 形 、 卵 圆 形 等 ， 并 在 顶部 常 具 
乳头 状 或 枝 状 突起 ， 在 基部 具 一 锁 状 联合 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 大 小 为 10021 x 407hm; 担子 近 
棍棒 状 ， 具 4 个 小 梗 并 在 基部 具 一 锁 状 联 合 ， 大 小 为 15022 x 506hm。 

口 口 ” 担 孢子 圆柱 形 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 平滑，IKI-，CB-， 大 小 为 7D.5 010 x3Mum, F 
均 长 L=7.92um， 平 均 宽 W=3.46hum， 长 宽 比 Q=2.29 m=30/1)。 

D00 ”生长 在 多 种 阔叶树 的 倒 木 、 腐 朽木 和 伐 桩 上 ， 其 中 以 榆树 上 最 为 常见 。 

DO000000 人 金 顶 侧耳 通常 在 夏季 出 现 ， 其 子 实体 易 腐烂 ， 出 现 后 要 立即 
并 及 时 晾 干 或 烤 干 。 
oom Fk Rai er AT: 

DOO EMNER HI EEA, AeA EE Hu AA SRAEQW 
[等 ，1987); 该 菌 的 菌 丝 提取 物 对 小 鼠 的 体液 免疫 系统 和 细胞 免疫 功能 均 有 明显 的 增 
BEAGE, Ew, 2002); 水 提 物 能 够 清除 超 氧 明 离子 自由 基 ， 对 细菌 也 有 抑制 作用 
( 叶 明 等 ，2009); 该 菌 的 多 糖 具 有 抗 肿瘤 、 增 强 机 体 免 疫 力 等 作用 ( 张 影 等 ，2003; ER 
洁 等 ，2005); 此 外 ， 还 从 该 菌 中 分 离 得 到 降 血 酯 的 活性 成 分 洛 伐 他 汀 (lovastatin)( 包 海 广 
等 ，2004)。 
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图 231A 4 MMH: Pleurotus citrinopileatus 的 子 实体 





图 231B 人 金 顶 侧耳 Pleurotus citrinopileatus 的 显 微 结构 








a; HHF; b: 担子 和 拟 担子 ; e: AAR 
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232. [] LU LI L] 


Pleurotus dryinus (Pers) P. Kumm 


D00 G4KAd4EE£ÜUgEN, EWOXUCMEEAXG RUE: JARAH, TR 
AR, TERR, 菌 盖 幼 时 匙 形 至 扁 形 ， 成 熟 时 近 半 圆 形 ,， 平展 ， 直 径 可 达 12cm， 
部 厚 可 达 8mm; 菌 盖 表面 新 鲜 时 奶油 色 至 灰白 色 ， 和 干 后 变 为 灰 褐色 ， 无 环 带 ， 具 绒毛 ， 
UR, TER; 边缘 钝 ， 波 状 ， 有 时 齿 裂 ， 干 后 内 卷 ; 菌 裙 表面 新 鲜 时 和 乳白色， 和 干 
后 变 为 浅黄 色 ; 菌 裙 稍 密 ， 不 等 长 ， 通 常 延生 ， 脆 质 ， 厚 可 达 5mm; 菌 肉 新 鲜 时 白色 ， 
无 环 带 ， 干 后 颜色 不 变 ， 软 木 栓 质 至 脆 质 ， 厚 可 达 3mm; 菌 柄 基部 膨大 ， 肉 质 ， 其 密 绒 
毛 ， 新 鲜 时 和 乳白色， 干 后 土 黄 色 ， 柄 长 可 达 4cm， 直 径 可 达 20mm。 

UU 菌 丝 隔 膜 具 锁 状 联合 ; 菌 丝 IKI-，CB-; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 剂 





















































































































































菌 肉 菌 丝 无 色 ， 薄 怪 至 厚 辟 ， 频 繁 分 枝 ， 多 具 锁 状 力 

排列 ， 通常 为 408hm。 
口 口 ” 蓝 散 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 多 分 枝 ， 频 繁 锁 状 联合 ， 遍 
为 305hm; 子 实 层 中 无 宫 状 体 和 拟 赛 状 体 ; 担子 近 棍 棒状 ， 具 4 个 小 梗 并 
联合 ， 大 小 为 23032 x 506hm; 拟 担子 的 形状 与 担子 相似 ， 但 略 小 。 

[[] 担 孢 子 圆柱 形 , 无 色 ， 薄 壁 ， 平滑 ,通常 具 1 或 2 个 液 泡 ，IKI-，CB-， 大 小 
为 (9 由 9.8012 人 012.5) x (2.9 由 303.9(04.Dhm， 平 均 长 L=11.13um， 平 均 宽 W=3.43um， 长 宽 
Ht Qz3.25 (nz30/1). 
D000 生长 在 多 种 阔叶树 的 活 立 木 、 倒 木 、 腐 朽木 和 伐 桩 上 。 
DO0000000 栎 生 侧 卫 通 常 在 秋季 出 现 ， 其 子 实体 易 腐烂 ， 出 现 后 要 立即 
采集 ， 并 及 时 上 晾 干 或 烤 
口 “ 福建。 
口 “ 栎 生 侧耳 可 用 于 治疗 肺 气 肿 等 疾病 ( 卯 晓 鸯 ，1998)。 
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图 232B 栎 生 侧耳 Pleurotus dryinus 的 显 微 结 构 





a: PWF; b: 担子 和 拟 担子 ; c: 菌 肉 菌 丝 
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233. [] LT LE LH] 


Pleurotus ferulae Lanzi 


D00 ”担子 困 一 年 生 ， 具 偏 生 至 侧 生 桥 ， 通 常数 个 群生 或 窗 瓦 状 综 生 ， 新 鲜 时 
肉质 ， 无 痢 无 味 ， 干 后 碎 质 ;， 菌 盖 幼 时 匙 形 至 近 半 圆 形 ， 成 熟 时 半圆 形 或 肩 形 ， 直 径 可 
达 15cm， 中 部 厚 20mm; 菌 盖 表面 新 鲜 时 白色 至 奶油 色 ， 干 后 变 为 浅 灰 色 ， 无 环 带 ， 光 
TE; AUAA, TENE, 菌 褐 表面 新 鲜 时 乳白 色 ， 于 后 变 为 浅黄 色 ; WAUME, FK, 
通常 延生 ， 脆 质 ; 菌 肉 新 鲜 时 乳白 色 ， 无 环 带 ， 干 后 软木 栓 质 ， 厚 可 达 15mm; Wi 
圆柱 状 ， 肉 质 至 纤维 质 ， 新 鲜 时 乳白 色 ， 和 王后 奶油 色 、 浅 黄色 ， 柄 长 Scm， 直 径 可 达 
30mm. 


D000 BAZmNERASMXX6; BAZIKI-, CB-; B ZZ2ZEKOHmN TX 





































































































化 。 











[] 菌 肉 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 至 稍 厚 壁 ， 中 度 分 枝 ， 多 具 锁 状 联合 ， 常 弯 | 

织 排列 ， 直 径 通常 为 408hm。 

[] 髓 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 中 度 分 枝 ， 较 频繁 分 隔 ， 具 锁 状 联合 ， 弯 

织 排列 ， 直 径 为 307hm; 子 实 层 中 无 圳 状 体 和 拟 宫 状 体 ; 担子 棍棒 状 ， 有 具 4 个 4 

部 具 一 锁 状 联合 ， 大 小 为 25035 x 607hm; 拟 担子 的 形状 与 担子 相似 ， 但 略 小 。 
DO 抱 狗 子 近 圆柱 形 ， 有 时 两 端 渐 细 且 弯曲 成 为 芒果 形 ， 无 色 ， 薄 辟 ， 平 泌 

HE — X3, IKI-, CB-, X/hXü1[p1L5[]14(]4.5) x 4.8[p4.9[p.8(Oum, 3E 

L-12.33um, 3E 55 W-5.31um, 55 P, Q-2.32 (n=30/1)。 

D000 生长 在 阿 魏 的 根茎 木 上 。 

DO0O0O00000D0 阿 魏 侧 耳 仅 春 季 出 现 ， 其 子 实 体 易 腐烂 ， 出 现 后 要 立即 采 

FI BCT 30 

D 新 疆 。 

LU] 阿 魏 侧 耳 具 有 治疗 胃病 等 功效 (应 建 浙 等 ，1987)。 
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图 233B WAME: Pleurotus ferulae 的 显 微 结构 
a: 担 孢 子 ; b: 担子 和 拟 担子 ; c: 菌 肉 菌 丝 
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234. [E LT LE B] 


Pleurotus ostreatus (Jaca.) P. KUMM. 


口 DDO 担子 果 具 偏 生 至 侧 生 柄 ,通常 数 个 群生 或 履 瓦 状 琶 生 ， 新 鲜 时 肉质 ， 无 痢 
ER, TERM, 菌 盖 幼 时 是 形 至 近 半 球形 ， 成熟 时 近 圆 形 或 扇形 ,平展 或 稍 由 ， 直 径 
为 5012cm， 中 部 厚 15[40mm; 菌 盖 表 面 新 鲜 时 污 和 白色 至 深 宰 色 ， 干 后 变 为 浅黄 色 至 暗 宰 
色 ， 无 环 带 ， 光 滑 ; UAA, TER; 菌 福 表 面 新 鲜 时 乳白 色 ， 干 后 变 为 浅黄 色 ; W 
HA, TEK, AEE, MA, 菌 肉 新 鲜 时 和 乳白色， 无 环 带 ， 干 后 软木 栓 质 ， 厚 可 
ik30mm; 菌 柄 基部 膨大 ， 纤 维 质 ; 菌 柄 幼 时 和 成 熟 后 均 乳 白色 ， 柄 长 可 达 5cm， 上 部 直 
径 可 达 35mmo。 

0000 菌 丝 隔膜 具 锁 状 联合 ; 菌 丝 IKI-，CB-; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 剂 中 无 变 














































































































菌 肉 菌 丝 无 色 ， 多 数 厚 壁 ， 多 分 枝 ， 多 闪 锁 状 联合 ， 常 弯曲 ， 芍 松 交 织 排 
































菌 散 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 至 略 厚 壁 ， 多 分 枝 ， 较 频繁 分 隔 ， 具 锁 状 联合 ， 弯 曲 ， 
， 直 径 为 409hm; T XE POCHE TRIER HS; 担子 近 棍 棒状 ， 具 4 个 小 
并 在 基部 具 一 锁 状 联合 ， 大 小 为 23036 x 6[T7.5um. 
00 dGETGtHURHOP, T€, W, XR, IKE, CB-, AURXS[PSQIO x304hm， 平 
Jj-L-8.72um, JEJ4 55 W-3.6um, 55 W Q-2.42 (n-30/1). 

D000 ”生长 在 多 种 阔叶树 的 活 立木 、 倒 木 、 腐 朽木 和 伐 桩 上 。 
DO0000000 糙 皮 侧耳 通常 在 秋季 出 现 ， 其 子 实体 易 腐 烂 ， 出 现 后 要 立即 
ARE, GEBOT AT. 
oono Er» Mk edo Fri Fr ARS EE UI S Wis Kre 
ERMWEFAAERNKR MAEA PEERAA, 1984), TA 
AF ERRARE. FERA MATA MERR EEEREN X, 1997); 该 菌 
的 水 溶性 多 糖 还 具有 较 强 的 体外 抗 氧 化 能 力 ( 程 超 等 ，2005)。 
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[234A Pi EE Pleurotus ostreatus 的 子 实体 





图 234B ERME Pleurotus ostreatus 的 显 微 结 构 
a: PHT; b. 担子 和 拟 担 子 
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235. LL LU LE LH] 


Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quá. 


[UD 3TORGAdUÜEGAS, WFAN, HERNA, TRAR, TEM; 
菌 盖 幼 时 半球 形 ， 有 时 也 呈 圆 锥 形 ， 后 变 为 凸 镜 形 ， 成 熟 时 半圆 形 至 扇形 ， 平 展 ， 直 径 
可 达 7cm， 中 部 厚 可 达 10mm; 菌 盖 表面 灰白 色 ; 菌 盖 表 面 干 后 变 为 浅黄 色 ， 无 环 带 ， 
光滑 ; AAA, TERANE, 菌 宰 表 面 新 鲜 时 乳白 色 ， 干 后 变 为 浅黄 色 ; WUZ, TE 
长 ， 通 党 延生 ， 脆 质 ， 菌 肉 新 鲜 时 和 乳白色， 肉质 ， 无 环 带 ， 干 后 脆 质 ， 厚 可 达 6mm; Bp 
柄 基部 渐 细 ， 纤 维 质 ; 菌 柄 幼 时 和 成 熟 后 均 乳 白色 ， 有 时 具 纵 条 纹 ， 条 纹 有 时 扭曲 ， 柄 
长 可 达 4cm， 上 部 直径 可 达 12mm。 
0000 菌 丝 隔 膜 具 锁 状 联合 ; 菌 丝 IKI-，CB-; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 剂 中 无 变 


















































































































































化 。 





00 菌 肉 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 至 厚 璧 ，? TEH, HAZRA, HERY? 
6013hm。 
口 口 ” 蓝 髓 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 至 略 厚 壁 ， 有 时 分 枝 ， 较 频繁 分 隔 ， 平 直 或 较 弯 曲 ， 近 
平行 排列 ， 直 径 为 4012hm; 裙 缘 澡 状 体 梭 形 ， 近 圆柱 形 、 长 椭圆 形 至 棒状 ， 顶 部 或 上 
部 侧面 常 共 一 到 儿 个 不 规则 的 突起 ， 无 色 ， 薄 辟 ， 大 小 为 14033 x 508.5um; 担子 近 棍 棒 
状 ， 有 具 4 个 小 梗 并 在 基部 具 一 锁 状 联合 ， 大 小 为 22081 x 507hm。 

UD STER, 16, XÆ, 平滑 ，IKI-，CB-， 大 小 为 (6.1 四 6.308.8(D9.1) x 
(3.20)3.304uhm， 平 均 长 L=7.33hm， 平 均 宽 W=3.77hum， 长 宽 比 Q=1.95 (n=30/1)。 
0000 生长 在 阔叶树 的 死 树 或 倒 木 上 。 

0DO00000000 上 脉 形 侧耳 通常 在 夏季 出 现 ， 其 子 实 体 易 腐 烂 ， 出 现 后 要 立即 
并 及 时 晾 干 或 烤 干 。 
广东 、 广 西 、 河 南 、 吉 林 、 陕 西 、 西 藏 、 新 疆 。 

肺 形 侧耳 子 实体 的 热 水 提 取 物 及 甲醇 提取 物 具 有 抑 肿瘤 等 功效 ， 其 
小 鼠 肉瘤 细胞 S-180 和 艾 氏 瘤 细 胞 的 抑制 率 分 别 为 90% 和 100%( 应 建 浙 等 ，1987)。 
















































































































































































































































































e ILLUSTRATIONS OF MEDICINAL FUNGI IN CHINA 471 











K235A 肺 形 侧耳 Pleurotus pulmonarius 的 子 实体 








C 





10hm 





图 235B 用 


az 


HEME- Pleurotus pulmonarius 的 显 微 结 构 








JHfE T; b: 担子 和 拟 担子 ; e: WAK 
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2:5 GITEN MOTO 
Polyporus arcularius (Batsch) Fr. 





[UU 想 子 果 一 年 生 ， 具 长 柄 ， 通 常 单 生 或 数 个 丛生， 新 鲜 时 肉质 ， 后 期 软 草 
质 ， 干 后 脆 革 质 ; 菌 盖 圆 形 ， 直 径 可 达 2cm， 厚 可 达 3mm; 菌 盖 表 面 新 鲜 时 乳 黄色 ， 于 
后 变 为 黄 褐色 ， 被 瞳 褐色 或 红 褐 色 鳞片 ; 边缘 锐 ， 干 后 略 内 卷 ; 孔 口 表面 和 王后 变 为 浅黄 
色 或 桶 黄色 ， 无 折光 反应 ; 孔 口 多 角形 ， 每 毫米 104 个 ; 管 口 边 缘 薄 ， 撕 裂 状 ; 菌 肉 淡 
黄色 至 黄 褐色 ， 脆 革 质 ， 半 透明 ， 厚 不 到 lmm; 菌 管 与 孔 口 表面 同色 ， 新 鲜 时 肉质 至 革 
， 干 后 硬 纤 维 质 ， 长 达 2mm; HWET, AARRE, KEX, TER 
缩 ， 柄 长 达 3cm， 直 径 可 达 2mm; BEI EA ETT. 

DODODOD 薯 丝 系统 二 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联 合 ; 骨架 菌 丝 IKI-，CB+; EZ 
织 在 KOH 试 剂 中 无 变化 。 
口 口 ” ”生殖 菌 丝 偶 见 ,无 色 ， 薄 壁 ，} 

数 ， 无 色 ， 厚 壁 并 具 一 宽 至 狭窄 的 内 腔 ， 偶 尔 分 枝 ， 直 径 为 306hum， 芷 松 交 乡 
[[] ”生殖 菌 丝 常见 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 频 繁 分 枝 ， 直 径 为 204um; EAE 
无 色 ， 厚 壁 并 具 一 宽 至 狭窄 的 内 腔 ， 偶 尔 分 枝 ， 直 径 为 205.5nm， 所 有 菌 丝 交 
子 实 层 中 无 陡 状 体 ; 担子 长 桶 形 ， 具 4 个 小 梗 并 在 基部 具 一 锁 状 联合 ， 大 小 六 
3[]8ume。 

UU EAFA, KEH, AE, XÆ, H, IKI-, CB-, KAX 
(6.8[8.209.8(010) x (2.7[]2.8[B.2(B.5)um, X34 KL-8.78um, E33 W-3yum, 55H 
Q-2.93 (n=30/1)。 

UDDU 生长 在 多 种 阔叶树 的 死 树 或 倒 木 上 

00000000D0 漏斗 多 和 孔 菌 为 常见 种 类 ， 一 般 在 夏季 出 现 ， 其 子 实 体 与 基质 
连接 不 紧密 ， 可 直接 用 手 采 摘 。 

0000 安徽、 北京 、 福 建 、 上 甘肃、 广东、 广西 、 贵 州 、 海 南 、 河 北 、 河 南 、 黑 
JEiL. 34H. ERA. XLOR. IXLWW. XD. WEE d. WBGS. ERys. DJ]. $335. WR. * 
JÉ. E. NL. 

DDDOD 漏斗 多 和 孔 菌 具有 抑 肿瘤 等 功效 ( 卯 晓 岚 ，1998; 杨 相 南 等 ，2005)。 
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图 236B ”漏斗 多 孔 菌 Polyporus arcularius 的 显 微 结 构 
a: HEF; b: 担子 和 拟 担子 ; c: 菌 管 菌 丝 ; d: 菌 肉 菌 丝 
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2/5 me BAILE 
Polyporus melanopus (Pers) Fr. 











[UU 担子 果 一 年 生 ， 具 中 生 柄 ， 地 生 ， 通 常 单 生 ， 新 鲜 时 半 肉 质 ， 王 后 硬 
而 脆 ; 菌 盖 圆 形 、 扁 平 至 浅 小 斗 形 或 中 部 下 四 呈 脐 状 ， 直 径 可 达 10cm， 中 部 厚 可 达 
0.5cm; 菌 盖 表面 新 鲜 时 暗 黄 褐色 至 红 褐 色 ， 光 滑 无 环 带 ， 后 期 呈 茶 褐色 ; 边缘 锐 ， 新 鲜 
时 与 菌 盖 同色 ， 和 干 后 变 暗 红色 ， 内 卷 或 波浪 状 ; 孔 口 表面 新 鲜 时 白色 ， 干 后 变 为 暗 黄 褐 
色 ; 和 孔 口 近 圆 形 至 多 角形 ， 每 毫米 305 个 ; 管 口 幼 时 全 缘 ， 老 后 括 裂 状 ; 菌 管 干 后 淡 黄 
色 ， 长 可 达 2mm; 菌 肉 新 鲜 时 白色 ， 无 环 带 ， 干 后 木 栓 质 ， 中 部 厚 约 Smm; ARA 
形 、 弯 曲 ， 瞳 褐色 至 黑色 ， 光 滑 ， 基 部 膨大 ， 柄 长 可 达 6cm， 直 径 可 达 0.5cm。 
0O00 昔 丝 系统 二 体系; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联 合 ; PH BZIKI-, 骨架 菌 丝 
CB+; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 剂 中 无 变化 。 
[U “生殖 菌 丝 少见 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 少 分 枝 ， 弯 曲 ， 直 径 为 305hum; 骨架 菌 丝 无 
t€, ES, RENE ELS, UE 弯曲 ， 交 织 排列 ， 直 径 为 3U7hm。 
口 口 “” 生 殖 菌 丝 少 见 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 少 分 枝 ， 平 直 或 弯曲 ， 直 径 为 2.504hm; 上 骨架 
占 多 数 ， 无 色 ， 厚 壁 ， 窗 腔 或 近 实 心 ， 弯 曲 ， 频 繁 分 枝 ， 交 织 排列 ， 直 径 为 405hm 
子 实 层 中 无 宫 状 体 和 拟 赛 状 体 ; 担子 棍棒 状 ， 具 4 个 小 梗 ， 基 部 具 一 锁 状 联合 ， 大 小 为 
20034 x 709hm; 拟 担子 的 形状 与 担子 相似 ， 但 略 小 。 
DI dE IBEX, 26, HÆ, XH, IKL, CB-, A/X (7.908010010.2) x 
303.9(0um， 平 均 长 L=9.19um， 平 均 宽 W=3.47um， 长 宽 比 Q=2.65 (n=30/1)。 
UDDU 生长 在 多 种 阔叶树 的 倒 木 和 腐朽 木 上 。 
ugugagmauu 黑 柄 多 和 孔 菌 为 少见 种 类 ， 通 常 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 其 
与 基质 连接 不 紧密 ， 可 直接 用 手 采 摘 。 
青海 。 


墨 柄 多 孔 菌 具有 抑 肿瘤 等 功效 ( 卯 晓 岚 ，1998)。 
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图 237B "ULIS Polyporus melanopus 的 显 微 结 构 
a: HEF; b: 担子 和 拟 担子 ; c: AEA; d: WAR 
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238. [] LT LI LH] 


Polyporus mori (Pollini) Fr. 2Favolus alveolaris 
(DC.) Quá. 


[DD 担子 果 一 年 生 ， 具 侧 生 柄 ， 单 生 或 数 个 聚 生 ， 新 鲜 时 肉质 至 软 革 质 ， 干 
EZM, M; 菌 盖 半圆 形 至 圆 形 ， 直 径 可 达 5cm， 中 部 厚 可 达 5mm; 菌 盖 表 面 新 鲜 时 白 
色 、 奶 油 色 、 橘 红色， 后 变 为 浅 橘 色 、 锈 褐色 、 黄 褐色 或 浅黄 色 ， 无 同心 环 纹 ， 具 放射 
状 纹 ， 幼 时 具 绒 毛 ， 老 后 光滑 ; 边缘 锐 ， 与 盖 面 同色 , 干 后 内 卷 ; 孔 口 表面 初期 乳白 色 
至 奶油 色 ， 后 呈 浅 黄色 ,和 干 后 为 浅黄 褐色 至 稻草 色 ; 孔 口 初期 多 角形 ， 后 拉 长 ， 放 射 状 
排列 ， 延 生 到 菌 柄 ， 每 毫米 102 个 ; 管 口 边缘 薄 ， 全 缘 ; 菌 肉 奶油 色 ， 厚 可 达 lmm; EE 
Wie. TEXGEÉ, EN, WEKiAmm; 菌 柄 浅黄 色 至 神色， 光滑 ， 长 达 lcm， 直 
径 达 4mmo。 

口 口 口 口 ” 菌 丝 系统 二 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 ; 所 有 菌 丝 IKI-， 上 骨架 菌 丝 
; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 剂 中 无 变化 。 

生殖 菌 丝 少见 ， 无 色 ， 薄 辟 ， 偶 尔 分 枝 ， 直 径 为 304hm; 骨架 菌 丝 点 多数， 
壁 ， 具 一 宽 至 窄 的 内 腔 ， 频 繁 分 枝 ， 弯 曲 ， 交 织 排列 ， 直 径 为 305.5um。 
D0 ”生殖 菌 丝 少 见 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 偶 尔 分 枝 ， 直 径 为 2.503.5um; 骨架 菌 丝 占 多 
数 ， 无 色 ， 厚 壁 ， 具 一 宽 至 窗 的 内 腔 ， 频 繁 分 枝 ， 弯 曲 ， 交 织 排列 ， 直 径 为 204.5hm; T 
实 层 中 无 吉 状 体 和 拟 桔 状 体 ; 担子 棍棒 形 ， 具 4 个 担 钨 子 梗 ， 基 部 具 一 锁 状 联合 ， 大 小 为 
23[]0 x 608hme。 

UU 3X EREX, 26, WE, X0,IKI-., CB-, AX (89010.5011) x 
(3.103.204 (M.2um, X3 KL-9.81um, X35 W-3.55um, K 3XQ-2.76[.77 
(n—60/2) . 

D000 ”生长 在 多 种 阔叶树 的 死 树 、 倒 木 和 树桩 上 。 

000000000 桑 多 和 孔 菌 为 常见 种 类 ,通常 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 其 子 实体 与 
基质 连接 不 紧密 ， 可 直接 用 手 采 摘 。 
安徽 、 北 京 、 和 福建、 广东、 广西、 贵州、 海南、 河北 、 河 南 、 黑 龙 江 、 
s JL. 3LYS8. Xp. WE d. [eyus. Wis Has uc Ej. iLe 

桑 多 和 孔 菌 具有 抑 肿 溜 等 功效 (应 建 浙 等 ，1987; 杨 相 南 等 ，2005)。 
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图 238B 桑 多 孔 菌 Polyporus mori 的 显 微 结构 











a: HHF; b: 担子 和 拟 担子 ; ce: 菌 管 菌 丝 ; d: WAR 
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2:5 OPI IER MOT 
Polyporus squamosus (Huds) Fr. 


[UU EFR- F4, Ba ALTUS, iD CREDE XAGEOROA REGE, J N A 
质 ， 后 期 软 革 质 ， 王 后 木 栓 质 ; 菌 盖 圆 形 或 扇形 ， 直 径 可 达 40cm， 厚 可 达 4cm; 菌 盖 表 
可 新 鲜 时 乳 黄色 ， 和 干 后 变 为 浅黄 褐色 ， 被 暗 褐色 或 红 褐色 鳞片 ; 边缘 锐 ， 新 鲜 时 多 为 波 
R, TERKA; 菌 肉 新 鲜 时 和 白色， 王后 奶油 色 ， 厚 可 达 30mm; 和 孔 口 表面 初期 白色 ， 干 
后 变 为 浅黄 色 或 黄 褐色 ， 无 折光 反应 ; 孔 口 多 角形 ， 每 毫米 0.501.5 个 ; FORARE, H 
AX; 菌 管 与 孔 口 表面 同色 ， 长 达 10mm; 菌 柄 侧 生 ， 基 部 黑色 ， 被 绒毛 ， 通 常 被 下 延 的 
菌 管 覆盖 ， 长 可 达 S$cm， 直 径 可 达 20mm。 

DIOOD 菌 丝 系统 三 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联 合 ; 所 有 菌 丝 IKI-， 上 骨架 菌 丝 
CB+; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 剂 中 无 变化 。 

D0 ”生殖 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 常 分 枝 并 具 锁 状 联合 ， 直 径 为 304um; 骨架 
多 数 ， 无 色 ， 厚 壁 并 具 一 宽 至 狭窄 的 内 腔 ， 通 常 树 状 分 枝 ， 直 径 为 508hm; 缠绕 
色 ， 厚 壁 ， 强 烈 弯曲 ， 直 径 为 203hme 

口 口 “ 生殖 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 常 分 枝 并 具 锁 状 联合 ， 直 径 为 2.503.8hm; 骨架 菌 丝 占 
多 数 ， 无 色 ， 厚 壁 并 具 一 宽 至 狭窄 的 内 腔 ， 通 常 树 状 分 枝 ， 直 径 为 3.506.5hum; 缠绕 菌 丝 
无 色 ， 厚 壁 ， 强 烈 弯 曲 ， 直 径 为 1.602.8um; 子 实 层 中 无 让 状 体 ， 拟 训 状 体 无 色 ， 薄 壁 ， 
大 小 为 33[H2 x 709hm; 担子 长 桶 形 ， 具 4 个 小 梗 并 在 基部 具 一 锁 状 联合 ， 大 小 为 22027 x 
o[8hm。 

DOD Sfc ERBGÓASRADGO, TWHE, T€, XE, PH, IKL, CB-, 
大 小 为 (12 岂 13016 人 18) x (44.505.606, X KL-14.71um, F3 55 W—4.96um, K 5 H 
Q=2.96 (n230/1). 
D000 生长 在 多 种 阔叶树 的 活 立 木 、 死 树 、 倒 木 和 树桩 上 。 
DO0O000000D0 宽 鳞 多 孔 菌 为 偶 见 种 类 ,通常 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 
与 基质 连接 紧密 ， 需 用 采集 刀 采 割 。 
加 
口 ” 宽 鳞 多 孔 菌 具有 抑 肿瘤 等 功效 (应 建 浙 等 ，1987; MiB HAE, 2005). 
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图 239B LILE Polyporus squamosus 的 显 微 结 构 








a: HHF; b: 担子 和 拟 担子 ; o: 菌 管 菌 丝 ; d: WAR 
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240. [] EL] HL D] LU] 
Polyporus umbellatus (Pers) Fr. 





DOO 4R—ók, RA, AE, AWATAR, WURDE, EXABX 
成 许多 具 中 生 柄 的 菌 盖 ， 新 鲜 时 肉质 ， 王 后 硬 ， 脆 木质 ; WAALA AI, AA 
£t, Htwik4cm, Ewpik0.4cm; 菌 盖 上 表面 灰 褐 色 ， 被 灰 褐色 细小 鳞片 ， 无 同心 
环 带 , TERR; 边缘 与 菌 盖 同 色 ， 波状, 干 后 下 卷 ; 孔 面 白色 至 奶油 色 ; 孔 口 不 规 
则 ， 每 毫米 203 个 ; 管 口 薄 壁 ， 有 时 撕 裂 状 ; 菌 肉 白色 至 奶油 色 ， 王 后 软木 质 ， 厚 可 达 
25mm; 菌 管 与 孔 面 同色 ， 脆 木质 ， 延 生 至 菌 柄 ， 长 达 1.5Smm; 菌 柄 多 分 枝 ， 奶 油 色 ， 长 
达 7cm， 基 部 直径 可 达 2.Scm。 

0000 茵 丝 系统 二 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 ; 所 有 菌 丝 IKI-，CB-; EZ 
织 在 KOH 试 剂 中 无 变化 。 

生殖 菌 丝 占 多 数 ， 无 色 ， 厚 壁 ， 中 度 分 枝 ， 直 径 为 4014hm; 骨架 菌 丝 稀 少 ， 
交织 排列 ， 直 径 为 1.504.5um。 
D0 “生殖 菌 丝 常见 ， 薄 壁 ， 少 分 枝 ， 直 径 为 304.5hm; 骨架 菌 丝 厚 壁 ， 中 间 具 明 
显 内 腔 ， 常 分 枝 ， 直 径 为 1.5[4hum; 子 实 层 无 豆 状 体 和 拟 桔 状 体 ; 担子 棍棒 形 ， 顶 部 着 生 
4 个 担 孢 子 梗 ， 基 部 具 一 锁 状 联合 ， 大 小 为 20030 x S[Tum; 拟 担子 与 担子 形状 相似 ， 比 
担子 稍 小 。 

[DI ERTEKE, A6, XÆ, 光滑， IKI-, CB-, X/hX 
(609012014 x (3.2[p3.5[4-3([])um, 3E2j-KL-10.36um, F44 355 W—3.92um, K $ E 
Q-2.64 (n-30/1); 

D000 &XT£4f ms" WE C3 E. 
000000000 猪 苓 多 和 孔 菌 为 偶 见 种 类 ， 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 
质 ， 易 腐烂 ， 与 基 物 着 生 紧 密 ， 采 集 时 需 用 刀 割 取 。 

回回 四 加 3G. X. ode. wam w wk. X3 

QE. ub. UJ. 

口 口 “” 猪 苓 菌 核 具有 利尿 、 抑 肿瘤 、 增 强 免疫 力 等 功能 ( 徐 锦 堂 ，1997) ， 可 用 于 
ZER SAFi nA META AI RA RI” RAR REKE 
fT 硬化 腹水 等 病症 ( 王 林 丽 等 ，2000)。 
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240A ŽS ZILA Polyporus umbellatus 的 子 实体 








图 240B 


fS ALI 





Polyporus umbellatus 的 显 微 结 构 








a; HHF; b: 担子 和 拟 担子 ; c: AMA; d: WAR 
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2743 5 IER MATT 
Polyporus varius (Pers) Fr. 


加 回回 EFR- FE 
KEM, ARAR, 
达 8mm， 从 基部 疝 边 


锐 ， 新 鲜 时 多 为 波浪 状 ， 




















缘 渐 薄 


AL 























居中 或 侧 生 ， 基 部 黑 褐色 ， 


下 部 。 








0000 菌 丝 系 统 二 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 





织 在 KOH 试 剂 中 无 变化 。 
UU 生殖 菌 丝 少 
数 ， 无 色 至 淡 黄 色 
1.3USum。 
Un 8 




















髓 中 生殖 菌 丝 少 








， 具 菌 柄 ， 通 常 
TERM, Mi 


干 后 略 内 卷 ; 孔 口 表 
角形 ， 每 毫米 508 个 ; PUARE, AA; 菌 肉 新鲜 
栓 质 ， 无 环 区 ， 厚 可 达 8mm; WE 



































单 生 或 自 同 





; HARE 









































薄 壁 ， 有 具 锁 状 联合 ， 直 径 为 2.504hm ; 





浅黄 色 ， 新 鲜 时 肉质 ， 
被 绒毛 ， 长 可 达 4cm， 直 径 可 达 1.Smm; BE 

















; 骨架 菌 丝 IKI-，CB+; 





骨架 


Es, ONU OS, ERAK KRAAN, 


少见 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 偶 尔 


WEE, 


生殖 菌 丝 ; 骨架 菌 丝 点 多 数 ， 无 色 至 淡 黄 色 ， 厚 壁 并 




















A .5[B.5um; f 3X E 
小 为 18030 x 7[f9um. 
Up SIE 





形 ， 





CD7.5[9.5((9.8) x Q.3[)2.5[B-3(B-Dum, X 9j KL-827yum, 3 


Q-—2.65[B.03 (n-60/2). 
UB 


TARRA; 











BE 


NUR A 











000000000 
连接 不 紧密 ， 可 上 
0000 
GE. 
























































安徽 、 北 京 、 
ZH NL. 
变形 多 孔 菌 具有 祛 风 





38 45. 








ETERN, MAMEA 


A 1324-38 , 


Ha EA Wik 





小 核 并 有 具 锁 状 联合 ， 略 细 
TUE AE, RA 














生长 在 多 种 阔叶树 特别 是 杨 树 的 死 树 、 倒 木 和 树桩 上 。 
变形 多 孔 菌 为 常见 种 类 ， 
接 用 手 摘 取 。 


通常 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 








A. 


吉林 、 


是 、 舒 筋 活 络 等 功效 ( 卯 晓 岚 ，1998)。 


& Ww xk8cm, 


IK Cb 
E3155 W-2.81um, K È ke 


青海 、 


基部 群生 ， 新 鲜 时 肉质 ， 后 期 
形 或 扇形 ， 有 时 漏斗 形 ， 直 径 
灰 褐 色 至 深 神色， 被 浅 红 褐 色 半 透明 斑点 ; 边缘 
中 浅黄 色 或 黄 褐色 ， 无 折光 反应 ; 
时 白色 ， 和 王后 乳白 色 至 奶油 
干 后 木 栓 质 ， 长 达 4mm ; 
常 延 生 到 菌 柄 


厚 可 


孔 口 多 
色 ， 软 木 
TEL 

















菌 丝 占 多 
直径 为 





TET 
E, E 








在 基部 具 一 锁 状 联合 ， 大 


大 小 为 
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图 241A ”变形 多 孔 菌 Polyporus varius 的 子 实体 








图 241B ”变形 多 孔 菌 Polyporus varius 的 显 微 结构 





a; HHF; b: 担子 和 拟 担子 ; c: 菌 管 菌 丝 ; d: WAR 











484 00000000 e 





242. [T HL EL EE HT Hl 
Postia guttulata (Peck) Jülich 





[IU ÆFA- F+, ZEE, EXER, URE, WA, TRUE 
质 ， 菌 盖 外 伸 可 达 10cm， 宽 可 达 15cm， 厚 可 达 2.8cm; Bp ck rust. AKA 
色 环 纹 ， 有 具 油 斑 ， 干 后 变 为 淡 黄 色 ， 光 滑 无 毛 ; 边缘 薄 、 尖 ， 和 干 后 不 内 卷 ; 孔 口 为 淡 祝 
E, HAMARE; 几乎 没有 不 育 边 缘 ; 孔 口 角形 至 圆 形 ， 每 毫米 305 个 ; 管 口 边 缘 薄 ， 
Ak, 菌 肉 淡 褐 色 ， 脆 革 质 ， 厚 可 达 24mm; 菌 管 与 菌 肉 同色 ， 长 可 达 4mm。 

D000 菌 丝 系统 一 体系 ; 所 有 隔膜 具 锁 状 联合 ,， IKI-，CB-; 菌 丝 组 织 在 KOH 







































































试剂 























fr l 
小 为 7012 x 304.9nm; AFER, d 4M METTE TRU T RRRA, AA 13018 x 
4.906.1hm; 拟 担子 的 形状 与 担子 类 似 ， 但 略 小 。 

口 口 “ 担 苞 子 椭圆 形 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 表 面 光 滑 ，IKI-，CB-， 大 小 为 304( 们 4.2) x 
(1.7 由 1.902.2(02.3)um， 平 均 长 L=3.59um， 平 均 宽 W=2.03hm， 长 宽 比 Q=1.77 
(n=30/1)。 

D000 ”生长 在 针叶树 的 活 立 木 、 倒 木 和 树桩 上 。 

DO0O0000000 油 璇 泊 氏 和 孔 菌 为 偶 见 种 类 ,通常 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 其 
0000 XXx. EA XT. WE. mH 

D000 油 斑 泊 氏 孔 菌 上 共有 抑 肿瘤 等 功效 ( 卯 晓 岚 ，1998)。 
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图 242A 





RRA RFL Postia guttulata 的 子 实体 








图 242B 





RERA FLE 





Postia guttulata 的 显 微 结 构 





a: HHF; b: 担子 和 拟 担子 ; c: WEA; d: WAR 








486 00000000 e 


2s HEB Br BOE TH 


Postia lactea (Fr.) P. Każ. 


uu 
质 ， 菌 盖 外 伸 可 
纹 ， 干 后 变 为 淡 黄 褐色 ， 光 滑 无 














反应 ; 几乎 没有 不 育 边 缘 ; WEFAN, 
色 ， 硬 革 质 ， 厚 可 达 10mm; 菌 管 与 菌 肉 同 色 ， 长 可 达 6mm。 
0000 菌 丝 系统 一 体系 ; 所 有 隔膜 为 锁 状 




















试剂 中 无 变化 。 
DU BZxxe, Ñ 


00 BÁmEZZLE, 


E, 





通常 
A 


E. 


EE E 





HFR- FE, ARAW, * 
iklO0cm, % 43.5cm, 





E 


毛 ; 边缘 薄 、 





可 达 


Zh m 


2^ 








m; B xD 
后 不 内 卷 ; 孔 口 为 淡 褐 色 ， 无 折光 
每 毫米 406 个 ; 管 口 边缘 薄 ， 撕 裂 





关 合 


生 或 左右 连 生 ， 口 感 苦 ， 肉 质 ， 


二 


THOME 








, IKI-, CB-; 


面 新 鲜 时 为 白色 ， 无 环 














R; 菌 肉 白 





菌 丝 组 织 在 KOH 





， 直 径 为 3.806um。 
通常 分 枝 ， 


12015 x 404.8hm; 拟 担子 的 形状 与 担子 类 似 ， 但 略 小 。 


色 


Eus 


L 
1[]1.2um, 
LU 
UP ODER EUER 
体 与 基质 连接 不 紧密 ， 
0000 35x. 
川 。 
LIH 


dT EMI. ÆA 
3E XI HK L-4.28um, 




















福建 、 
































HAs E. 


3B BE 


YE 





?> 表 



































奶油 泊 氏 孔 菌 为 偶 见 种 类 ， 
可 用 手 直接 摘 取 。 


湖北 、 


E UR, IKI-, 
平均 宽 W=1.12hum， 长 宽 比 Q=3.82 (n=30/1)。 
DO 多 生长 于 针叶树 或 阔叶树 的 倒 木 和 





A 


RAR 


腐朽 木 上 。 
通常 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 其 


林 、 


CB-, 


w 


3 3838 KIL A ALA M A E yN R, 1998). 


排列 ， 
uu uu T UT 


E 12 X 1.9[4um; 
大 小 为 














大 小 为 G.9D404.705) x 





























内 陕西 、 


EE 





doe. [Br S 
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图 243B 奶油 泊 氏 了 和 孔 菌 Postia lactea 的 显 微 结构 





a: HEF; b: 担子 和 拟 担子 ; c: 菌 管 菌 丝 ; d: 菌 肉 菌 丝 
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244. [] HH EH 
Pseudoclitocybe cyathiformis (Bull.) Singer 




















D00 子 实体 小 至 中 等 ; 幼 时 菌 盖 平展 ， 较 小 ， 后 渐 呈 杯 状 或 浅 漏斗 状 ， 直 径 
可 达 5cm; 菌 盖 表 面 光滑 ， 灰 色 至 灰 褐 色 ， 水 浸 状 ; 幼 时 菌 盖 边缘 明显 内 卷 ， 成 熟 后 逐 
渐 展开 ; 菌 肉 灰白 色 ， 薄 ， 棉 质 ; AHE, KERKEE, RA, TEK; WAKA 
色 ， 细 长 圆柱 形 ， 向 下 渐 粗 ， 基 部 具 白 色 绒 毛 ， 柄 长 可 达 6cm， 直 径 可 达 l1cm; fü EH 
Bo 




























































































0000 菌 丝 系统 一 体系 ; 菌 丝 简单 分 隔 ， 薄 壁 ; 在 KOH 试 剂 中 淡 黄 


盖 皮 菌 丝 紧密 排列 ， 薄 壁 ， 近 无 色 ， 多 分 隔 ， 无 锁 状 联合 ， 直 径 为 5U9um。 
菌 肉 菌 丝 无 色 或 浅黄 色 ， 薄 壁 ， 亚 规则 或 不 规则 排列 ， 菌 丝 细胞 内 部 几乎 无 
(Sr 有 时 分 枝 ， mo 直径 为 5017.Sum。 

菌 散 菌 丝 淡 黄色 至 无 色 ， 薄 壁 ， 规 则 至 亚 规 则 排列 ， 菌 丝 多 分 隔 ， 无 锁 状 联 
合 ， 直 径 为 5012hm; 担子 棒状 ， 具 4 个 担子 小 梗 ， 大 小 为 29034 x 709hm; TX EX 
























































UD JT EJX, XE, «€. KAATS(g. x 4.506um， 平 均 长 L=8.36hum， 平 
W=5.32pm， 长 宽 比 Q=1.57。 

DODODOD 散 生 于 阔 叶 林 或 混交 林 中 地 上 或 腐朽 后 的 倒 木 上 。 

DODODOD0O0000D 灰 假 杯 伞 在 初夏 至 夏季 出 现 ， 可 用 手 直接 摘 取 或 用 刀 轻 轻 荐 
条 部 获得 子 实体 。 

[DI 河北、 吉林、 内 蒙古 、 陕 西 、 山 西 、 四 川 、 西 藏 。 

口 口 “ 灰 假 杯 全 具有 抑 肿瘤 等 功效 ， 对 小 鼠 肉 瘤 细 胞 S-180 和 艾 氏 癌 细 胞 的 抑制 
率 为 80% 和 70%( 卯 晓 册 ，1998)。 
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K244B IKIRE Pseudoclitocybe cyathiformis 的 显 微 结 构 
a: HEF; b: 担子 ; c: 菌 盖 表 皮 菌 丝 
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245.0 EL ET ET EH] 
Pseudohydnum gelatinosum (Scop.) P. Kart. 





[UU 44XO—ÁAE, AMER, WANE, NOE AR, XC, ERR RU 
M, BAAR, TEREE, 菌 盖 扇形 、 是 形 或 掌 状 至 圆 形 ， 直 径 可 达 6cm; HARE 
具 细 短 绒 毛 ， 后 变 不 明显 或 光滑 ， 新 鲜 时 污 白色 至 暗 褐色 ， 成 熟 后 变 淡 红 褐色 ; 边缘 
锐 ， 内 卷 ; 子 实 层 体 齿 状 ， 奶 油 色 至 灰白 色 ， 干 后 变 黄色 ; WHEW, EXMA, 
长 可 达 5mm; 菌 肉 新 鲜 时 灰白 色 ， 胶 质 ， 中 部 厚 可 达 lcm， 干 后 硬 革 质 ， 厚 0.1cm; Bi 
广 形 ， 基 部 略 膨 大 ， 胶 质 ， 污 白色 ， 后 期 变 淡 红 褐 色 ， 柄 长 可 达 lcm， 直 径 可 达 






















































































口 口 ” 菌 丝 系 统一 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 ; 菌 丝 IKI-，CB-; 822 
KOH 试 剂 中 无 变化 。 
UU 菌 肉 菌 丝 无 色 ， 注 壁 至 稍 厚 壁 ， 少 见 分 枝 ， 平 直 或 弯曲 ， 交 织 排 刺 
2015um., 
口 口 ” 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 中 度 分 枝 ， 弯 曲 ， 交 织 排列 ， 直 径 为 1.5010hm; FXE 
ZG SER Mf LEUR; 担子 梨 形 或 头 部 圆 球状 ， 有 时 明显 的 分 为 2 或 4 办 ， 具 4 个 小 梗 ， 大 
小 为 12017 x 8010hm; 担子 梗 长 可 达 10hum; 拟 担子 的 形状 与 担子 相似 ， 但 略 小 。 

DUI SGA€ETYGGEEJX SIG, AE, XÆ, X)€,IKI-, CB-, KAX 
6.207.5(08) x (5 由 5.206(06.2)hm， 平 均 长 L=6.97hum， 平 均 宽 W=5.6hum， 长 宽 比 Q=1.24 
(n=30/1)。 

















































































































0D 口 。 生长 在 针叶树 倒 腐 木 上 。 
D000DODO 宽 党 机 银耳 通常 在 初夏 至 夏季 出 现 ， 其 了 实体 肉质、 柔弱 且 
[直接 用 手 采摘 ,采摘 后 需 迅速 尘 二 。 
D000 其 肃 、 广东、 广西 、 贵 州 、 黑 龙 江 、 湖 南 、 吉 林 、 青 海 、 四 川 、 



















































































虎 掌 刺 银 耳 具 有 抗 癌 作 用 ( 卯 晓 风 ，1998)。 
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图 245B 虎 掌 刺 银 耳 Pseudohydmum gelatinosum 的 显 微 结 构 











a: THfü T; b: 担子 和 拟 担子 ; c: 菌 肉 菌 丝 
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2/4 I BR ELTE] 


Pseudomerulius aureus (Fr.) Jülich 











口 口 口 ” 碍 子 果 一 年 生 ， 平 伏 或 有 时 平 伏 反 卷 ， 通 常 连 生 ， 新 鲜 时 膜 质 ， 易 从 基 

物 表 面 成 片 分 离 ， 王 后 脆 皮 质 ， 无 中 无味 ; 子 实 体 无 规则 有 形状， 通常 椭圆 形 ， 长 可 达 
10cm， 宽 可 达 $cm， 厚 可 达 lmm; 菌 肉 薄 ， 软 ;) 子 实 层 新 鲜 时 金黄 色 ， 上 且 具 辐射 状 皱 
TE ARA; 皱 袜 罕 ， 深 约 2mm， 皱 裙 间距 离 0.5Dlimm， 成 熟 后 裙 皱 相连 形成 不 规则 小 媚 
Ju; 边缘 无 初 皱 ， 可 达 2mm， 新 鲜 时 白色 ， 后 变 为 淡 黄 色 。 
菌 丝 系 统一 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 ; 菌 丝 IKI-，CB-; 在 KOH 试 剂 
肉 菌 丝 无 色 至 淡 黄 DE. JA S TRAGE, MAX 
织 排 列 ， 直 径 为 205um。 
口 口 ” 菌 丝 无 色 至 淡 黄 色 ， 薄 壁 ， 中 刁 ， 平 直 或 弯曲 ， 平 行 交 织 排列 ， 直 径 为 
2[Mum; 子 实 层 中 无 省 状 体 和 拟 吉 状 体 ; 担子 棍棒 状 ， 具 4 个 小 梗 ， 基 部 具 一 锁 状 联合 ， 
大 小 为 13023 x4[pum; 拟 担子 的 形状 与 担子 相似 ， 但 略 小 。 

UD dcEHAX, MRR, TEEKXHE, MFE, XH, IKL, CB+, X 
AN: 703.8043 om 0 PEN ol aL 
Q-2.09 (n-30/1). 

D000 ”多 生长 在 针叶树 的 倒 木 和 腐朽 木 上 。 

DO00000000 黄 假 争 孔 菌 为 偶 见 种 类 ,通常 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 
与 基质 连接 紧密 ， 需 用 采集 刀 采 割 。 
D0 ”北京 、 黑 龙 江 、 湖 北 、 湖 南 、 吉 林 、 了 辽宁、 西藏。 
口 “ 黄 假 雏 孔 菌 具有 抑 和 肿瘤 等 功效 (应 建 浙 等 ，1987)。 
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Kl246B ABA LPS Pseudomerulius aureus 的 显 微 结构 








a: HHF; b: 担子 和 拟 担子 ; c: 菌 管 菌 丝 ; d: WAR 











494 00000000 e 


2/40 A BEBE E E 


Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.) Fr. 





D00 FR- F, AMEP, Awt, HERAF, ARAR, PEA 
栓 质 ; EEGÉmEABE, Buik3ecm, 9n9pik5cm, AGpP/E WD ik0O.cm; MALK 
面 新 鲜 时 为 砖 红色 ， 光 滑 无 毛 ， 有 或 无 同心 环 带 ， 于 后 颜色 几乎 不 变 ， 边 缘 较 尖锐 ; I 
口 表面 新 鲜 时 为 砖 红 色 ， 干 后 颜色 不 变 ; 不 育 边 缘 宽 约 Imm; 管 口 近 圆 形 ， 每 毫米 304 
^; 管 口 边 缘 稍 厚 ， 全 缘 ; 菌 肉 浅 红 褐色 ， 新 鲜 时 肉质 ， 干 后 木 栓 质 ， 厚 约 1mm; EE 
与 孔 品 表面 同色 ,新 鲜 时 纤维 质 ， 干 后 木 栓 质 ， 长 约 4.5mm。 

D000 菌 丝 系统 二 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 ; 骨架 菌 丝 IKI-，CB-; EZ 
织 在 KOH 试 剂 中 无 变化 。 

UU ZXzWB4sk5Xx, nme, x, ÉxX28[ppum; 骨架 菌 丝 占 多 
数 ， 无 色 ， 厚 壁 ， 具 宽 或 窗 的 内 腔 ， 弯 曲 ， ， 强 烈 交织 排列 ， 直 径 为 205hm。 
D0 “生殖 菌 丝 占 少 数 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 常 分 枝 ， 直 径 为 1.602hm; 骨架 菌 丝 占 多 
数 ， 无 色 ， 厚 壁 ， 具 宽 或 窗 的 内 腔 ， 少 分 枝 ， 交 织 排列 ， 直 径 为 1.803.Sum; TXEXÉ 
XO AUR; 担子 长 棒状 ， 大 小 为 12018 x 3.104.7hm。 

UU 担 苑 子 长 枯 圆 形 至 圆柱 形 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 光 滑 ，IKI-，CB=-， 大 小 为 
(4 四 4.205.7(D5.8) x (202.102.8(03)um, F24 KL=4.96um, F3 $ W=2.46um, K È ke 
Q=1.8902.13 (n=60/2)。 

D000 生长 在 多 种 阔叶树 的 倒 木 和 腐 梧 木 上 ， 尤 其 以 林 边 或 阳光 充分 照射 的 地 
方 最 为 常见 。 
00000000D0 鲜红 密 孔 菌 为 偶 见 种 类 ,在 夏季 和 秋季 出 现 ， 其 子 实体 木 栓 
质 ， 不易 腐烂 ， 与 基 物 着 生 紧 密 ， 采 集 时 需 用 刀 割 取 

J Eur. al a EM. PpXEX E. Hu. e ee m 














































































































































































































































































































0000 鲜红 密 孔 菌 具 有 清热 除 温 、 消 炎 解 毒 、 止 血 等 功效 (刘波 ，1984); X 
体 的 水 提 物 具有 抑 肿 瘤 等 功效 ， 其 中 对 小 鼠 肉 瘤 细 胞 S-180 和 艾 氏 癌 细 胞 的 抑制 率 其 
90%; 此 外 还 具有 抑 菌 作用 等 (应 建 浙 等 ，1987; Park & Lee，1999)。 
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图 247B ”鲜红 密 孔 菌 Pycnoporus cinnabarinus 的 显 微 结 构 
a: HEF; b: 担子 和 拟 担子 ; c: WIA; d: WAR 
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248. [] LT LI E] LI 


Pycnoporus sanguineus (L.) Murrill 





[I] 3XGR—ÁHAEE, AMAP, A HNAESDUCADAUNIA, HEERKE, XH E 
mM, TEREK, 菌 盖 通 常 扇形 、 半 圆 形 或 肾 形 ， 外 伸 可 达 3cm， 宽 可 达 $cm， 基 部 厚 可 
iklScm; 菌 盖 表面 新 鲜 时 浅 红 褐色 、 锈 神色 、 黄 褐色 ， 后 期 退色 ， 光 滑 无 毛 ， 同 心 环 带 
不 明显 ， 干 后 颜色 几乎 不 变 ; 边缘 颜色 较 浅 ， 锐 ， 有 时 波状 ; 孔 口 表面 新 鲜 时 砖 红色 ， 
王后 颜色 几乎 不 变 ; 不 育 边 缘 明 显 ， 查 黄色 ， 宽 约 lmm; 和 孔 口 近 圆 形 ， 每 毫米 506 个 ; € 
HAZE, Sk, 菌 肉 浅 红 褐 色 ， 干 后 木 栓 质 ， 厚 可 达 13mm; WÉZAEE, ILERE 
BER, Kik2mm. 
D000 BHAZXXA-HA; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 ; 骨架 菌 丝 IKI-，CB-; 8 2 
织 在 KOH 试 剂 中 无 变化 。 

吕 口 ”生殖 菌 丝 占 少数 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 常 分 枝 ， 直 径 为 202.5hum; 骨架 菌 丝 厚 
窄 内 腔 至 几乎 实心 ， 频 繁 分 枝 ， 交 织 排列 ， 直 径 为 203.9hm。 





























































































































Lu 汗 菌 丝 上 二 少数， 无 色 ， 薄 璧 ， 常 分 枝 ， 直 径 为 1.802.2um; 骨架 菌 丝 占 多 














数 ， 无 色 ， 厚 壁 ， 内 腔 窗 或 几乎 实心 ， 多 分 枝 ， 交 织 排列 ， 直 径 为 2038.2hm; 缠绕 菌 丝 具 
窄 的 内 腔 或 几乎 实心 ， 频 繁 分 枝 ， 弯 曲 ， 交 织 排列 ， 直 径 为 101.3pm; FXE FARRA 
MURRE; 担子 短 棒状 ， 大 小 为 11013 x 4.305.2pm。 

UU 担 驳 子 长 椭圆 形 至 圆柱 形 ,无 色 ， 薄 辟 ， 光 滑 ，IKI-，CB-， 大 小 为 
(68.503.64.49) x (1.6) 1.7[[D.D, F KL=3.98um, E255 W-1.85um, d 55 15Q-2.15 
(n-30/1). 

D000 生长 在 多 种 阔叶树 的 倒 木 、 树 桩 和 腐朽 木 上 ， 通 常生 长 在 林 边 或 阳光 充 
分 照射 的 地 方 。 
DO00000000 血红 密 孔 菌 为 常见 种 类 ， 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 其 子 实体 木 栓 
质 ， 不 易 腐 烂 ， 与 基 物 着 生 紧 密 ， 采 集 时 需要 用 刀 割 取 。 

回回 加 加 X. dix. €X. WX. JR. 7 Wm. 海南 、 河 北 、 39 Bp. düd6. 3H 
MAP UD seges EK EIUES 
0O00 在 红 密 孔 菌 具 有 抗 细菌 、 抑 和 肿瘤、 去 风 、 止 血 、 止 痒 等 功效 (应 建 浙 等 ， 
1987). 
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图 248B MAILE Pyenoporus sanguineus 的 显 微 结构 








a: HHF; b: 担子 和 拟 担子 ; c: ABA; d: WAR 
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o HB BE 时 四 
Pyrrhoderma adamantinum (Berk.) | mezeki 




















ETR- FE, RAW, SD db, HAKER, TER, A a 
aP, ， 外 伸 可 达 Scm， 宽 可 达 7cm， 厚 可 达 lcm; 菌 盖 上 表面 新 鲜 时 黑 褐色 至 
KRE, Xm, 2E 边缘 钝 ， 金 黄 褐色; 孔 口 表面 新 鲜 时 污 神 

干 后 暗 s 不 育 边 缘 黄 褐色 ， 达 lmm; 和 孔 口 圆 形 ， 每 毫米 506 个 ; 管 口 边缘 
厚 ， 全 缘 ; WES, 厚 可 达 5$mm， 上 表面 具 黑 色 皮 壳 ; WË 
与 孔 面 同色 ， 长 达 Smm。 
0000 菌 丝 系统 一 体系 ; 生殖 简单 分 隔 ; 菌 丝 IKI-，CB+; EZ 
KOH 试 剂 中 变 黑 。 

00 “生殖 菌 丝 浅黄 色 至 黄 褐色 ， 厚 壁 ， 具 宽 内 腔 ， 偶 尔 分 枝 ， 平 直 ， 规 则 排列 ， 
直径 为 5D8um; 菌 丝 来 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 频 繁 分 枝 ， 直 径 为 50D9pm; 皮 壳 分 两 层 ， 上 层 
厚 20[MOhm， 无 色 ， 厚 壁 ， 栅 栏 状 排列 ， 直 径 为 406hum; 下 层 厚 20003800hm， 褐 色 至 黑 神 
€, EH, dis, E X4[6um. 

口 口 ” 生 殖 菌 丝 浅黄 色 至 浅 褐 色 ， 厚 壁 ， 具 宽 内 腔 ， 偶 尔 分 枝 ， 平 直 ， 沿 菌 管 平行 
排列 ， 直 径 为 3.505.2hm; 子 实 层 无 刚毛 ; 担子 短 棍棒 形 ， 具 液 泡 ， 着 生 4 个 担 孢 子 梗 ， 
基部 简单 分 隔 ， 大 小 为 14018 x 7[Bum. 

DOD 担 孢子 近 球形 ,无 色 ， 薄 壁 ， 光 滑 ， 具 液 泡 ，IKI-，CB(+)， 大 小 为 
(5.660708) x (4D4.505.906)um,, F KL=6.48um, F23 X W=5.03um, K È W Q=1.28 
(n-30/1). 

D000 生长 在 多 种 阔叶树 的 倒 木 、 树 桩 和 腐朽 木 上 ， 有 时 也 在 地 下 有 腐朽 木 的 
地 上 出 现 。 
uUngagggggu. 硬 红 皮 孔 菌 为 偶 见 种 类 ， 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 其 子 实体 木 栓 
质 ， 不易 腐 烂 ， 与 基 物 着 生 紧 密 ， 采 集 时 需 用 刀 制 取 

0000 海南、 湖南、 江西 、 云 南 。 
0000 硬 红 皮 和 孔 菌 具 治疗 胃病 等 功效 (应 建 浙 等 ，1987)。 
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图 249B 硬 红 皮 孔 菌 Pyrrhoderma adamantinum. 的 显 微 结 构 





a; HEF; b: 担子 和 拟 担子 ; c EESEMVESAUIE; d: WET; e: WAAR 
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250. [] LH LI L] 


Ramaria apiculata (Fr.) Donk 


口 口 口 “ 子 实 体 小 型 ， 单 生 或 丛生， 高 可 达 9cm， 宽 可 达 9cm， 浅 肉色 ， 
色 ， 伤 后 变色 ;小枝 弯曲 生长 ， 密 ， 顶 端 细 而 尖 ， 下 部 203 分 又 ， 上 部 以 不 规则 
枝 方法 进行 多 次 分 枝 ; 菌 肉 软 韧 质 ， 白 色 ， 切 开 后 颜色 变 上 暗 ; WA, HAA 
开始 分 枝 ， 基 部 具 绵 绒 状 菌 丝 体 ， 柄 长 可 达 2cm， 直 径 可 达 0.4cm。 
0000 茵 丝 系 统一 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 ; 菌 丝 IKI-，CB=-; 
KOH 试 剂 中 无 变化 。 

UU 菌 肉 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 至 稍 厚 璧 ，? 弯曲 ， 交 织 排列 ， 
4012um。 

















































































































菌 丝 无 色 ， 薄 璧 ， 常 见 分 枝 ， 平 直 或 弯曲 ， 交 织 排 列 ， 直 径 为 308hm ; 
Jt SER UAR; 担子 长 棍棒 状 ， 具 204 个 担 钨 子 小 梗 ， 大 小 为 24040 x 




















S[]l0um. 

口 口 “ 担 钨 子 椭圆 形 至 宽 椭圆 形 ， 浅 锈 色 至 黄 锈 色 ， 表 面具 皱 补 或 小 疣 突 ， 大 小 为 
6[9 x 4[]5um.e 

D000 通常 生长 于 林 中 的 倒 腐 木 上 、 地 上 及 腐殖质 上 。 

DO0O0000000 尖 枝 瑚 菌 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 其 子 实体 质地 较 韧 ， 采 集 时 可 
直接 用 手 采 摘 ， 必 要 时 可 使 用 刀具 割 取 。 

回回 加 加 X. J*. 7^8. m. Wl. WE. me 
尖 枝 现 菌 菌 丝 提 取 的 多 糖 具 有 抑 肿瘤 等 功效 ， 其 中 对 小 鼠 上 腹腔 给 药 时 ， 
300 mg/kg 的 多 糖 即 可 对 小 鼠 肉 瘤 细胞 S-180 的 抑制 率 达 到 70%， 对 艾 氏 癌 细 胞 的 抑制 率 达 
到 60%(Otsuka etal, 1973; 应 建 浙 等 ，1987; IWEK, 1998). 
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图 250B RHK Ramaria apiculata 的 显 微 结构 
a: PHT; b: 担子 
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Se PETI 
Ramaria flava (Schaeff.) Quá. 


UDD ”担子 果 一 年 生 ， 多 分 枝 似 珊瑚 ， 高 可 达 15cm， 宽 可 达 15cm， 新 鲜 时 肉质 、 
RW, DAAR, FERH, FERR, 小 枝 密 集 、 稍 扁 ， 节 间 的 距离 较 长 ， 向 上 连续 
分 枝 ， 分 枝 示 端 形成 两 个 短 的 小 刺 状 的 小 枝 ， 类 似 U 或 Y 形 状 ; 小 枝 新 鲜 时 黄色 ， 干 后 灰 
白色 至 青 褐色 ; 菌 柄 较 短 ， 扁 圆柱 形 ， 基 部 球根 状 、 白 色 ; 菌 柄 干 后 外 这 木 栓 质 ， 内 部 
菌 肉 海绵 质 ， 淡 白色 ; 菌 柄 长 可 达 4cm， 直 径 可 达 11mm。 

0000 茵 丝 系统 一 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 ; 菌 丝 IKI-，CB-; HZ 
KOH 试 剂 中 无 变化 。 
菌 肉 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 至 稍 厚 璧 ， 常 见 分 枝 ， 弯 曲 ， 交 织 排列 ， 直 径 为 























































































































菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 常 见 分 枝 ， 平 直 或 弯曲 ， 平 行 交 织 排列 ， 直 径 为 209hm 
o SEXR BUR EAS; 担子 长 棍棒 状 ， 具 4 个 小 醒 ， 基 部 具 锁 状 联 合 ， 大 小 为 
35[M5 x 4.506hm; 拟 担子 的 形状 与 担子 相似 ， 但 略 小 。 

[U 担 孢 子 圆柱 形 至 椭圆 形 ， 一 头 略 尖 ， 浅 黄色 ， 稍 厚 壁 ， 表 面具 小 疣 ， 
IKI-，CB+， 大 小 为 (7.8[D8.5D100]10.5) x G.61)3.8[H.3(M.9um, 3E294&L-9.11um, 平均 宽 
W=4.12um， 长 宽 比 Q=2.21 (n=30/1)。 

0000 生长 在 阔 叶 林 地 上 。 

DO0O0000000 奖 匈 黄 枝 珊瑚 菌 在 夏季 和 秋季 大 量 出 现 ， 其 子 实 体 可 直接 用 
手 采集 ， 并 应 去 除 基部 杂 物 后 晒 干 备用 。 

000000 福建、 甘肃、 广东 、 贵 州 、 河 南 、 辽 宁 、 山 西 、 四 川 、 
藏 、 云 南 。 
D000 将 犯 黄 枝 珊瑚 菌 具有 抑 肿瘤 等 功效 (应 建 浙 等 ，1987)。 
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图 251A PEME Ramaria flava 的 子 实体 








a-d 





10um 








图 251B PEWA Ramaria flava 的 显 微 结构 
a: 担 孢 子 ; b: 担子 和 拟 担子 ; c: WNA; d: 菌 肉 菌 丝 
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252. [HEEL ELLE 


Ramaria formosa (Pers) Quá. 


[DIUI 子 实 体 呈 近 球 形 或 宽 梨 形 ， 高 可 达 11cm， 直 径 可 达 7cm; #4 RRA EE 
ME, BARBARA. THARE, LRH, XB eoe Ne, IKAR, FARR 
伤 后 缓慢 变色 ; TEES, UIEOREA, AH, X56eS£XUeO ME, TEX 
软 ， 易 复 水 ， 非 纤维 质 ; 主 枝 20M 个 ， 伸 展 ， 多 少 呈 圆柱 形 ; 分 枝 306 次 ， 圆 柱 形 ， 淡 名 
WEGE EAE E), WA Wi Kupiksem, &9 34cm. 

D000 ud E AX. ZW, SAR, xA, ERRUEE £2um), RAN 
AXE, dE TAE, HNAp2um; 瓶 状 锁 状 联合 不 对 称 膨大 ， 常 不 厚 辟 ， 具 大 
积分 散 的 小 疣 状 纹饰 ; 胶 质 菌 丝 未 见 ; 上 部 分 枝 艇 部 菌 丝 无 色 ， 壁 厚 至 0.5nm， 偶 具 锁 
状 联合 ， 具 次 生 横 隔 ， 平 行 排 列 ， 非 胶 质 黏 连 ， 直 径 为 2.5020hm; 瓶 状 锁 状 联合 宽 可 达 
12hm， 壁 厚 至 1um， 无 纹饰 ; 胶 质 菌 丝 罕 见 ， 直 径 为 305um。 

DOOD 亚 子 实 层 分 化 不 明显 ， 拟 薄 壁 细胞 状 ; 子 实 层 加 厚 ; 担子 棒状 ， 具 锁 状 联 
合 ， 具 4 个 担子 小 梗 ， 大 小 为 70080 x 10011um。 

口 口 ” 担 苑 子 椭圆 形 ， 近 轴 面 平 ， 粗 糙 ; 厚 壁 ， 具 小 尖 突 出 ， 大 小 为 10.8012.2(014) x 
505.8(06.)um, F3 KL-11.67um, F 35 W-5.43um, K 35 15Q-2.43. 

[ ”生长 在 阔 叶 林 中 地 上 ， 为 外 生 菌 根 菌 。 
D00000 粉红 枝 珊瑚 菌 在 夏秋 季节 出 现 ， 
ES P Lia M 

HG. XM. M $TDPDERSOEGEX. y EA 
粉红 枝 珊瑚 菌 具 有 抑 和 肿瘤 等 功效 (应 建 浙 等 ，1987)。 


























































































































































































































图 2S2A 332 
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DEA 


LAWE Ramaria formosa 的 显 微 结 构 
a: HF; b: 担子 和 拟 担子 
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253 IB AE E 4E LH 
Ramaria hemirubella R.H. Petersen & M. Zang 




















D00 担子 果 较 大 , 高 可 达 13cm， 宽 可 达 8cm， 中 部 分 枝 密 ， 基 部 主轴 粗 而 明显 ， 
JG AD MEE, E ADU; 基部 主轴 高 可 达 5cm， 直 径 可 达 2.5cm， 短 而 钝 ， 近 似 胡 萝卜 形 ， 
并 常 弯曲 ; 基部 乳白 色 ， 白 色 ， 摸 伤 处 出 现 黄色 斑点 ， 由 主干 向 上 呈 2[3 歧 分 又 ， 由 粕 而 
细 ; 小 枝 306 列 ， 向 上 倾 立 ， 象 牙 和 白色、 粉红 色 、 紫 红色、 玫瑰 红色 ， 枝 顶 末 端 多 双 又 
4h, VUE Gu, Ze. TIE. p. 

D000 HBZA&4—H54; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 ; 菌 丝 IKI-，CB+; B 2 

KOH 试 剂 中 无 变化 。 
口 口 ” 蓝 肉 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 偶 尔 分 枝 ， 弯 曲 ， 芯 松 交 织 排列 ， 有 时 塌陷 ， 直 径 为 
3[9hme。 
























































































































































菌 丝 无 色 ， 薄 璧 ， 常 见 分 枝 ， 平 直 或 弯曲 ， 世 松 交 织 排列 ， 直 径 为 306hm ; 
无 于 状 体 和 拟 赛 状 体 ; EFTKRER, RODATME EGEINBE. AAA 245 x 














"7[9um. 


口 口 ” 担 匈 子 狭 卵 形 至 宽 梭 形 ， 黄 褐色 ， 厚 壁 ，CB+， 大 小 为 (8 由 8.5011 人 13) x 
G.5 四 405(05.5)hm， 平 均 长 L=9.6um， 平 均 宽 W=4.4hm， 长 宽 比 Q=2.18@=30/1)， 具 斑马 
纹 状 斜 条 纹 ， 间 以 疣 突 ; 芽 管 位 于 一 侧 呈 乳头 状 突起 。 























生长 于 针 冰 叶林中 地 上 。 
AW. mJ. WE. mH. 
unaggagaguu. 2/8 8 98] B E E XR, H 
EO & Je s CUT ORT 
0000 淡 红 枝 珊瑚 菌 具 有 抑 肿瘤 等 功效 (应 建 浙 等 ，1987)。 
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KI253A 淡 红 枝 珊瑚 菌 Ramaria hemirubella 的 子 实体 
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图 253B RARP Ramaria hemirubella 的 显 微 结 构 
a: HEF; b. 担子 和 拟 担 子 ; c: WAR 
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254. [1] ET HT EH 
Rigidoporus ulmarius (Sowerby) Imezeki 


FE 生 ， 无 柄 盖 形 ， 或 平 伏 反 卷 ， 新 鲜 时 革 质 至 软木 栓 质 ， 干 后 硬 
Wl， 菌 盖 半 圆 形 ， 外 伸 可 达 4cm， 宽 可 达 8cm， 厚 约 2cm; Ei Ek HIE, 
HEE, XH, AAA, BAADER; 和 孔 口 表面 新 鲜 时 乳白 色 或 奶油 色 ， 干 后 
肉桂 色 ， 具 折光 反应 ; 不 育 边 缘 明 显 ， 干 后 浅 土 黄色 ， 宽 可 达 2mm; 和 孔 口 圆 形 ， 每 毫米 
506 个 ; 管 口 边缘 薄 ， 全 缘 ; 菌 肉 乳 和 白色 至 浅黄 色 ， 软 革 质 ， 干 后 软木 栓 质 ， 厚 可 达 
10mm; 菌 管 新 鲜 时 奶油 色 ， 干 后 浅黄 色 至 肉桂 色 ， 木 质 至 硬 纤 维 质 ， 多 层 ， 分 层 明显 ， 
菌 管 层 长 达 10mm。 

0000 芮 丝 系统 一 体系 ; 生殖 菌 丝 简单 分 隔 ，IKI-，CB+; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 
























































































































































丝 厚 辟 ， 具 宽 的 内 腔 ， 平 直 或 稍 弯 1 简单 平行 排列 
至 交织 排列 ， 直 径 为 3D5um。 

UU BZf)gEsszu y]EA, 4 ， 简 六 C J 径 为 3D4um; 
拟 夺 状 体 梭 形 ， 担 子 和 拟 担 子 梨 形 

(1 人 
为 (5.3D5.706.5(07) x (4.5[)4-7[5-4(]5.9um, 3XE3jKL-6.13um, E34 Æ W-5.08um, KÈ 
HQz1.21 (n230/1). 

D000 生长 在 多 种 阔叶树 的 活 立 木 、 死 树 、 倒 木 和 树桩 上 。 
000000000 榆 硬 孔 菌 从 春季 到 秋季 均 出 现 ， 其 子 实体 韧 质 ， 与 基质 连接 
紧密 ， 需 用 采集 丸 采 割 。 

DUUUU E. GR. 38. JA G3. mW. NL. 

D0007 和 栓 硬 孔 菌 具有 抑 肿瘤 和 补 骨 等 功效 (应 建 浙 等 ，1987)。 
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图 254B METL Rigidoporus ulmarius 的 显 微 结构 
a: 担 孢 子 ; b: 担子 ; c: WERK; d: WEA; e: ANA 
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25s EIER EAE 
Rozites caperatus (Pers) P. Kat. 











DOOD ETRA TÆR, ARNAR, BRAR, TER, 菌 盖 幼 时 半球 形 至 
钟 形 ， 有 时 也 呈 圆 锥 形 ， 后 变 为 凸 镜 形 ， 偶 尔 乳 突 状 ， 直 径 可 达 12cm， 中 部 厚 可 达 1Smm; A 
盖 表 面 新 鲜 时 淡 黄 色 、 黄 色 至 褐 黄 色 ， 具 白色 至 黄白 色 的 细小 鳞片 ， 干 后 变 为 浅黄 色 ， 
AAE, ARARA, Wii; LAARA, TENE, 菌 裙 表 面 新 鲜 时 和 乳白色 至 锈 色 ， 
干 后 变 为 锈 色 ， 常 具 较 深 或 较 浅 的 横 带 ; 菌 补 密 ， 不 等 长 ， 通 常 直 生 或 弯 生 ， 脆 质 ; 菌 
肉 新 鲜 时 和 乳白色， 无 环 带 ,和 干 后 软木 栓 质 ， 厚 可 达 7mm; 菌 柄 基部 常 明显 膨大 ， 纤 维 
质 ; 菌 柄 成 熟 时 上 部 淡 黄 色 至 黄 褐色 ， BARE, AHERE ENRERE 
幕 残留 物 ， 柄 长 可 达 12cm， 上 部 直径 可 达 15mm; HMLE, ERR, KE 
D000 菌 丝 隔膜 具 锁 状 联 合 ; 菌 丝 IKI-，CB-; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 剂 中 无 变 
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口 口 ” 菌 肉 菌 丝 无 色 或 浅黄 色 ， 薄 壁 至 略 厚 辟 ， 具 锁 状 联合 ， 平 直 或 弯曲 ， 有 些 菌 
丝 膨胀 ， 交 织 排 列 ， 直 径 为 9020um， 膨 胀 菌 丝 直径 可 达 37hume。 
菌 苯 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 有 时 分 枝 ， 较 频繁 分 隔 ， 具 锁 状 联合 ， 平 直 或 略 弯 
曲 ， 近 平行 排列 ， 直 径 为 4015pm; 子 实 层 中 无 宫 状 体 和 拟 宫 状 体 ; 担子 近 棍 棒状 ， 具 4 
个 小 梗 并 在 基部 具 一 锁 状 联合 ， 大 小 为 31048 x 13016um。 
00 G4 BJAAG,Xe,4S, RJ, WWA—XAGGR, Exft 
t. IKI-, CB-, AX 2[A5(]18.5) x 7[Bum, 3E3-KL-13.51um,. 325 55 W—7.88um, 
LQ=1.71 (n-30/1). 
D000 生长 在 云 杉 、 落 叶 松 等 针叶树 林 的 林地 上 ， 有 时 也 生长 在 栎 树林 地 上 。 
DO0000000 久 盖 罗 鳞 侈 通常 在 夏季 出 现 ， 其 子 实体 易 腐烂 ， 出 现 后 要 立 
即 采集 ， 并 及 时 晾 干 或 烤 干 ; 由 于 该 菌 通常 地 生 ， 采 集 时 为 了 避免 沾 带 泥土 ， 需 要 用 前 
DES LESE 
0000 ZI. eA rk. XD. GEB Wh TEE. Ee 
DO0ODOD0 a9 4-3 0 OKIRSU EC E ESUL EUCR dE SEXE, E 
对 小 鼠 肉瘤 细胞 $S-180 和 艾 氏 癌 细 胞 的 抑制 率 均 可 达到 70%( 应 建 浙 等 ，1987)。 
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图 255B HS Wi Rozites caperatus 的 显 微 结 构 
a; HHF; b: 担子 和 拟 担 子 
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256. [] LT LI LH] 


Russula aurea Pers 











UU 子 实体 中 等 大 小 ; B NI UP X RIESUP. E NDCEUE SE TORT 
KE, XA, Bc pikoom; BH xCKGDEÉASGEe,. DIGNE, EN 
缘 具 条 纹 或 不 明显 条 纹 ; 菌 肉 白色 至 淡 黄 色 ， 肉 质 ， 味 道 温和 或 微 辛 辣 ; BDUBUEAH 
E, MAEN AA, WEL, HEE, WAAC, FK, ANTEK, WAA RIK, i 
菌 柄 处 常 具 分 又 ; 菌 柄 中 生 ， 上 下 等 粗 ， 白 色 或 奶油 色 至 金黄 色 ， 肉 质 ， 内 部 松软 后 变 
室 ， 柄 长 可 达 8cm， 直 径 可 达 2.5cm。 

LU WABZg xs dE ZOmI 无 锁 状 联合 。 

DO 菌 禾 菌 丝 细胞 椭圆 形 至 近 球 形 ， 在 KOH 试 剂 中 无 色 至 浅黄 色 ， 直 径 可 达 
20um; 把 子 棒状 ， 具 4 个 担 孢 子 小 梗 ， 在 KOH 试 剂 中 无 色 至 浅黄 色 ， 大 小 为 28[0 x 9D14pm; 
裙 侧 圳 状 体 较 少 ， 梭 形 至 近 梭 形 ， 在 KOH 试 剂 中 无 色 ， 大 小 为 45085 x 9018hm; EZ 
RER Mo 











































































































































































































担 孢 子 卵 圆 形 至 近 球 形 ， 浅 黄色 面具 小 疣 突 或 不 规则 棱 养 ， 相 联 后 呈 近 
小 为 709.5 x 608.5um， 平 均 长 L=8 平均 宽 W=7.13um， 长 宽 比 Q=1.12。 

口 口 “” 单 生 或 群生 于 针 阔 混交 林 
DO0O00000 桦 黄 红 落 通常 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 其 子 实体 易 腐 烂 ， 采集 后 
或 烘 
[UI X4. JR. XM. PERS EAL Sido. S. UJ. WX. 

DO ”橙黄 红 菇 具有 抑 肿 瘤 等 功效 ， 其 中 对 小 鼠 肉 瘤 细胞 S-180 的 抑制 率 为 
TA Kd An Je 68 404p] 25 77 S096 (Otsuka et al, 1973; 应 建 浙 等 ，1987; WRA, 


















































































































































[Kk256A Eik Russula aurea 的 子 实体 











图 256B 


橙黄 乡 





[35 Russula aurea 的 显 微 结构 





a: JHF; b: HF; c: MAARE 
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2:575 RD] 
Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr. 

















口 口 口 “ 子 实体 中 等 大 小 至 稍 大 ; Baum GASES. AMATER, FH 
下 四 至 漏斗 状 ， 直 径 可 达 14cm; 菌 盖 表 面 颜色 多 样 ， 暗 紫罗兰 色 至 上 暗 橄 榄 绿色， 后 期 党 
呈 淡 青 褐 色 、 绿 灰色 ， 往 往 各 色 混 杂 ， 温 时 或 雨 后 稍 黏 ， 表 皮层 薄 ， 边 缘 易 剥离 ， 表 皮 
有 时 开裂 呈 细 小 龟 裂 状 ; 边缘 波状 、 内 卷 ; 菌 肉 白 色 ， 在 近 表 皮 处 呈 粉 色 或 淡 紫 色 ， 气 
味 和 味道 温和 ; 菌 补 直 生 至 稍 延 生 ， 白 色 ， 较 密 ， 福 幅 窗 ， 不 等 长 ， 福 间 具 横 脉 ， 基 部 
具 分 又 ， 老 熟 后 表面 有 时 具 锈 色 斑点 ; 菌 柄 肉质 ， 白 色 ， 有 时 下 部 呈 粉 色 或 淡 紫 色 ， 上 
下 等 粗 ， 内 部 松软 ， 柄 长 可 达 10cm， 直 径 可 达 3cm。 

UU 菌 肉 菌 丝 由 泡 训 状 细胞 和 丝 状 菌 丝 组 成 ， 在 KOH 试 剂 中 无 色 至 浅黄 色 ; 无 锁 
状 联合 。 

LU ” 茵 裙 菌 髓 菌 丝 细胞 呈 椭 圆 形 至 近 球 形 ， 直 径 可 达 27hm; 担子 棒状 ， 具 4 个 担 
孢子 小 梗 ， 在 KOH 试 剂 中 无 色 至 浅黄 色 ， 大 小 为 33047 x 11015pm; 38 fl ERARE RA 
棒状 至 近 圆 柱 形 ， 在 KOH 试 剂 中 呈 浅 黄色 ， 大 小 为 45085 x 8[lllum; 38 4 3€ H5 8 0 
SEXUS A, R 
DO 3E EAREBREIUUP, 4,3. GERBER. KAA 
708.5 x 6.507.Sum， 平 均 长 L=8.17um， 平 均 宽 W=7.41um， 长 宽 比 Q=1.1。 

口 口 ” 散 生 或 群生 于 阔 叶 林 中 地 上 。 

DO0000000D 蓝 黄 红 落 通常 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 其 子 实体 易 腐烂 ， 采 集 后 
需 及 时 晾 干 或 烘 干 。 
UI 3x. JA. XM. 36. e 

b EON dU POE SE ELEC. Pa ERI 78 AI S- 180 0] 20 H 3E A 
二 艾 氏 癌 细胞 的 抑制 率 为 60%(Otsuka et al, 1973; 应 建 浙 等 ，1987; UD WR 
外 ， 该 菌 具有 和 较 强 的 抗 氧化 活性 和 和 和 抗 肿瘤 活性 ( 袁 云 辉 等 ，2011)。 
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[Kk257B Eik Russula cyanoxantha 的 显 微 结构 
a: HEF; b: 担子 ; c: MAAK 
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258. [] LT LI LH] 


Russula delica Fr 














口 口 口 “ 子 实体 中 等 大 小 至 大 型 ; 菌 盖 初 期 凹 镜 形 或 扁 半 球形 ， 中 部 脐 状 ， 后 期 渐 
平展 ， 中 部 下 四 至 漏斗 形 ， 直 径 可 达 16cm; 菌 盖 表 面 污 白色 ， 常 具 赭 色 或 褐色 色调 ， 
有 时 具 锈 褐色 斑点 ， 光 滑 或 具 细 绒 毛 ， 不 黏 ; 边缘 初期 内 卷 ， 无 条 纹 ; WAF, BER 
近 白 色 ， 伤 后 不 变色 ， 味 道 温和 至 微 麻 或 稍 辛辣 ， 有 水 果 气 味 ; 菌 褐 延 生 ， 白 色 或 近 白 
色 ， 稍 密 ， 不 等 长 ， 边 缘 常 具 淡 绿色 调 ; 菌 柄 短 粗 ， 内 实 ， 上 下 等 粗 或 向 下 渐 细 ， 伤 后 
不 变色 ， 光 滑 或 上 部 具 纤 毛 状 物 ， 柄 长 可 达 6cm， 直 径 可 达 4cm。 

[LU BA Za af ZA E E; 无 锁 状 联合 。 

DO 菌 散 菌 丝 细胞 膨大 ， 呈 椭圆 形 至 近 球 状 ， 无 色 ， 直 径 为 11018um; 担子 棒 
R, 无 色 至 浅黄 色 ， 具 4 个 担 孢 子 小 梗 ， 大 小 为 26D35 x 8010hm; 381 EUH E S, 4 
形 ， 在 KOH 试 剂 中 呈 浅 黄色 ， 大 小 为 45098 x 7.4011.5um; 382 3E A 38 | 3E Dl 
近 ， 但 略 小 。 
DO 担 孢 子 卵 圆 形 至 近 球 形 ,无 色 ， 表 面具 小 刺 或 小 疣 突 ， 稍 具 网 纹 ， 大 小 为 
7.609.5 x 708.Sum， 平 均 长 L=7.88um， 平 均 宽 W=7.7hum， 长 宽 比 Q=1.11。 

D000 单 生 、 散 生 或 群生 于 针 叶 林 或 混交 林 中 地 上 。 
DODOODOODODDD 美味 红 落 通常 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 其 子 实体 易 腐 烂 ， 采集 后 
或 烘 





























































































































































































































安徽 、 上 甘肃、 贵州、 河北、 吉林、 江苏、 四 川 、 西 藏 、 新 疆 、 云 南 、 浙 























美味 红 落 上 共有 较 强 的 抗 氧化 能 力 和 抑 菌 活性 (TiirkogBlu et al, 2007); 该 菌 
还 具有 抑 肿瘤 等 功效 ， 其 中 对 小 鼠 肉瘤 细胞 S-180 和 艾 氏 癌 细 胞 的 抑制 率 均 可 达 100 驳 ( 卯 
BE, 1998), 












































图 258A ”美味 红 茹 Russula delica 的 子 实体 





图 258B ”美味 红 茹 Russula delica 的 显 微 结 构 
a: HET; b: HF; c: IMER 
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259 ENTM 
Russula densifolia Secr. ex Gillet 














D00 ETRA TÆR, HARAR, BRAR, TAEAE, 菌 盖 成 熟 时 
形 ， 中 部 凹陷 ， 边 缘 内 卷 ， 直 径 可 达 12cm， 中 部 厚 可 达 8mm; Aaka ake 
瞳 灰色 ， 触 摸 后 先 变 为 红 褐色 ， 但 又 迅速 变 为 黑色 ， 干 后 黑色 ， 无 环 带 ， 光 滑 ; 边缘 钝 
RA, TEKNA; 菌 福 表 面 新 鲜 时 乳白 色 ， 和 王后 变 为 黑色 ， 菌 褐 密 ， 不 等 长 ， 延 生 ; 菌 
肉 新 鲜 时 乳白 色 ， 无 环 带 ， 王 后 硬木 栓 质 ， 厚 可 达 5Smm; 菌 柄 圆柱 形 ， 污 白色 ,和 干 后 黑 
色 ， 光 滑 ， 于 后 木 栓 质 ， 柄 长 可 达 4cm， 直 径 可 达 2cm。 
D000 蓝 丝 隔膜 无 锁 状 联合 ; 菌 丝 IKI-，CB-; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 剂 中 无 变 





























































































































葡 肉 菌 丝 无 色 或 浅黄 褐色 ， 薄 壁 至 略 厚 壁 ， 平 直 或 弯曲 ， 频 繁 分 枝 和 分 隔 ， 
长， 交织 排列 ， 直 径 为 40]10um。 

菌 髓 菌 丝 无 色 至 浅黄 褐色 ， 薄 壁 至 稍 厚 壁 ， 偶 尔 分 枝 ， 频 繁 分 隔 ， 平 直 或 略 
平行 排列 ， 直 径 为 309hm; 侧 生 赛 状 体 棍棒 状 ; 担子 近 棍 棒状 ， 具 4 个 小 梗 并 在 
简单 分 隔 ， 大 小 为 34[M2 x 7012hm; 拟 担子 的 形状 与 担子 相似 ， 但 略 小 。 

担 孢 子 球形 ,无 色 ， 厚 壁 ， 具 网 纹 ，IKI+,，CB+， 大 小 为 (6 中 6.50D8(D9) x 
(5.9DD60T7(08.5)wm， 平 均 长 L=6.974m， 平 均 宽 W=6.38um， 长 宽 比 Q=1.09(mn=30/1)。 

DO 散 生 于 针 阔 混交 林 下 。 

DO0000000D 密 裙 红 落 通 常 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 其 子 实体 质地 较 脆 且 易 腐 
采集 时 用 力 要 轻 ， 采集 后 需 及 时 晾 干 或 烘 干 。 
D000 安徽 、 福 建 、 贵 州 、 河 北 、 湖 北 、 湖 南 、 江 苏 、 陕 西 、 山 西 、 云 南 。 
D000 密 裙 红 落 有 毒 ， 但 可 用 于 治疗 腰酸 腿 疼 、 手 足 麻木 等 症 ， 并 具 抑 肿瘤 等 
功效 (应 建 浙 等 ，1987)。 
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图 259A” 密 初 红 半 Russula densifolia 的 子 实体 





图 259B Li Russula densifolia 的 显 微 结构 








a: HEF; b. 担子 和 拟 担 子 ; c: WAR 
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260. [] EL] LI 
Russula foetens (Pers) Pers 


Uu uu 









































子 实体 中 等 大 小 ; Hana R, EXDACTOR. "GRE, ET 
E 











iklOcm; Bb zc EDAGÉ E GOSGR e EXGEG)e, PALACE, REB, A, un 








由 小 疣 组 成 
味道 辛辣 上 且 
& SR, — 















































的 明显 粗 条 纹 ; BAN, FAC, ARARIRE, ME, AERAR, 
具 苦 味 ; 菌 神 李 生 ， 稠 密 ， 福 幅 宽 ， 初 期 污 白 色 ， 后 期 渐变 浅黄 色 ， 常 具 暗 
般 等 长 ， 较 厚 ， 基 部 具 分 又 ; 菌 炳 较 粗壮 ， 上 下 等 粗 或 向 下 稍 渐 细 ， 污 白色 





















































至 污 神色， 老 玖 或 伤 后 常 出 现 深 色 斑 痕 ， 内 部 松软 渐变 中 空 ， 柄 长 可 达 10cm， 直 径 可 达 


3cme 
U Ll 
B 











H A EE ZZ d 78. 3ECUA ZR To 22 E 2228 X, TS UA Re 
菌 髓 菌 丝 细胞 膨大 ， 呈 椭圆 形 ， 无 色 至 浅黄 色 ， 直 径 为 11023pm; SH 









































状 ， 具 4 个 担 孢 子 小 梗 ， 在 KOH 试 剂 中 无 色 至 浅黄 色 ， 大 小 为 38[56 x 9013um; TE SEA 


体 近 棒状 至 
5 8 (| 3E 
BE 
7[B.5um, 3 











梭 形 ， 在 KOH 试 剂 中 浅黄 色 至 黄色 ， 大 小 为 45082 x 7T S[]llum; X EXE 
Wa, BEEN. 

担 孢 子 球形 至 近 球 形 ,， T€, EGER ELXXSEAE,. K^ATS[Ox 
均 长 L=8.33um， 平 均 宽 W=8.16um， 长 宽 比 Q=1.02。 














UD 





[ ”群生 或 散 生 于 针 叶 林 或 阔 叶 林 中 地 上 。 





000 
E, 采集 时 














000000 烽 红 菇 通常 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 其 子 实体 质地 较 脆 且 易 腐 
HIZR, Aja RART RRT. 
[ X44. E HOW. Jo. DOE. e a a X0]. XE 





















































dude dE; 
抑制 率 均 可 














ab. Wl. VER. mm. XDL. 

[ Riia xCEFAS A T BITES. FER Aan UU 
此 外 ， 该 菌 还 具有 抑 肿 瘤 等 功效 ， 其 中 对 小 鼠 肉 瘤 细胞 S-180 和 艾 氏 瘤 细 胞 的 
达 70%(Otsuka etal, 1973; 应 建 浙 等 ，1987; IK, 1998) 






























































K260A Rik Russula foetens 的 子 实体 











图 260B ”和 具 红 菇 Russula foetens 的 显 微 结构 
a: HEF; b: 担子 ; c: MAARE 
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261. [] LI L] 


Russula nigricans (Bull.) Fr. 





口 口 口 “ 子 实体 一 般 较 大 ; HANME mR GAW, PENA, ES 
渐 平展 ， 中 部 下 四 呈 漏 斗 状 ， 直 径 可 达 18cm; 菌 盖 表 面 光 滑 ， 湿 时 稍 锻 ， 初 期 污 和 白色， 
后 变 黑 褐色 ; 边缘 初期 内 卷 ， 后 期 边缘 无 条 纹 或 具 不 明显 条 纹 ; WARE, HAE, 
后 初期 变 浅 红色 ， 后 期 变 为 黑色 ， 气 味 呈 水 果 香 味 ， 味 道 温 和 至 微 辣 ; WALES 
E, w, MARERA, KAE, TEK, WRAK, GEIMER., AMEK 
色 ， 最 后 变 为 黑色 ; 菌 柄 上 下 等 粗 ， 表 面 光滑 ， 初 期 污 和 白色， 后 变 黑 褐色 ， 内 部 实心 ， 
质地 脆 ， 伤 后 初期 淡 红 色 ， 渐 变 为 近 黑 色 ， 柄 长 可 达 7cm， 直 径 可 达 2.5cm。 

LU EABZmB qo ag EZIIaA, dee 

UD 菌 髓 菌 丝 细胞 膨大 ， 呈 椭圆 形 至 近 球 形 ， 无 色 ， 直 径 为 9.8[D20um; 担子 棒 
R, 县 4 个 担 孢 子 小 梗 ， 在 KOH 试 剂 中 无 色 至 浅黄 色 ， 大 小 为 35[0 x 7.509.8hm; T8 fu 3E 
状 体 棒状 至 圆柱 状 ， 在 KOH 试 剂 中 呈 浅 褐色 ， 大 小 为 50065 x 509hm; 38 Ak 3€ e AR I. 
DO ” 担 孢 子 近 球 形 ,无 色 ， 具 由 疣 突 相 连 形成 的 明显 网 纹 ， 大 小 为 7[8 x60T.5um, F 
均 长 L=7.66um， 平 均 宽 W=6.93um， 长 宽 比 Q=1.11。 
0o00 群生 或 散 生 于 阔 叶 林 或 针 阔 混交 林 中 地 上 。 
000000000 X2 X03, 
或 烘 
D Xf. dX. Wo. DX. JS. X. 3p46. DW 
、 四 川 、 云 南 。 
D000 早 红 薄 可 治疗 腰 腿 疼痛 、 手 足 麻 本 、 筋 骨 不 适 、 四 肢 抽 搞 等 症状 ; 此 
外 ， 该 菌 还 具有 抑 肿瘤 等 功效 ， 其 中 对 小 鼠 肉 瘤 细胞 S-180 和 艾 氏 癌 细 胞 的 抑制 率 均 可 达 
60%(Otsuka etal, 1973; 应 建 浙 等 ，1987; IÆ, 1998). 
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图 261A” 黑 红 阁 Russula nigricans 的 子 实体 




















261B Ats Russula nigricans 的 显 微 结构 
a: HEF; b: 担子 ; c: EMAAR 


li 
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262. [] LI L] 


Russula sanguinea (Bull.) Fr. 














[UU 子 实体 中 等 大 小 ; WEAGE, ERRDNCODAA, PGETUU REGAT. E 
径 可 达 10cm; 菌 盖 表面 初期 亮 血 红色 至 玫瑰 红色 ， 干 后 带 紫 色 ， 后 期 常 不 规则 初 色 ; W 
肉 白色 ， 伤 后 不 变色 ， 具 水 果 香 味 ， 味 道 辛 辣 ; 菌 裙 直 生 至 稍 延 生 ， 奶 油 色 至 浅 赭 色 ， 
ME, HEZ, ADX, FK; 菌 柄 上 下 等 粗 或 向 下 稍 细 ， 通 常 与 菌 盖 近 同色 ， 人 少数 为 
白色 ， 老 熟 后 或 触摸 处 呈 橙 黄色， 内 部 实心 ， 柄 长 可 达 8cm， 直 径 可 达 2cm。 

[D] 菌 肉 菌 丝 由 泡 寺 状 细胞 和 和 丝 状 菌 丝 组 成 ， 无 锁 状 联合 。 

吕 口 “ 菌 髓 菌 丝 细胞 呈 椭 圆 形 至 近 球 形 ， 无 色 ， 直 径 为 13025hum; 担子 棒状 ， 具 4 个 
担 孢 子 小 梗 ， 大 小 为 32040 x 9013hm; 初 侧 赛 状 体 丰 富 ， 多 数 呈 梭 形 ， 少 数 呈 圆柱 形 或 
棒状 ， 其 内 含 物 在 KOH 试 剂 中 呈 淡 黄 褐色 ， 大 小 为 58089 x 9[l4um; TE ARRA 5 8 N 
RREA, WRA 
口 口 ” 拒 狗 子 球形 至 近 球 形 ， 无 色 ， 表 面具 小 疣 ， 疣 间 具 联 线 ,但 不 形成 网 纹 ， 大 
小 为 708 x 607.5Sum， 平 均 长 L=7.47um， 平 均 宽 W=6.73um， 长 宽 比 Q=1.11。 

D000 和 散 生 或 群生 于 针 叶 林 中 地 上 。 
D00000000 血红 茵 通常 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 其 
或 烘 




















































































































































































































福建 、 河 北 、 河 南 、 吉 林 、 云 南 、 浙 江 。 
UD 在 红 东 具有 抑 和 肿瘤 等 功效 ， 其 中 对 小 鼠 肉 瘤 细 胞 S-180 和 艾 氏 癌 细 胞 的 抑 
制 率 均 为 90%( 应 建 浙 等 ，1987; WER, 1998). 
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图 262B ”血红 菇 Russula sanguinea 的 显 微 结 构 
a: HHF; b: HF; c: WME 
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Russula senecis S. lma 









































[UU 子 实 体 中 等 大 小 ; 菌 盖 初期 近 遍 半球 形 至 凹 镜 形 ， 后 期 渐 平展 ， 平 展 后 
部 凹陷 ， 直 径 可 达 10cm; 菌 盖 表 面 粗糙 ， 具 由 小 疣 组 成 的 明显 粗 条 棱 ， 赭 黄 褐色 、 污 黄 
色 至 瞳 黄 褐色 ， 稍 黏 ; 边缘 反 卷 ; 菌 肉 浅 黄色 至 暗 黄色 ， 具 腥臭 气味 ， 味 道 辛辣 ; EDS 
直 生 至 稍 延 生 ， 密 ， 污 白色 至 淡 黄 褐色 ,边缘 具 褐 色 斑点 ， 等 长 或 不 等 长 ; 菌 柄 上 下 等 
粗 或 向 下 渐 细 ， 有 时 呈 近 梭 形 ， 污 黄色 、 暗 褐色 或 肉桂 褐色 ， 具 上 暗 褐色 小 疣 点 ， 内 部 松 
软 至 中 空 ， 质 地 脆 ， 柄 长 可 达 9cm， 直 径 可 达 lcm。 

口 口 ” 菌 肉 菌 丝 由 泡 吉 状 细胞 和 丝 状 菌 丝 组 成 ， 无 锁 状 联合 。 

UU 菌 散 菌 丝 细胞 呈 椭 圆 形 至 近 球 形 ， 无 色 ， 直 径 可 达 28hm; 担子 棒状 ， 具 4 个 
担 钨 子 小 梗 ， 无 色 至 浅黄 色 ， 大 小 为 23033 x 8.509.8hm; TE MU ERARE E mK INTR 
形 ， 在 KOH 试 剂 中 呈 浅 黄色 ， 大 小 为 55D70 x 9.801Sum; H 3€ BR No 
口 口 ” 担 孢子 近 球 形 至 卵 圆 形 ， 浅 黄色 ， 具 明显 刺 棱 ， 大 小 为 8D10 x 7.8D9pm， 平 
均 长 L=8.83um， 平 均 宽 W=8.33um， 长 宽 比 Q=1.06。 
D000 单 生 或 群生 于 针 阔 混交 林 中 地 上 。 
DO00000000 点 柄 黄 红 藻 通常 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 其 子 实体 质地 较 脆 且 易 
采集 时 用 力 要 轻 ， 采集 后 需 及 时 上 影 干 或 烘 
LIU T SR Wu Hk £i. as w 
云南 。 
[] “点 柄 黄 红 东 具有 抑 肿瘤 等 功效 ， 其 中 对 小 鼠 肉 瘤 细 胞 S-180 的 抑制 率 为 
氏 癌 细胞 的 抑制 率 为 70%( 应 建 浙 等 ，1987; IWER, 1998). 
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图 263A SIEL: Russula senecis 的 子 实体 








图 263B ”点 柄 黄 红 茹 Russula senecis 的 显 微 结构 
a: HHF; b: 裙 侧 早 状 体 ; c: 担子 
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264. [] LT LI L] 


Russula sororia Fr. 




















口 口 口 “ 子 实体 一 般 中 等 大 小 ; 菌 盖 初 期 扁 半 球形 至 凸 镜 形 ， 后 期 渐 平 展 ， 中 部 稍 
TE, ENA, ATAM; HERAA, MOMUEGSAdO6,TxXe, m 
METRE, V»IARAESE E. EE uv eSE.u4AmBETASTEA; 
a 
WEERA., FRA, WER, WRR, TFK; 菌 柄 上 下 等 粗 或 向 下 渐 
细 ， 初 期 白色 ， 后 期 变 亮 灰 褐 色 ， 稍 被 绒毛 ， 中 部 填充 至 中 空 ， 柄 长 可 达 6cm， 直 径 可 
达 2cmo。 

D0O 肉 菌 丝 由 泡 夏 状 细胞 和 丝 状 菌 丝 组 成 ， 无 锁 状 联合 。 

[1 [] 髓 菌 丝 细胞 膨大 ， 呈 椭圆 形 至 近 球 形 ， 无 色 ， 直 径 为 9[27h4m; 担子 棒状 ， 
具 4 个 担 孢 子 小 梗 ， 在 KOH 试 剂 中 无 色 至 浅黄 色 ， 大 小 为 32042 x 708.6um; MERA 
近 梭 形 或 近 披 针 形 ， 在 KOH 试 剂 中 无 色 至 浅黄 色 ， 大 小 为 35060 x 709hm。 

DO 担 孢 子 椭圆 形 至 近 球 形 ， 表 面具 小 刺 或 小 疣 ， 大 小 为 6.5[7.5 x 5.506.5um, F 
均 长 L=7.13um， 平 均 宽 W=6.22um， 长 宽 比 Q=1.15。 
口 口 ” 单 生 或 群生 于 林 中 地 上 。 

DO0O00000 通常 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 
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吕 JW. EAR XUT. WERE. du. WD. aR OL. 
D000 2k RoR dq AEA, EXON EAADOE Z8 RSS-180 083 19 i 38 2y 
6095, ITZ KIE Ag HL n] dp] 38 27 6090 (s 3E XE AE, 1987; WAA, 1998). 
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图 264A 


Lis Russula sororia 的 子 实体 








图 264B 





黄 茶 红 菇 Russula sororia 的 显 微 结构 
a: HEF; b: HF; c: KMJ 
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265. [] LH LI L] 


Russula virescens (Schaeff.) Fr. 











DIU 也 实体 中 等 大 小 至 稍 大 ; 











菌 盖 初 期 近 球形 至 凸 镜 形 ， 后 期 渐 伸展 ， 中 部 常 














HTU, TÉ, HETA, 菌 盖 表 面 铜 绿色 或 灰 橄 榄 黄 绿色 至 灰 绿 色 ， 具 锈 褐色 


斑点 ， 具 细毛 状 物 或 疣 突 ， 表 皮 常 斑 状 龟 裂 ， 老 熟 时 边缘 具 条 纹 ， 表 皮 不 易 剥 离 ; 菌 肉 


厚 ， 质 地 坚实 ， 初 期 胞 ， 后 期 变 软 ， 白 
菌 袜 离 生 至 直 生 ， 初 期 白色 ， 后 期 奶油 



































色 ， 伤 后 变 为 黄 锈 色 ， 味 道 柔 和 ， 气 味 不 明显 ; 
E, ZAENKER, w, EK, ARK; H 














柄 上 下 等 粗 ， 中 实 或 内 部 松软 ， 柄 长 可 达 10cm， 直 径 可 达 4cme 
00 mBHABZmag af ZEE CX, ke. 























DO 菌 髓 菌 丝 细胞 呈 椭 圆 形 至 近 


























球形 ， 无 色 ， 直 径 为 12030hm; 担子 棒状 ， 具 4 个 


担 钨 子 小 梗 ， 无 色 至 浅黄 色 ， 大 小 为 30[045 x 8013um; 裙 侧 圳 状 体 较 少 ， 梭 形 至 棒状 ， 


有 的 顶端 具 分 又 ， 在 KOH 试 剂 中 呈 浅 黄 


见 。 


00 Se ue E Edd 








完整 的 网 纹 ， 大 小 为 708.8 x 607.5um, 
Q=1.29。 





色 ， 大 小 为 44065 x 8.5[]2um; 38 Zk SEC R 








入 贺 形 ， 无 色 ， 表 面具 小 疣 ， 相 连 可 形成 不 
平均 长 L=8.23hm， 平 均 宽 W=6.38um， 长 宽 比 


























000000 sz 
3 




















D £T BR xS REX TI E. 














党 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 其 子 实体 易 腐烂 ， 采集 后 




































































福建 、 甘 肃 、 广 东 、 广 西 、 























贵州 、 河南 、 吉林 、 通 ers 江苏 、 [e = 














绿 红 落 具有 调节 血脂 及 抗 氧化 等 功效 ( 王 一 心 等 ，2005); 此 外 ， 该 菌 还 
抑 肿 瘤 等 功效 ， 其 中 对 小 鼠 肉 瘤 细胞 S-180 和 英 氏 癌 细 胞 的 抑制 率 均 为 70%(Otsuka et 














al, 1973; 应 建 浙 等 ，1987; IWR, 1998). 
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Kl265A ÆR Russula virescens 的 子 实体 








Kk265B ÆR Russula virescens 的 显 微 结构 
a: HEF; b: HF; c: KMJ 
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266. [] L] E] D] L] 
Sarcodon imbricatus (L.) P. Kara. 














[IU 担子 果 一 年 ， 柄 中 生 ， 少 数 偏 生 ， 通 常 单 生 ， 新 鲜 时 肉质 ， 具 香味 ,和 干 后 
碎 质 ， 菌 盖 圆 形 ， 初 期 表面 山 起 ， 后 交 扁 平 、 中 部 脐 状 或 下 四 ， 有 时 呈 浅 漏斗 状 ， 直 径 
可 达 20cm; 菌 盖 表 面具 暗 灰色 至 黑 褐色 大 鳞片 ， 鳞 片 厚 ， 覆 瓦 状 ， 趋 向 中 央 特 别 大 并 
疯 起 ， 呈 同心 环 状 排 列 ， 成 熟 后 表面 变 暗 灰 景 色 ; 边缘 锐 ， 波 浪 状 ， 内 卷 ; 子 实 层 体 齿 
状 ， 秃 初期 灰白 色 ， 后 变 深 褐色 ; 菌 齿 锥 形 ， 基 部 每 毫米 20B3 个 ， 近 菌 柄 处 较 长 ， 长 可 达 
10mm; 菌 肉 新 鲜 时 近 白 色 ， 后 变 为 污 白色 至 淡 灰 色 ， 木 栓 质 ， 于 后 中 部 厚 可 达 lcm; HB 
柄 圆柱 形 ， 基 部 等 粗 或 膨大 ， 硬 质 ， 淡 白色 ， 后 期 变 淡 褐 色 ， 柄 长 可 达 7cm， 直 径 可 达 
25mm. 

D000 菌 丝 系统 一 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 ; HZIKI-, CB-; 菌 丝 组 织 在 
KOH 试 剂 中 无 变化 。 

UU 菌 肉 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 至 稍 厚 壁 ， 常 见 分 枝 ， 弯 曲 ， 交 织 排列 ， 直 径 为 
4022hm。 

口 口 ” 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 少 分 枝 ， 平 直 或 弯曲 ， 沿 菌 此 平 行 排列 ， 直 径 为 206um ; 
子 实 层 中 无 于 状 体 和 拟 桔 状 体 ; 担子 棍棒 状 ， 具 4 个 小 梗 ， 基 部 具 锁 状 联合 ， 大 小 为 
30045 x 708.5pm; 拟 担子 的 形状 与 担子 相似 ， 但 略 小 。 

DO 4TIG-UP, DE, ES, EGEXRGOGE, IKE, CBH, XX 6.5 x 
(4.8L]5006-5 (06.2 um, F KL-6.83um, 3355 W-5.79um, KI Q-1.18 (m=30/1)。 
D000 TES TPGR E, EPAR ARA RA CÓ UL 
Ugugggmumuu SS Au EÉGETIGHS XCRGXVEREBOE. URGET 
E XUL SRL AEOR ED, IREJECHCAOHURCT EUR. 
[ HW. SE. WU. CER. 348. mo 
[ EE ULELEUSR EE KU E EEAO ERG, 1998; 徐 
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Kk266A XANA Sarcodon imbricatus 的 子 实体 





图 266B WAAK Sarcodon imbricatus 的 显 微 结 构 
a: HHF; b: 担子 和 拟 担子 ; c: ABA; d: WAR 











534 00000000 e 


25:9 E] BEI BEI 
Sarcodon scabrosus (Fr.) P. Kat. 





LUUD 担子 果 较 大 ,， 柄 中 生 ， 新 鲜 时 肉质 ， 干 后 硬 革 质 ， 味 道 略 苦 ; 菌 盖 呈 不 规 
则 圆 形 ， 表 面 凸 起 ， 中 心 较 低 ， 直 径 可 达 15Scm; 菌 盖 表面 密 被 贴 生 或 平 伏 的 放射 状 鳞 
片 ， 初 期 鳞片 淡 褐 色 或 棕 褐 色 ， 后 期 变 暗 褐色 并 疯 起 ， 表 面 新 鲜 时 淡 黄 神色， 成熟 后 变 
暗 褐色 ; WAA, KRR, FERA; 子 实 层 体 齿 状 ， 幼 时 浅 褐 色 ， 后 变 为 暗 神色 
而 密 ， 近 菌 柄 处 较 长 ， 约 3mm， 每 毫米 4016 个 ; 菌 肉 新 鲜 时 污 白 色 ， 后 变 为 土 黄 色 
质 ， 中 部 厚 0.50lcm; WRAEK, ARTEAK, W, ARWEN, KAE, 
色 ， 上 部 色 浅 并 有 此 延生 ， 柄 长 可 达 10cm， 直 径 可 达 3Smm。 

D000 茵 丝 系 统一 体系 ; 生殖 菌 丝 具 简单 分 隔 ; 菌 丝 IKI-，CB-; HZ? 
KOH 试 剂 中 无 变化 。 

UU ” 菌 肉 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 至 稍 厚 壁 ， 多 分 隔 ， 少 分 校 ， 平 直 或 弯 1 
列 ， 直 径 为 4028hm。 

UU HBZme,XRE, £2, TEAX,TEASWX,NXEUT 
径 为 2.508.5um;， d XE PAURA; 担子 棍棒 状 ， 具 4 个 小 梗 ， 基 部 具 一 
隔 ， 大 小 为 26048 x 609hm; 拟 担子 的 形状 与 担子 相似 ， 但 略 小 。 

DO dHf-IASUE, A6, MFE, RAO, IKI-, CB(9, XX 
5.307(07.8) x (4[]4.2[]5.5(]0) um, 3E23-KL-6.11um, E34 5; W-4.84um, K È W Q=1.26 
(n-30/1). 

D000 生长 于 高 山 针 叶林中 地 上 。 

D00000000 粗糙 肉 齿 菌 通 常 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 其 子 实 体 易 腐 烂 ， 可 直 
接 用 手 采集 或 用 采集 刀 从 菌 基 部 采制 ， 采 集 后 需 及 时 晾 干 或 烘 
ig. pu. 
粗糙 肉 齿 菌 具 有 抑制 细菌 的 作用 ( 刘 吉 开 ，2004)。 
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图 267B XEHEAK Sarcodon scabrosus 的 显 微 结 构 
a: HHF; b: 担子 和 拟 担子 ; c: ABA; d: WAR 
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268. [|] [] 


Schizophyllum commune Fr. 

















[UD ”担子 果 为 侧耳 状 ， 无 柄 盖 形 ， 或 具 一 柄 状 基部 ， 通 常 覆 瓦 状 屋 生 ， 或 左右 
AE, IERE, TERR, 菌 盖 扁 形 、 肾 形 或 掌 状 ， 外 伸 可 达 3cm， 宽 可 达 4cm， 
厚 可 达 3mm; 菌 盖 上 表面 灰白 色 至 黄 棕色 ， 被 绒毛 或 粗毛 ; 边缘 内 卷 ， 具 条 纹 ， 多 办 
A; 子 实 层 体 假 祠 状 ， 假 菌 礼 白色 至 黄 棕色 ， 每 厘米 14026 片 ， 不 等 长 ， 治 中 部 纵 裂 成 深 
沟 纹 ， 不 育 边 缘 几 乎 没有 ; WAALER, dA: 菌 肉 乳 白色 ， 韧 革 质 ， 厚 约 lmme 

D000 茵 丝 系统 二 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 ; 所 有 菌 丝 IKI-，CB-; EZ 
织 在 KOH 试 剂 中 无 变化 。 

Uu ed LE EE 并 具 锁 状 联 合 ， 弯 曲 ， 直 径 为 2.503um; 骨架 
菌 丝 无 色 ， s PAE R— 腔 ， 有 时 被 微小 的 结晶 体 ， 规 则 排列 ， 直 径 为 
406hm ; A 厚 壁 ， 不 分 枝 ， 直 径 为 405hm; 菌 丝 间 有 时 具 姜 形 结 
晶体 。 


















































































































































[| “生殖 菌 丝 点 多 数 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 多 

行 于 菌 补 排 列 ， 直 径 为 2.203um; 骨架 菌 丝 

有 时 被 微小 的 结晶 体 ， 直 径 为 305hm; 子 实 层 中 无 宫 状 体 ; 担子 近 棍 棒状 ， 具 4 个 小 梗 并 
在 基部 具 一 锁 状 联合 ， 大 小 为 18022 x 4[4.5pm; 拟 担子 的 形状 与 担子 相似 ， 但 略 小 。 

担 殉 子 圆 柱 形 至 腊肠 形 ， 无 色 ， 光 滑 ，IKI-，CB-， 大 小 为 4.5 四 507.3(D8) x 
.7[P.5(03)um， 平 均 长 L=6.05um， 平 均 宽 W=2.21hum， 长 宽 比 Q=2.6702.8 (m=90/3)。 
[ ”生长 在 多 种 阔叶树 的 倒 木 和 腐朽 木 上 ， 有 时 也 生长 在 活 立 木 上 。 
00000000 和 裂 裙 菌 为 常见 种 类 ， 在 春季 、 夏 季 和 秋季 均 出 现 ， 其 子 实体 
不 易 腐烂 ， 与 基 物 着 生 紧 密 ， 采 集 时 需要 用 刀 制 取 

口 ” 全国 范 围 均 有 分 布 。 

口 “ 裂 袜 菌 性 平 、 味 甘 ， 具 有 滋补 强壮 、 扶 正 固 本 和 镇 静 等 功效 ， 可 用 于 治 
疗 神经 衰弱 、 精 神 不 振 、 头 看 耳鸣 和 出 虚汗 等 症 (刘波 ，1984; 徐 锦 堂 ，1997); REH S 
糖 具有 抑 肿瘤 、 促 进 机 体 细 胞 免疫 和 抗菌 消炎 等 作用 ( 赵 琪 等 ，2004; ER, EZA, 
2006). 
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图 268B RRE Schizophyllum commune 的 显 微 结构 








a: HAF; b: 担子 和 拟 担子 ; c: WIA; d: AAR 
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2o ABI E E LH 


Scleroderma bovista Fr. 











[UU 想 子 果 一 年 生 ， 球 形 、 亚 球形 或 不 规则 球形 ， 由 白色 根 状 菌 索 固 定 于 地 
上 ， 通 常数 个 集 生 ， 新 鲜 时 无 特殊 气味 ， 老 后 很 容易 从 地 表 脱 落 ， 直 径 可 达 5cm; 外 包 
被 新 鲜 时 奶油 色 至 娃 色 ， 具 微 绒毛 至 光滑 ， 有 时 具 不 规则 龟 裂 ; 产 孢 组 织 幼 时 灰白 色 ， 
柔软 ， 后 变 黑 褐色 或 橄榄 褐色 ， 呈 棉 质 的 粉 状 物 。 

0000 殉 丝 无 色 , 厚 辟 具 宽 内 腔 ， 平 直 或 弯曲 ， 常 锁 状 联合 ， 多 分 枝 ， 表 面 光 
JR, IKI-, 352-822 CB, HEX Xx5p6um, A H 91g Ik € 7um. 

DO 43ETGSUPEGUP, HAE, FE, EOUEGRKOH, Xu ik3um, IKI-, 
CB-, X/hX (0.2[p11[I2.2((]12.5) x 10011.5(011.)um, 335 L-11.72um, E35 È 
W=10.8$um， 长 宽 比 Q=1.08 (n=30/1)。 

UU ”生长 在 林地 上 。 

0000000 大 移 硬 皮 马 勃 通常 在 夏季 和 秋季 雨 后 出 现 ， 最 好 在 生长 后 期 
[ 直接 用 手 采摘 其 子 实体 ， 并 且 需 要 较 长 时 间 才 能 将 该 菌 自然 晾 干 。 
[DU 甘肃、 贵州、 河北 、 河 南 、 湖 北 、 湖 南 、 吉 林 、 江 苏 、 陕 西 、 山 东 、 
SORS 

[ X485 R E gp FE KREMER, 1984. 
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图 269B KEHE C55) Scleroderma bovista 的 显 微 结构 
a: HHF; b: REMH 
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270. [] E] LI UI LI 
Scleroderma flavidum Ellis & Everh. 











口 口 口 ” 担子 果 一 年 生 ， 球 形 、 亚 球形 或 扁 球 形 ， 具 柄 状 基 部 ， 由 黄色 根 状 菌 索 回 
定 于 地 上 ， 通 常数 个 集 生 ， 偶 尔 单 生 ， 新 鲜 时 无 特殊 气味 ， 老 后 很 容易 从 地 表 脱 沙 ， 直 
径 可 达 8cm; 外 包 被 新 鲜 时 黄色 至 查 黄 色 ， 后 期 青 黄 色 ， 具 深 褐 色 至 黑 褐色 小 斑 片 或 小 
鳞片 ， 成 熟 时 呈 不 规则 开裂 ; 产 孢 组 织 幼 时 灰白 色 ， 柔软 ， 后 变 黑 褐色 或 橄榄 褐色 ， 呈 
棉 质 的 粉 状 物 ; WEKA R E. 

D000 和 匈 丝 无 色 ， 薄 壁 至 稍 厚 壁 具 宽 内 腔 ， 平 直 或 弯曲 ， 常 锁 状 联合 ， 多 分 
枝 ， 表面 光滑 ，IKI-， 部 分 孢 丝 CB(+)， 直 径 多 数 为 5D8um。 

DO ” 担 孢 子 近 球 形 至 球形 ， 黄 褐色 ， 厚 壁 ， 具 长 刺 ， 刺 可 达 2nm，IKI-，CB-， 大 
小 为 (5.3 四 5.8[T7(07.9) x (5.3 轩 5.606.9(07.6)um， 平 均 长 L=6.48um， 平 均 宽 W=6.29um， 长 
宽 比 Q=1.03 (m=30/1)。 

0000 生长 在 针 阔 混交 林地 上 。 

DODODOO0O0OD0D0D 黄 硬 皮 马 勃 通常 在 夏季 和 秋季 雨 后 出 现 ， 最 好 在 生长 后 期 采 
集 ， 可 直接 用 手 采摘 其 子 实 体 ， 并 且 需 要 较 长 时 间 才 能 将 该 菌 自然 晾 干 。 
福建 、 广 东 、 广 西 、 香 港 、 云 南 。 

黄 硬 皮 马 过 的 孢子 粉 具有 消炎 作用 ( 卯 晓 凯 ，1998)。 
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K270B WIEKE) Scleroderma flavidum 的 显 微 结 构 
a: HEF; b: KEM 
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2/0 E 
Serpula lacrymans (Wulfen) P. Kart. 


[DIU 担子 果 一 年 生 ， 平 伏 至 平 估 反 转 ， 有 时 无 柄 盖 形 ， 通 常 具 明 显 的 菌 索 ， 新 
鲜 时 肉 革 质 ， 干 后 革 质 ; 菌 盖 不 规则 形 ， 外 伸 可 达 3cm， 宽 可 达 15cm， 厚 可 达 5Smm; Bi 
盖 上 表面 新 鲜 时 污 白 色 至 灰白 色 ， 和 干 后 灰 褐色 ， 光 滑 ; 边缘 内 卷 ; 子 实 层 体 假 孔 状 至 皱 
补 状 ， 黄 神色， 王后 黑 褐色 ， 菌 孔 或 煞 褐 每 毫米 102 个 ; 不 育 边 缘 几 乎 没有 ; AATE 
黄色 ， 木 栓 质 ， 厚 可 达 4mm; 菌 管 或 争 禄 与 子 实 层 体 表 面 同色 ， 木 栓 质 ， 长 可 达 lmm。 
D000 菌 丝 系统 二 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 ; 所 有 菌 丝 IKI-，CB+; B 
织 在 KOH 试 剂 中 无 变化 。 


























































































































LL 锁 状 联合 ， 弯 曲 ， 直 径 为 406um; 骨架 菌 
丝 无 色 至 浅黄 色 ， 厚 辟 -ERE A 规则 排列 ， 直 径 为 508hm。 

0o QR VR. EO, EERROR MARRS FA, LEA 
305hm; 骨架 菌 丝 无 色 至 浅黄 : 具 一 宽 或 窗 内 腔 ， 直 径 为 407hm; T 
实 层 担子 近 棍 棒状 ， 具 4 个 小 梗 并 在 基部 具 一 锁 状 联 
合 ， 大 小 为 25035 x 5D7pm; 拟 担子 的 形状 与 担子 相似 ， 但 上 略 小 。 

[UU ” 担 孢 子 椭圆 形 ， 黄 褐色 ， 厚 壁 ， 光 滑 ，IKI-，CB+， 大 小 为 (8.2DD8.5D10(11) x 
(4.8[]5[]6.6QT)um, F4 KL=9.42um, 3E35 A W-5.93um, K È 15,Q-1.69 (m=30/1)。 
D000 生长 在 针叶树 的 倒 木 和 建筑 木 上 。 
Ugugggggugu TEBRASSz9sGH, X 
采集 刀 采 割 较 好 ， 并 且 需 要 较 长 时 间 才 能 将 该 菌 自然 晾 干 。 
1 [1 JA. WE. me 
UI TEBAEAIUNS E IUEQLEGE, 1987; 兰 进 等 ，1999)。 
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图 271B FHE Serpula lacrymans 的 显 微 结构 
a: HEF; b: AAR 
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2/22. E f] 
Shiraia bambusicola Henn. 





口 口 ” 半 球形 、 近 球形 、 纺 锤 形 至 不 规则 瘤 状 ， 通 常 单 生 ， 偶 尔 数 个 连 生 ， 早 期 
白色 至 奶油 色 ， 后 期 变 为 粉红 色 至 肉 黄色 ， 初 期 表面 平滑 ， 后 期 粗糙 ， 有 时 龟 裂 ， 彰 
WEE, APANAR, AW, HERA, TEn, KTA 4cm， 宽 可 达 
2.5cm， 高 可 达 2cm; 子 座 切面 略 呈 扇形， 和 干 后 外 层 粉 红色 ， 内 层 及 基部 颜色 略 浅 。 
D0000 也 座 由 无 色 菌 丝 组 成 ， 有些 菌 丝 内 含 红色 色素， 多 数 菌 丝 厚 壁 ， 具 明 
显 内 腔 ， 偶 尔 分 枝 ， 频 繁 分 隔 ， 交 织 排列 ， 直 径 为 507hm， 在 KOH 试 剂 中 强烈 消解 ; T 
赛 壳 埋 生 于 表面 下 的 子 座 内 ， 顶 圆 形 、 类 圆 形 或 梨 形 ， 与 子 座 交 办 的 边缘 黑 神色， 直径 
X400[J00um, AW e Xr cmt 2 s TAX H2 A, 顶端 圆 鳄 ， 基 部 具 细 长 
柄 ; TX eed Xm; 侧 丝线 形 ， 略 长 于 子宫 ; 有 时 可 见 分 生 和 孢子 ; 分 生 和 孢子 形状 
fb 5 X 3 R8. 

UD 圆柱 状 ， 大 小 为 2800340 x 22]B5um; P E ZIKE, CB-; E KOH 
试剂 中 无 变化 。 

口子 讲 驳 子 通 常 梭 形 或 纺锤 形 ， 两 端 略 尖 ， 有 墙 砖 状 的 纵横 分 隔 ,无 色 ， 稍 厚 
A, IKI-, CB-, X/h X 45[]46[65(I/4 x (12D13017018)um, F24 KL=53.04um, 平均 
宽 W=14.7Sum， 长 宽 比 Q=3.59 (n230/1). 

DUDO kEm. 

uggammaüuu 竹 黄 通常 在 春季 和 早 夏 出 现 ， 其 子 实体 可 直接 用 手 采 集 或 用 
并 且 需 要 较 长 时 间 才 能 将 该 菌 自然 晾 干 。 
X. XLAR. XLYU. XPL. 

竹 黄 具有 止咳 、 舒 勇 、 益 气 、 补 血 、 通 经 等 作用 (林海 萍 等 ，2002; 机 小 







































































































































































































































































明 等 ，2006)。 
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[272A TE Shiraia bambusicola 的 子 实体 





图 272B 人 竹 黄 Shiraia bambusicola 的 显 微 结构 








a: TENT; b: 菌 肉 菌 丝 
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2/0 BEIDE, 
Sparassis latifolia Y.C. Da & Zheng Wang 


[ID 担子 果 一 年 生 ， 具 柄 ， 单 生 ， 整 个 担子 果 可 达 30cm 高 ， 直 径 可 达 27cm， 新 
鲜 时 重 可 达 2kg， 肉 质 ， 无 噢 无 味 ， 干 后 脆 质 或 纤维 质 ， 担子 果 绣 球形 ， 频 繁 叶 状 分 枝 ; 
叶片 初期 白色 、 和 乳白 色 ， 后 期 乳白 色 至 浅 棕 白色 ， 新 鲜 时 肉 革 质 ， 干 后 黄 褐色 ， 脆 质 ， 
边缘 波状 ; 单个 叶片 长 可 达 3cm， 宽 可 达 1.5cm， 厚 可 达 0.5mm; 菌 柄 大 部 分 地 下 生 ， 未 
渐变 细 ， 长 可 达 25cm， 与 担子 果 着 生 处 直径 可 达 15mm。 

D000 菌 丝 系统 一 体系 ; 菌 丝 隔 膜 具 锁 状 联合 或 简单 分 隔 ; 菌 丝 IKI-，CB-; 
菌 丝 组 织 在 KOH 试 剂 中 无 变化 ; 胶 化 菌 丝 存在 于 菌 肉 和 子 实 层 。 

UU 菌 肉 菌 丝 无 色 ， 沙 壁 至 略 厚 壁 ， 偶 尔 分 枝 ， 多 具 锁 状 联 合 ， 平 直 或 略 弯曲 ， 
有 些 菌 丝 略 膨胀 ， 交 织 排列 ， 直 径 通常 为 7.5014.6um， 膨 胀 菌 丝 直径 可 达 20hm; Rk A 
丝 薄 壁 ， 偶 尔 分 枝 ， 弯 曲 ， 在 Melzer 试 剂 中 折光 ， 直 径 通常 为 8014 们 16)hm。 
亚 子 实 层 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 多 分 枝 ， 非 常 频繁 分 隔 ， 具 锁 状 联合 或 简单 分 
织 排 列 ， 直 径 为 308hm; 胶 化 菌 丝 薄 壁 ， 偶 尔 分 枝 ， 弯 曲 ， 在 Melzer 试 齐 

直径 通常 为 7012.5 们 13)um; 子 实 层 中 无 宫 状 体 和 拟 守 状 体 ; 亚 子 实 层 明 显 ; 担 

棒状 ， 具 4 个 小 梗 并 在 基部 具 一 锁 状 联合 ， 大 小 为 26031 x 5.506.5um; 拟 担子 的 形 
状 与 担子 相似 ， 但 略 小 。 

UU 担 钨 子 椭 图 形 ， 无 色 ， 薄 辟 , 平 消 ， 通 常 具 一 大 液 泡 ，IKI-，CB-， 大 小 
为 4[D4.505.505.9) x (3.2 四 3.5[4(M4.Dhm， 平 均 长 L=5.03hum， 平 均 宽 W=3.85um， 长 宽 比 
Q-1.23[]1.35 (n-90/3). 
D000 只 生长 在 落叶 松树 基部 。 
000000000 广 叶 绣 球菌 为 偶 见 种 类 ， 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 其 子 实体 肉 
质 ， 易 腐烂 ， 与 基 物 着 生 紧 密 ， 采 集 时 需要 用 刀 制 取 。 
0000 吉林 、 云 南 。 
0000 广 叶 绣球 菌 子 实体 含 sperassol， 具 有 抑 菌 作用 (应 建 浙 等 ，1987)。 
[ STARE YR A “Sparassis crispa (Wulfen) Fr. 绣球 菌 ”(Dai et al，2006)。 
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图 273B 广 叶 绣球 菌 Sparassis latifolia 的 显 微 结构 





a: HHF; b: 担子 和 拟 担子 ; c: ABA; d: WAR 
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A A E a 


Stereum gausapatum (Fr.) Fr. 





[UU 担子 果 一 年 生 ， 平 估 反 卷 ， 反 卷 的 菌 盖 左右 连 生 ， 形 成 覆 瓦 状 子 实体 ， 新 
鲜 时 革 质 ， 干 后 硬 革 质 ; 菌 盖 半 圆 形 ， 外 伸 可 达 5cm， 宽 可 达 2cm， 基 部 厚 可 达 1mm 
阿土 黄色 至 锈 褐色 ， 具 不 明显 的 同心 环 纹 和 放射 状 纹 ， 具 束 状 绒毛 ; 边缘 锐 ， 波 
R; 子 实 层 体 浅黄 色 至 棕 灰 色 ， 新 鲜 时 手 触 后 迅速 变 为 血红 色 ， 和 王后 变 为 黄 褐色 至 污 神 
色 ， 光 滑 ， 有 时 具 不 规则 疣 突 ， 具 放射 状 纹 ; 菌 肉 浅 黄色 至 淡 褐 色 ， 王 后 变 硬 革 质 ， 厚 
可 达 0.Smm。 

0000 菌 丝 系统 一 体系 ; 生殖 菌 丝 具 简单 , IKI-, CB-; H 22 2 KOH 
试剂 中 无 变化 。 
口 口 ” 生殖 菌 丝 无 色 ， 厚 壁 ， 偶 尔 分 枝 ， 规 则 排列 ， 直 径 为 306hm。 

D00 XTEXEBAXe,ISES, WA. WOBGAGEAÓN, 8X3p5um; T 
Hd. RRA MERA METAR, ZWEREN; 赛 状 体 有 两 种 : 一 种 
为 假 吉 状 体 ， 长 简 形 ， 顶 端 稍 膨 大 ， 薄 壁 ， 下 部 厚 壁 ， 稍 突出 子 实 层 ， 长 度 通 常 超过 
100hm， 直 径 为 609um; 另 一 种 为 尖顶 囊 状 体 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 顶 端 锐 ， 稍 突出 子 实 层 ， 
大 小 为 20030 x2[Mum; 担子 长 棍棒 状 ， 大 小 为 25040 x 4[]6.5um. 

UD 担 苑 子 长 顶 圆 形 至 圆柱 形 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 光 滑 ，IKI+，CB-， 大 小 为 
(6.1[p7EH8(I9) x 3p4um, S33 KL-27.38ü0m, X34 5 W-3.36üm, 33H 
Q-2.2(n-30/1). 
D000 生长 在 多 种 阔叶树 倒 木 上 。 

DO0000000D 烟 色 血 韦 革 菌 为 偶 见 种 类 ,在 春季 、 夏 季 和 秋季 均 出 现 ， 其 
子 实体 韧 革 质 ， 不 易 腐烂 ， 与 基 物 着 生 紧 密 ， 采 集 时 需要 用 刀 割 取 。 

海南 、 河 南 、 湖 北 、 云 南 。 

烟 色 血 韧 草 菌 具有 抑 肿 瘤 等 功效 ( 卯 晓 鸯 ，1998)。 
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K274A EWEA Stereum gausapatum 的 子 实 体 








K274B 165 ilL E] 4 PR] Stereum gausapatum 





的 显 微 结构 














a: PWF; b: 担子 和 拟 担子 ; c; WRK; di 亚 子 实 层 


菌 丝 ; e: WAR 
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2s RS BER T 
Stereum hirsutum (Willd.) Pers 


[UU 3XORGAEGEXAXAEGR, FPR BGRREGDOA, HENW, ARRA 
味 ， 干燥 后 硬 革 质 ; 菌 盖 常 履 瓦 状 排列 或 左右 连 生 ， 圆 形 至 贝壳 状 ， 从 基部 向 边缘 逐渐 
变 薄 ， 外 伸 可 达 3cm， 宽 可 达 10cm， 基 部 厚 可 达 2mm; 盖 表 面 浅 黄色 、 土 黄色 、 锈 黄色 
至 灰白 色 ， 具 同心 环 纹 ， 密 被 灰白 色 至 深 灰 色 硬 毛 或 粗 昔 毛 ; 边缘 锐 ， 波 状 , TEN 
卷 ; 子 实 层 表 面 奶油 色 、 浅 黄色 、 米 黄色 、 橘 黄色 或 棕色 ， 光 滑 或 具 瘤 状 突起 ; WAY 
油 色 ， 革 质 ， 厚 可 达 1mm; 绒毛 层 与 菌 肉 层 之 间 具 一 深 褐色 环 带 。 

0000 菌 丝 系统 一 体系 ; 生殖 菌 丝 简单 分 隔 ; 菌 丝 IKI-，CB-; 菌 丝 组 织 在 
KOH 试 剂 中 无 变化 。 

口 虽 ”生殖 菌 丝 无 色 ， 厚 壁 ， 偶 尔 分 枝 ， 规 则 排列 ， 直 径 为 2.508hm。 

[UU 全 部 为 生殖 菌 丝 ， 无 色 ， 厚 壁 ， 分 枝 ， 平 行 排列 ， 直 径 为 2.504hm; TX 
层 由 大 量 担 子 、 桔 状 体 、 拟 桔 状 体 、 拟 担子 组 成 ， 呈 栅栏 状 排列 ; EXUBOR WW: 一 
种 为 假 讲 状 体 ， 长 简 形 ， 顶 端 稍 有 膨大 或 不 膨大 ， 偶 具 乳 状 突 ， 下 部 厚 壁 ， 稍 突出 子 实 
层 ， 长 不 少 于 100hm， 宽 6010hm; 男 一 种 为 尖顶 让 状 体 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 顶 端 锐 ， 稍 突出 
子 实 层 ， 大 小 为 20030 x 204hm; 担子 长 棍棒 状 ， 着 生 4 个 担子 梗 ， 基 部 具 一 简单 分 隔 ， 
X3 28[40 x 608hm。 

[UI 担 苞 子 圆柱 形 至 腊肠 形 ， AE, Æ, XÆ, IKI+, CB-, KAX 
(6[p6.5[]8.9([]9) x (2.5 四 2.703.8(D4)nm， 平 均 长 L=7.55pm， 平 均 宽 W=3.1nm， 长 宽 比 
Q=2.23[2.47 (n-90/3). 

D000 生长 在 多 种 阔叶树 的 倒 木 、 伐 桩 和 储 木 上 。 

000000000 和 毛 声 革 菌 为 常见 种 类 ， 在 春季 、 夏 季 和 秋季 均 出 现 ， 其 
体 韧 革 质 ， 不 易 腐 烂 ， 与 基 物 着 生 紧 密 ， 采 集 时 需要 用 刀 割 取 。 

D000 安徽、 河南、 黑龙 江 、 湖 北 、 吉 林 、 辽 宁 、 四 川 、 西 藏 、 云 南 。 
0000 毛 韦 革 菌 子 实体 含 多 毛 酸 (hirsutic acid) 等 化 合 物 ， 具 有 抑 肿瘤 等 功效 ， 其 
对 小 鼠 肉 瘤 细 胞 S-180 和 艾 氏 瘤 细 胞 的 抑制 率 分 别 达 90% 和 80%(Park & Lee，1999)。 
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图 275A EEK Stereum hirsutum 的 子 实体 





























图 275B EEK Stereum hirsutum 的 显 微 结构 




















a: HEF; b: 担子 ; Gs RTI; d: REIRE; e: 菌 盖 表 层 绒毛 ; f: 菌 肉 菌 丝 ; g: Mr. 实 层 菌 丝 
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276. [] Lo LI E 


Stropharia rugosoannulata Far. ex Murrill 











[UI] 3STGRAGDOEdS, HARAM, TRAR, 干 后 碎 质 ; 菌 盖 幼 时 半球 形 ， 
后 变 为 凸 镜 形 ， 成 熟 时 加 形 ， 平 展 ， 直 径 可 达 15cm， 中 部 厚 可 达 12mm; 菌 盖 表 面 新 鲜 
时 酒 红 色 ， 具 白色 纤毛 状 鳞片 ， 干 后 变 为 浅黄 褐色 ， 无 环 带 ， 粗 糙 ; WAARA, FE 
内 卷 ; 菌 补 表 面 新 鲜 时 灰 紫 色 至 暗 褐 紫色 ， 于 后 变 为 灰 褐 色 ; WWZ, TEK, F, 
脆 质 ; 菌 肉 新 鲜 时 乳白 色 ， 肉 质 ， 无 环 带 ,和 干 后 软木 栓 质 ， 厚 可 达 6mm; EDS NX 
膨大 ， 成 熟 后 多 等 粗 ， 纤 维 质 ， 成 熟 菌 柄 上 部 乳白 色 ， 中 部 、 基 部 黄 褐色 ; 菌 环 上 位 ， 
上 面具 皱 袜 ， 椭 长 可 达 16cm， 上 部 直径 可 达 12mm。 
D000 菌 丝 隔膜 具 锁 状 联合 ; 菌 丝 IKI-，CB+; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 剂 中 无 变 

































































































































































菌 肉 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 常 分 校 ， 具 锁 状 联合 ， 平 直 或 弯曲 ， 有 些 菌 丝 略 膨 
交织 排列 ， 直 径 为 5024hm。 
D0 HA EZ, HÆ, BA. RODEO, PERKE H, WPIA 
, ÉftX6[p5um; 子 实 层 中 无 过 状 体 ; MERRPREÉ, MMR, TEWE SUR 
联合 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 大 小 为 37053 x 11019pm; 担子 近 棍 棒状 ， 具 4 个 小 梗 并 在 基部 具 
锁 状 联合 ， 大 小 为 24034 x 8.5010hm。 
[UU 担 钨 子 椭圆 形 ， 黄 褐色 至 黑 褐 色 ， 厚 壁 ， PH, MAA HEF, 
IKI-, CB«, XX DACIA x708O9)um， 平 均 长 L=12.96hum， 平 均 宽 W=7.71hum， 长 宽 比 
Q=1.68 (n=30/1)。 
D000 生长 在 草地 或 阔叶树 林 边 缘 地 上 。 
DO0O0000000 煞 环 球 盖 藻 通常 在 秋季 出 现 ， 零 星 分 布 ， 其 子 实 体 易 腐烂 ， 
出 现 后 要 立即 采集 ， 并 及 时 晾 干 或 烤 干 。 
口 口 口 口 ” 甘肃、 吉林、 陕西 、 四 川 、 人 台湾 、 西 藏 、 云 南 。 
[UU 铬 环球 盖 莫 具有 抑 肿瘤 等 功效 ， 其 中 对 小 鼠 肉 瘤 细 胞 S-180 和 艾 氏 癌 细 
胞 的 抑制 率 均 可 达 70%( 卯 晓 岚 ，1998); 此 外 ， 该 菌 还 具有 一 定 的 抗 氧化 活性 ( 黄 珊 ， 
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:二 5 


K276A "EP EKuiükStropharia rugosoannulata 的 子 实体 




















图 276B ER H Stropharia rugosoannulata. 的 显 微 结构 














a: HF; b: 担子 和 拟 担子 ; c: AA; d: 菌 肉 菌 丝 ; e: 菌 柄 菌 丝 
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2/2: ER LEN BE 
Suillus bovinus (L.) R ousa 

















口 吕 口子 实体 中 等 大 小 ; 菌 盖 初 期 半球 形 ， 后 期 渐 平 展 ， 直 径 可 达 10cm; 83 
而 肉色 至 黄 褐色 ， 常 具 显 著 的 亮 粉色 调 ， 王 后 呈 肉 桂 色 ， 边 缘 颜 色 较 浅 ， 胶 秋 ， 
时 具 光 泽 ， 光 滑 或 具 微 小 鳞片 ， 边缘 初期 内 卷 ， 后 期 呈 波 状 ; 菌 肉 淡 黄色 至 奶油 色 ， 
时 具 浅 粉色 调 ， 味 道 不 明显 ， 气 味 温 和 ; 菌 管 延 生 ， 不 易 与 菌 肉 分 离 ， 淡 黄 褐色 ; 
口 初期 中 等 大 小 ， 渐 变 大 ， 后 期 呈 角 状 或 不 规则 状 ， 常 呈 放 射 状 排列 ， 常 呈 齿 状 ， 
0.701.3mm; 菌 柄 上 下 等 粗 ， 有 时 向 下 渐 细 ， 光 滑 ， 与 菌 盖 近 同色 ， 通 常 上 部 比 菌 盖 
浅 ， 下 部 颜色 稍 深 ， 无 腺 点 ， 基 部 具 棉 奈 状 菌 丝 ， 柄 长 可 达 7cm， 直 径 可 达 1.5cm。 

LU 菌 肉 菌 丝 凝 胶 化 ， 壁 粗糙 至 微 糙 ， 在 KOH 试 剂 中 无 色 至 浅 肉 桂 褐 色 ， 无 锁 状 
， 直 径 为 4.5016um。 

担子 棒状 ， 具 4 个 担 殉 子 小 梗 ， 无 色 ， 大 小 为 16D21 x 506.5um; REE 
OH 试剂 中 无 色 或 淡 黄 色 或 淡 褐 色 ， 和 丛生 ， 大 小 为 20050 x 4.5[T/.5Sum. 

担 孢 子 椭圆 形 至 长 椭圆 形 ， 表 面 光滑 ， 浅 黄色 ， 大 小 为 7.8010 x 3Mum, F 
.3um， 平 均 帘 W=3.71um， 长 宽 比 Q=2.5。 

D “丛生 或 群生 于 针 叶 林 中 地 上 。 

D00000 站 盖 牛 肝 菌 通常 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 其 子 实体 易 腐 烂 ， 采 集 
时 晾 干 或 烘 干 。 
口 “ 安 徽 、 和 福建、 广东、 湖南 、 江 西 、 山 东 、 四 川 、 人 台湾 、 云 南 、 淅 江 。 
D000 站 盖 牛 肝 菌 具有 抑 肿 瘤 等 功效 ， 其 中 对 小 鼠 肉 瘤 细 胞 S-180 的 抑制 率 为 
90% ， 对 艾 氏 癌 细 胞 的 抑制 率 为 100%( 应 建 浙 等 ，1987; IWER, 1998); 此 外 ， 该 菌 具 
有 较 强 的 抗 氧 化 能 力 ( 李 娟 等 ，2007)。 
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E277A 粘 盖 和 牛 肝 菌 Suillus bovinus 的 子 实体 








图 277B ” 粘 盖 牛 肝 菌 Suillus bovinus 的 显 微 结 构 








a: HAF; b: HF; c: SENATE 
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2s Hd ELE ER e E) d 
Suillus granulatus (L.) R ous 








UU SAGA, JARAM, TRAR, 干 后 碎 质 ; 菌 盖 幼 时 半球 形 ， 
后 变 为 凸 镜 形 ， 成 熟 时 加 形 ， 平展， 直径 可 达 10cm， 中 部 厚 可 达 25mm; 菌 盖 表 面 新 鲜 
时 褐 红色 至 柠檬 黄色 ， 胶 和 莫 ， 干 后 交 为 褐 酒 红色 、 灰 褐色 至 深 宰 色 ， ux, AW; xX 
ki, TENZ; 菌 肉 新 鲜 时 乳白 色 至 淡 黄 色 ， 无 环 带 ， 王 后 软木 栓 质 ， 厚 可 达 13mmi 
菌 管 黄色 ， 比 菌 肉 颜色 深 ， 王 后 木 栓 质 或 胞 质 ， 长 达 12mm; 菌 柄 基部 通常 不 膨大 ， 多 等 
粗 ， 纤 维 质 ， 成 熟 菌 柄 上 部 和 中 部 乳白 色 至 淡 黄 色 ， 基 部 乳白 色 至 淡 黄 色 ， 密 布 着 黄色 
的 小 点 ， 柄 长 可 达 9cm， 上 部 直径 可 达 1$mm。 

0000 菌 丝 隔 膜 简 单 分 隔 ; 菌 丝 IKI-，CB-; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 剂 中 无 变化 。 

口 口 ” 蓝 肉 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 常 分 枝 ， 简 单 分 隔 ， 平 直 或 弯曲 ， 交 织 排列 ， 直 径 通 
常 为 8018hum， 周 胀 菌 丝 直径 可 达 26hm。 

0o 髓 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 有 时 分 枝 ， 频 繁 分 隔 ， 简 单 分 隔 ， 平 直 或 略 弯 
规则 排列 ， 直 径 为 309hm; 和 孔 缘 赛 状 体 棒 状 、 近 柱状 、 狭 梭 形 ， 红 褐色， 薄 壁 ; E 
棍棒 状 ， 具 4 个 小 醒 ， 在 基部 具 一 简单 分 隔 ， 大 小 为 20032 x Sum. 

DO 13TZEGX, 黄色， 薄 壁 或 稍 厚 壁 ,， H, IKI-, CBe, X^ 
为 (8[p8.2[10.5(]11) x 3[J4um, Xj L-9.27um, F34 W-3.55um, 长 宽 比 
Q-2.61(n-30/1). 
UU 只 生长 在 松树 林地 上 。 
DO000000 点 柄 糙 盖 牛 肝 菌 通常 在 秋季 大 量 出 现 ， 
LURR, ARARA ITRE Fo 
安徽 、 广 西 、 贵 州 、 河 北 、 河 南 、 黑 龙 江 、 湖 北 、 湖 南 、 
UE DE E. 
[ — AGREE EAE ATE EU ICAAGE EDU REGE OEURD, F AE E o A BEAR X 
(刘波 ，198 人 ;此 外 ， 该 菌 还 具有 抑 肿瘤 等 功效 ， 其 中 对 小 鼠 肉 瘤 细 胞 S-180 和 和 艾 氏 癌 细 
胞 的 抑制 率 分 别 为 80 史 和 70%( 应 建 浙 等 ，1987)。 
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K[278A 点 柄 粘 盖 牛 肝 菌 Suillus granulatus 的 子 实体 








图 278B 点 柄 粘 盖 牛 肝 菌 Suillus granulatus 的 显 微 结构 
a: THfE T; b: 担子 和 拟 担子 
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2/22 (C ED [ED E d 
Suillus grevillei (Klotzach) Singer 








[DIU GRATA, ERATE, HARAM, TRAR, FARR; 
盖 幼 时 半球 形 ， 有 时 也 呈 圆 锥 形 ， 后 变 为 凸 镜 形 ， 偶 尔 乳 突 状 ， 直 径 可 达 8cm， 中 部 
厚 可 达 1lmm; Bii dp ume. d4xX€6£116, SH. TEX X eS 
色 ， 无 环 带 ， 粗 糙 ; 边缘 钝 或 锐 ， 干 后 内 卷 ; 菌 孔 表面 新 鲜 时 浅黄 色 至 黄色 ， 于 后 变 为 
黄 褐色 ; 菌 孔 大 ， 成 熟 后 每 毫米 0.5 个 ， 通 常 略 延生 ， 脆 质 ; 菌 肉 新 鲜 时 奶油 色 ， 肉 质 ， 
无 环 带 , 干 后 软木 栓 质 ， 厚 可 达 6mm; 菌 管 浅黄 色 至 黄色 ， 比 菌 肉 颜色 深 ， 软 纤维 质 或 
HE, KikSmm; 菌 柄 多 等 粗 ， 纤 维 质 ， 成 熟 菌 柄 上 部 和 中 部 褐 桶 黄色， 基部 浅黄 色 至 
黄色 ， 柄 长 可 达 9cm， 上 部 直径 可 达 12mme。 
D000 菌 丝 所 有 隔膜 简单 分 隔 ; 菌 丝 IKI-，CB-; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 剂 中 无 变 




































































































































































UU BABAXSE, HE, HEAR, £XEZIEIK, AWAZ, $5 p N 
9[27um. 
口 口 ” 菌 髓 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 有 时 分 枝 ， AEEAEZ»L, ETRAS, Eu 
较 直 ， 中 部 近 平行 排列 ， 直 径 为 4012pm; 子 实 层 中 有 近 柱 形 至 狭 梭 形 训 状 体 ， 大 小 为 
45088 x 7011um; 担子 近 棍 棒状 ， 具 4 个 小 梗 ， 并 在 基部 具 一 锁 状 联合 ， 偶 2 个 小 梗 ， 大 
小 为 23035 x 607.5pm。 
UU 43A E, HAC, ER, 平滑 ，IKI+，CB+， 大 小 为 809.5(D10) x 
mtu m t m S e 

UD 通常 生长 在 落叶 松林 地 上 。 
UDBDaBuu 厚 环 粘 盖 牛 肝 菌 通常 在 秋季 出 现 ， 其 子 实体 易 腐烂 ， 出 现 后 
LERRA, HAHHA TRA 
0000 景 龙 江 、 吉 林 、 辽 守 、 陕 西 、 山 西 。 
0000 厚 环 粘 盖 牛 肝 菌 能 够 追 风 散 寒 、 舒 筋 活络 ， 是 “ 舒 筋 散 ”的 主要 原料 (3 
波 ，1984)。 
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图 279A Fh os ^F HT IRI Suillus grevillei 的 子 实体 





图 279B 厚 环 精 盖 牛 肝 菌 Suillus grevillei 的 显 微 结构 





a: HHF; b: 担子 和 拟 担子 ; ce: SERE; d: WIAT; e: 菌 肉 菌 丝 
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2/s10E E] BEER BD E 
Suillus luteus (L.) R ousa 











[UU ETRA TEW, JARAM, TRAR, TEAM, TE xm AED OE GN 
后 变 为 凸 镜 形 ， 一 般 不 呈 乳 突 状 ， 成 熟 时 圆 形 ， 平 展 ， 直 径 可 达 15cm， 中 部 厚 
30mm; 菌 盖 表 面 新 鲜 时 红 褐 色 ， 竺 ， 干 后 变 为 黄 褐色 至 红 褐 色 ， 无 环 带 ， 粗 糙 ; A 
钝 或 锐 ， 干 后 内 卷 ; 菌 管 表 面 新 鲜 时 乳 黄色 ， 王 后 变 为 浅黄 色 至 黑 褐色 ; WEEE, M 
f; 菌 肉 新 鲜 时 乳白 色 至 淡 黄 色 ， 无 环 带 ， 干 后 软木 栓 质 ， 厚 可 达 20mm; WEKE 
黄色 ， 比 菌 肉 颜色 深 , 干 后 脆 质 ， 长 达 10mm; 菌 柄 幼 时 柄 基 通 常 不 膨大 ， 多 等 粗 ， 纤 维 
质 ， 成 熟 菌 柄 上 部 黄色 ， 中 部 褐 黄色 ， 基 部 污 白色 至 褐 黄色 ， 密 布 着 黄色 至 黄 褐色 的 小 
TA; 柄 长 可 达 12cm， 上 部 直径 可 达 15mm; 菌 环 上 位 ， 膜 质 ， 常 褐色 。 

D000 BARNES EAS; WIKE, CB-; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 剂 中 无 变化 。 

口 口 ” 蓝 肉 菌 丝 无 色 至 黄 褐色 ， 薄 壁 至 略 厚 壁 ， 常 分 枝 ， 简 单 分 隔 ， 平 直 或 弯 
交织 排列 ， 直 径 通 常 为 60]14um。 

D0 髓 菌 丝 无 色 至 淡 黄 褐色 ， 薄 壁 ， 有 时 分 枝 ， 较 频繁 分 隔 ， 简 单 分 隔 ， 平 直 
或 略 弯曲 ， 平 行 排列 ， 直 径 为 4]11um; 子 实 层 中 无 塞 状 体 和 拟 桔 状 体 ; 担子 近 棍 棒状 ， 
具 4 个 小 梗 ， 在 基部 简单 分 隔 ， 大 小 为 20028 x 6.508.5hm; 拟 担子 的 形状 与 担子 相似 ， 但 
略 小 。 

UU 担 犯 子 椭圆 形 ， 黄 褐色 ， 略 厚 壁 ， 平 滑 ，IKI-，CB+， 大 小 为 
(808.8010.2(011) x (3 四 3.204(04.3)um， 平 均 长 L=9.1Sum， 平 均 宽 W=3.67um， 长 宽 比 
Q=2.4302.56 (n-60/2) 。 

D000 通常 生长 在 针叶树 林地 上 。 

DO0000000 黄 浮 牛 肝 菌 通常 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 其 子 实 体 易 腐烂 ， 出 现 
后 需 立 即 采 集 ， 并 及 时 切 成 片 晾 干 或 烤 干 。 
ooon Mks mis vis Tio di sioe entere WF» WEs mis 2e 
0000 黄 浮 牛 肝 菌 可 用 于 治疗 大 骨节 病 ， 是 “ 松 蘑 醒 ?的 主要 原料 (刘波 ，1984) ; 
此 外 ， 该 菌 还 具有 抑 肿瘤 等 功效 ， 其 中 对 小 鼠 肉 瘤 细 胞 S-180 和 艾 氏 癌 细 胞 的 抑制 率 分 别 
为 90% 和 80%( 应 建 浙 等 ，1987)。 
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图 280B ” 黄 浮 牛 肝 菌 Suillus luteus 的 显 微 结 构 
a: JHF; b: 担子 和 拟 担 子 ; c: WPIA; d: 菌 肉 菌 丝 
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ee EE EL E 
Suillus viscidus (L.) Fr. 











[UU 3XORTE Ws, EGOESDOAEIEGT.C CHEGUEERA. HETA 
12cm; BixcEASREAAS, HMAK., XEEXUUKERSAGe,uMig m4 dE 
下 有 纤毛 状 鳞片 ， 老 后 形成 污 褐 色 斑 点 ， 干 后 有 时 表面 龟 裂 ; 菌 肉 初 实 后 变 软 ， 白 色 至 
黄白 色 ， 伤 后 在 近 盖 及 近 柄 处 变 蓝 绿色 ; EEG HEMOS, HAZNE, HW 
色 ， 成 熟 后 灰 褐 色 或 烟灰 色 ; 管 口 大 ， 不 规则 多 角形 ， 略 成 辐射 状 排列 ， 伤 后 变 蓝 ; H 
柄 圆柱 形 ， 菌 环 位 于 柄 中 上 部 ， 环 以 上 为 白色 或 淡 绿 色 ， 环 以 下 和 ， 与 盖 同 色 ， 柄 长 可 
达 9cm， 粗 可 达 1.Scm。 

口 口 ” 菌 肉 菌 丝 凝 胶 化 ， 光 滑 ， 在 KOH 试 剂 中 无 色 ， 无 锁 状 联合 ， 直 径 为 4016hm。 

DOD 担子 棍棒 形 ， 上 其 204 个 担 孢 子 梗 ， 基 部 具 一 简单 分 隔 ， 大 小 为 35040 x 
4D5um; RRRA, WE, 55070 x 3.505um。 

uU 担 孢 子 圆柱 形 至 梭 形 ,， 厚 壁 ， 光 滑 ， 黄 褐色 ， 有 时 塌陷 ， 大 小 为 
(10[D10.5[]13.6(]14) x (4.1DD4.305.3(05.5)um， 平 均 长 L=12.02um， 平 均 宽 W=4.89nm， 长 
宽 比 Q=2.46 (n=30/1)。 
生长 在 落叶 松林 中 地 上 。 
黑龙 江 、 云 南 。 

DO0O0000000 友 粘 盖 牛 肝 菌 通常 在 夏秋 季 出 范 ， 其 子 实体 极 易 腐烂 ， 采 集 
或 烘 
0o KA AARAM AEREE, 1987; 赵 经 周 ，1996)。 
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K]281A Jh s FT ESI Suillus viscidus 的 子 实体 








图 281B” 灰 粘 盖 牛 肝 菌 Suillus viscidus 的 显 微 结 构 
a: HT; b: 担子 和 拟 担子 ; e: WRK; di WAH 
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Taiwanofungus camphoratus (M. Zang & C.H. Su) 


Sheng H. Wu, Z.H. Yu, Y.C. Da & C.H. Su 








DOOD ”担子 果 多 年 生 ， 平 伏 至 平 估 反 转 ， 有 时 具 明 显 的 菌 盖 ， 紧 贴 于 基 物 上 ， 新 
鲜 时 具 苦 味 ， 软 木 栓 质 ， 干 燥 后 变 木 栓 质 ， 平 伏 时 长 可 达 30cm， 宽 可 达 20cm， 中 部 厚 可 
达 5cm; 菌 盖 近 马蹄 形 ， 外 伸 可 达 4cm， 宽 可 达 7cm， 厚 可 达 3cm; BD eX 
褐色 ， 具 同心 环 沟 ， 光 滑 ; 筷 口 表面 新 鲜 时 甸 鱼 色 ， 干 后 变 成 淡 黄 色 ; 不 育 边 缘 明 显 ， 
与 孔 口 同色 ， 宽 可 达 2mm; 孔 口 圆 形 或 略 圆 形 ， 每 毫米 406 个 ; 管 口 边缘 薄 ， 全 缘 ; EN 
新 鲜 浅 黄色 ， 软 木 栓 质 ， 干 后 变 为 浅黄 色 ， 木 栓 质 ， 通 常 厚 不 到 Smm; WEZE, FI 
已 表面 同色 或 略 浅 ， 干 后 木 栓 质 ， 长 可 达 4.5Scm。 

0000 菌 丝 系统 三 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 ; 骨架 菌 丝 IKI+，CB+; EZ 
织 在 KOH 试 剂 中 膨胀 。 
UU ”生殖 菌 丝 较 少 ,无 色 ， 薄 辟 ， 















































































































































分 枝 ， 直 径 为 2.503.5hm; 骨架 菌 丝 占 多 数 ， 














KS 
加 
无 色 至 浅黄 色 ， 厚 壁 至 几乎 实心 ， 弯 曲 ， 常 分 枝 ， 交 织 排列 ， 直 径 为 304hm。 

















DO ”生殖 菌 丝 在 菌 获 边缘 常见 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 偶 尔 分 枝 ， 直 径 为 203hm; FRA 

丝 占 多 数 ， 厚 壁 ， 弯 曲 ， 常 分 枝 ， 交 织 排列 ， 直 径 为 2.503.6hum; 子 实 层 中 无 襄 状 体 ， 

具 梭 形 拟 赛 状 体 ; 担子 短 棍棒 形 ， 具 4 个 担 匈 子 梗 ， 基 部 具 一 锁 状 联合 ， 大 小 为 11014 x 

4[5ums 
[D ” 担 孢 子 窄 椭圆 形 至 圆柱 形 ， 略 弯 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 光 滑 ，IKI-，CB-， 大 小 为 

G.4[)3-7[4.5(]5) x (1.41.5202. Dum, P3 KL=4.25um, P3 E W=1.82um, K È ke 

Q=2.34 (n=30/1) 

D000 只 生长 在 樟树 死 树 上 或 倒 木 的 空洞 内 。 

DOOO000000 和 牛 樟 芝 为 稀有 种 类 ， 通常 在 夏季 和 和 秋季 出 现 ， 

需要 用 力 采 制 。 

[ ace 

和 牛 樟 艺 具有 抑 肿 瘤 (Chen et al，1995; Wu etal, 1997; #84, 2006). 

L(Hseuetal, 2002; 王 兰 英 等 ，2010)、 消 炎 (Shen et al，2004) 等 功效 。 

OD FERE Y N “Antrodia camphorata (M. Zang & C.H. Su) Sheng H. Wu, 

Ryvarden & T.T. Chang”( 戴 玉成 ， 李 玉 ，2011)。 
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K|282B "Ff Taiwanofungus camphoratus 的 显 微 结构 
a: HHF; b: 担子 和 拟 担子 ; e: MÆRK; d: AAR 
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283 E MEL HB 
Thelephora ganbajun M. Zang 





口 口 口 ” 担 子 果 一 年 生 ， 盖 形 ， 无 明显 的 菌 柄 ， 但 具 柄 状 基部 ， 覆 瓦 状 或 莲花 状 ， 
新 鲜 时 草 质 ， 有 具 芳 香气 味 ， 干 后 硬 革 质 ; 菌 盖 扇形 、 药 勺 形 至 半圆 形 ; 单个 菌 盖 外 伸 可 
ik 5cm， 宽 可 达 8cm， 中 部 厚 可 达 5mm; 菌 盖 表 面 新 鲜 时 灰 褐 色 至 深 神色， 边缘 柠 檬 黄 
色 ， 估 摸 后 变 黑色 ， 后 期 黑 神色， 粗糙 ， 偶 尔 在 分 枝 基部 具 养 状 突 起 或 形成 放射 状 脊 ， 
无 环 区 或 环 区 不 明显 ; 边缘 锐 或 鳄 ， 完 整 或 括 裂 状 ; 子 实 层 体 表面 新 鲜 时 灰色 、 灰 白 
色 、 灰 褐色 至 橄榄 色 ， 人 触摸 后 变 黑色 ， 干 后 黑 褐 色 ; 不 育 边 缘 不 明显 至 几乎 无 ， 新 鲜 时 
xe, TENEO, NE. 

UU ” 菌 丝 系统 一 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 ; 菌 丝 IKI-，CB-; B 
KOH 试 剂 中 变 黑 色 。 

UU 菌 肉 生殖 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 至 稍 厚 辟 ， 偶 尔 分 枝 ， 近 规则 排列 ， 直 径 为 
3[J6um. 
0000 亚 子 实 层 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 频 繁 分 枝 ， 交 织 则 排列 ， 直 径 为 305um ; 
ZG SERA ILES; 担子 棍棒 形 ， 具 4 个 小 梗 并 在 基部 具 一 锁 状 联合 ， 大 小 为 25030 x 
407hm; 拟 担 子 占 多 数 ， 形 状 与 担子 相似 ， 但 明显 比 担子 小 。 

UU 担 苑 子 广 栏 圆 形 、 近 球形 或 多 角形 ， 浅 黄色 ， 厚 壁 ， 具 圆 钝 瘤 突 ， 
IKI+，CB+， 大 小 为 (5 四 5.507(07.5) x (4 四 4.205.5(06)um， 平 均 长 L=6.37hum， 平 均 宽 
W=4.94um， 长 宽 比 Q=1.29 (n230/1). 
生长 在 阔叶树 林地 上 ， 与 树木 形成 菌 根 。 

F 书 菌 通 党 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 可 直接 用 手 采 集 或 用 刀 从 菌 
WT 

























































































































































































































































































和 干巴 菌 对 治疗 腰 腿 痛 疼 、 手 足 麻木 效果 显著 (刘波 ，1984)。 
干巴 菌 以 前 被 认为 是 “Thelephora vialis Scdhwein. 莲 座 革 菌 ”( 藏 称 ，1987)。 
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图 283B TEK Thelephora ganbajun 的 显 微 结构 
a: JEF; b: 担子 和 拟 担子 ; c: 菌 肉 菌 丝 
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284. [] EL] HL LI L] 
Trametes elegans (Spreng.) Fr.— T. palisotii (Fr.) 


| meveki 








口 口 口 ”担子 果 一 年 生 ， 无 柄 盖 形 ， 通 常 单 生 ， 新 鲜 时 革 质 ， 王 后 硬 草 质 ; Wi 
EU. HO; EHE Hail 部 厚 可 达 1.5cm; 菌 盖 表面 新 全 
白色 至 乳白 色 ， 后 变 为 浅 灰 白色 ， 近 
完整 ， 与 盖 is TM E 后 浅黄 色 ; 不 育 边 I 
明显 ， 奶 油 色 ， 宽 可 达 2mm; 和 孔 口 多 角形 至 迷 官 状 ， 放 射 状 排列 ， 每 毫米 203 个 ; uir 
缘 薄 或 厚 ， 菌 肉 乳白 色 ， 木 栓 质 ， 无 环 区 ， 厚 可 达 9mm; WEHE, ngu 
色 稍 浅 ， 木 栓 质 ， 长 达 6mm。 

0000 菌 丝 系 统 三 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 ; 所 有 菌 丝 IKI-，CB-; 
织 在 KOH 试 剂 
吕 口 “生殖 菌 丝 少见 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 偶 尔 分 枝 ， 直 径 为 304hm ; 

数 ， 无 色 ， 厚 壁 ， 具 一 狭窄 的 内 腔 或 几乎 实心 ， 偶 尔 分 枝 ， 弯 曲 ， 交 织 排 允 
4[bum.e 

口 口 “ 生 殖 菌 丝 少 见 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 偶 尔 分 枝 ， 直 径 为 2.303hm; 骨架 菌 丝 占 多 
数 ， 无 色 ， 厚 壁 ， 具 一 狭窄 的 内 腔 或 几乎 实心 ， 偶 尔 分 枝 ， 弯 曲 ， 交 织 排列 ， 直 径 为 
2.505hm; T XE PSAL; 担子 棍棒 形 ， 具 4 个 担 孢 子 梗 ， 基 部 具 一 锁 状 
联合 ， 大 小 为 16018 x 506.5um。 

UU ATEREAK, 1E, HE, XH, IKL, CB-, K/A% (4.84.906.1 (06.2) x 
(1.9202.8(02.)um, 3E34-KL-5.56um, 3E34 R W=2.33um, Jd 3515Q-2.39 (n-30/1). 
D000 生长 在 阔叶树 的 倒 木 和 腐朽 木 上 

DO0000000 雅致 栓 孔 菌 为 常见 种 类 ， 从 春季 到 秋季 均 产 生 ， 其 子 实体 韦 
革 质 ， 不 易 腐 烂 ， 与 生长 基质 连接 紧密 ， 需 要 用 采集 刀 和 采 割 ， 

momi ax. X. D g89. 4n. om. XQpWBSO GL. G3. mW XOL. 
D000 雅致 栓 孔 菌 具有 了 驱 风 和 止 痒 等 作用 (应 建 浙 等 ，1987)。 
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图 284B ”雅致 栓 孔 菌 Trametes elegans 的 显 微 结 构 
a: HEF; b: 担子 和 拟 担子 ; c: 菌 管 菌 丝 ; d: 菌 肉 菌 丝 
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235 d BI ED I 
Trametes gibbosa (Pers) Fr. 





TEE 
15cm, và 
Ba f 
浅 乳 黄色 ， 
和 孔 口 多 角 


























J^, &ECKI[P^h, 


000 担子 果 一 年 生 ， 无 柄 盖 单 生 或 覆 瓦 状 综 生 ， 新 鲜 时 革 质 ， 具 芳香 味 ， 
EE 质 ， 芳 香味 逐渐 消失 ; 菌 盖 半 圆 形 或 扇形 ， 单 个 菌 盖 外 伸 可 达 10cm， 宽 可 达 
Ewik2cm; 菌 盖 表面 新 鲜 时 乳白 色 ， 后 变 为 奶油 色 至 浅 棕 黄 色 ， 被 细微 绒 
明显 的 同心 环 纹 ， 老 后 变 光 滑 ; 边缘 锐 ， 黄 褐色 ; 筷 口 表 面 初期 乳白 色 ， 后 变 为 
干 后 为 乳 黄 色 至 草 黄色 ; 不 育 边 缘 不 明显 ; 子 实 层 体 基部 和 边缘 为 长 孔 状 ， 













































































部 为 祠 状 ， 左 右 连 成 波浪 状 ; 管 口 或 菌 裙 边缘 薄 ， 略 有 撒 











AUR; 菌 肉 乳 白色， 新 鲜 时 革 质 ， 干 后 木 栓 质 ， 无 环 区 ， 厚 可 达 1cm; 菌 管 奶 油 色 或 浅 
乳 黄色 ， 比 管 口 颜 色 略 浅 ， 比 菌 肉 颜 色 略 深 ， 新 鲜 时 革 质 ， 王 后 硬 革 质 ， 基 部 菌 管 长 可 


ikl5mm. 





uu 














织 在 KOH 试 剂 中 无 变化 。 


uU 
架 菌 丝 占 多 数 ， 无 色 至 淡 黄 色 

















生殖 菌 丝 少见 
炎 



































菌 丝 系统 三 体系 ; 生殖 菌 丝 上 其 锁 状 联合 ;所 有 菌 丝 IKI-，CB-; 菌 丝 组 











具 锁 状 联合 ， 直 径 为 3.5U4um; T" 
E, ARTEK, RAHN, EE 





X3[6um; 28458 4,33 


3 1.5[Bum. 
00 生殖 菌 丝 少 见 ,无 色 ， 薄 辟 ， 直 径 为 203hm; 骨架 菌 丝 占 多 数 ， 无 色 至 淡 黄 
厚 璧 ， 具 一 宽 至 狭窄 的 内 腔 ， 偶尔 分 枝 ， 弯 曲 ， 直 径 为 2.504um; Hi F A A 


1, 

















T, Xd, xc, EG 












































丝 ， 与 菌 肉 中 相似 ; TERTERA, MERATE, HER, AAY 173 x 4[pum; 
担子 棍棒 形 ， 大 小 为 17021 x 4.505.Shm。 











UU ##THŁ#, 1E, XÆ, 3#, IKI-, CB-, AA% QG.8D0404.8(5 











x (1.7 由 1.902.5(02.7)um， 平 均 长 L=4.29um， 平 均 宽 W=1.96um， 长 宽 比 Q=2.0302.27 
(n=60/2)。 














胞 S-180 和 各 艾 氏 癌 细胞 的 








EAR REEL CREAR 
T A RE, 





0000 生长 在 多 种 阔叶树 倒 木 上 。 











迷 官 栓 孔 菌 为 常见 种 类 ， 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 























与 基 物 着 生 紧 密 ， 采 集 时 需要 用 思 制 取 。 





重庆 、 福 建 、 




















Je pes 黑龙 江 、 湖北 、 湖南 、 吉林 、 江苏 、 Pi < 





























XEM 











a. 四川 、 


LA 














西藏 、 云 南 、 浙 江 。 
子 实体 的 热 水 提 取 物 具有 抑 肿瘤 等 功效 ， 
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率 分 别 为 49.2% 和 和 90%(Park & Lee, 1999). 
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图 285A 





迷宫 栓 孔 菌 Trametes gibbosa 的 子 实体 
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图 285B ”迷宫 栓 孔 菌 Trametes gibbosa 的 显 微 结 构 
a: 担 孢 子 ; b: 担子 和 拟 担子 ; c: MERK; d: 菌 髓 结构 ; e: 菌 肉 菌 
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286 志 加 El d d 
Trametes hirsuta (Wulfen) Pilát 














[DU ÆFA- F, ZUG, ARRE, SENE. TEUER: 
盖 遍 平 ， 半 圆 形 或 扇形 ， 有 时 为 圆 形 ， 单 个 菌 盖 外 伸 可 达 4cm， 宽 可 达 10cm， 中 部 厚 本 
ik8mm; 菌 盖 表 面 新 鲜 时 乳白 色 ， 后 变 为 奶油 色 至 浅 棕 黄色 ， 被 硬 毛 和 细微 绒毛 ， 具 明 
显 的 同心 环 纹 和 环 沟 ; 边缘 锐 ， 黄 褐色 ; 孔 口 表面 初期 乳白 色 ， 后 变 为 浅 乳 黄色 至 灰 褐 
色 ; 不 育 边 缘 不 明显 ， 宽 约 lmnm; 和 孔 口 多 角形 ， 每 毫米 3U4 个 ; 管 口 边缘 初期 较 厚 ， 后 期 
ZE, ak; 菌 肉 乳 白色 ,新 鲜 时 革 质 ， 干 后 木 栓 质 ， 无 环 区 ， 厚 可 达 5mm; 菌 管 奶油 
色 或 浅 乳 黄色 ， 靠 近 表 面 处 深 褐色， 新 鲜 时 革 质 ， 和 王后 硬 革 质 至 木 栓 质 ， 基 部 菌 管 长 达 
8mm. 

0000 菌 丝 系统 三 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 ; 所 有 菌 丝 IKI-，CB-; EZ 
织 在 KOH 试 剂 中 无 变化 。 

0o 3 为 2. 丝 占 多 数 ， 无 色 至 淡 
黄色 ， 厚 壁 ， 具 一 宽 或 窗 的 内 腔 ， 有 时 实心 > c 列 ， 直 径 为 2.505hm. ; 
缠绕 菌 丝 儿 乎 实心 ， 无 色 至 淡 黄 色 ， 频 繁 分 校 ， 强 烈 扭 1 织 排 列 ， 直 径 为 102.Sum。 

虽 ”生殖 菌 丝 少见 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 直 径 为 203.34m; 菌 丝 占 多 数 ， 无 色 至 淡 
黄色 ， 厚 壁 至 实心 ， 极 少 分 枝 ， 弯 曲 ， 直 径 为 203.5Sum; 菌 髓 中 具 缠 绕 菌 丝 ， 与 菌 肉 
相似 ; 子 实 层 中 无 吉 状 体 ， 拟 赛 状 体 无 色 ， 薄 壁 ， 大 小 为 15018 x 3.504.5hm; 担子 棍棒 
形 ， 大 小 为 13016 x 406um。 

口 口 “ 担 苞 子 圆柱 形 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 平 滑 ， 焉 ，CB-， 大 小 为 (404.205.705.8) x 
(1.7 思 1.802.2(02.5)um， 平 均 长 L=4.98um， 平 均 宽 W=2hum， 长 宽 比 Q=2.4702.51 (n=60/2)。 
D000 生长 在 多 种 阔叶树 的 倒 木 、 伐 桩 和 和 储 木 上 。 

D0OOO0O00000 毛 栓 孔 菌 为 常见 种 类 ,在 春季 、 夏 季 和 秋季 均 出 现 ， 其 子 实 
体 韧 革 质 至 木 栓 质 ， 不 易 腐 烂 ， 与 基 物 着 生 紧 密 ， 采 集 时 需要 用 刀 制 取 。 

D000 北京、 福建、 甘肃、 广东 、 海 南 、 河 北 、 河 南 、 火 龙 江 、 湖 北 、 湖 南 、 
YT 
000D0 和 毛 栓 孔 菌 能 够 祛 风 除湿 、 润 肺 止咳 、 化 脓 生 肌 ; 此 外 ， 其 子 实体 的 热 水 
提取 物 具 有 抑 肿瘤 等 功效 ， 其 中 对 小 鼠 肉 瘤 细 胞 S-180 和 英 氏 癌 细 胞 的 抑制 率 分 别 为 90% 
和 80%(Park & Lee, 1999), 
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K286A 毛 栓 孔 菌 Trametes hirsuta 的 子 实体 








图 286B EFL Trametes hirsuta. 的 显 微 结 构 
a: HHF; b: 担子 和 拟 担 子 ; e: WERE; d: AIE; e: AAH 
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Zer E] BI BI 
Trametes orientalis (Y aguda) | Meza 








[UD 担子 果 一 年 生 ， 无 柄 盖 形 ， 通 常数 个 秦 瓦 状 琶 生 ， 干 后 硬木 栓 质 ; WHA 
形 、 半 圆 形 、 局 形 ， 外 伸 可 达 7cm， 宽 可 达 10cm， 中 部 厚 可 达 1.5Scm; 菌 盖 表面 初期 奶 
油 色 ， 后 期 浅黄 色 、 浅 黄 褐色 、 灰 黄色 ， 王 后 浅黄 褐色 ， 靠 近 基 部 被 瘤 状 突起 ， 具 不 明 
显 、 不 同色 的 同心 环 带 和 环 沟 ; 边缘 奶油 色 、 赭 色 至 黄 褐色 ; 孔 口 表面 初期 奶油 色 ， 后 
期 浅黄 色 ， 手 触摸 后 变 为 浅 褐 色 ， 干 后 黄 褐 色 ; 孔 口 圆 形 ， 每 毫米 约 3 个 ; FOARE, 
全 缘 ; 菌 肉 奶 油 色 ， 厚 可 达 1.3cm; 菌 管 与 孔 口 表面 颜色 相同 ， 长 达 5mm。 

D000 菌 丝 系统 三 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 ; 所 有 菌 丝 IKI-，CB-; EZ 
织 在 KOH 试 剂 中 无 变化 。 

[DU 生殖 菌 丝 少 见 ， DE. 144 A42.5[B.5um; 骨架 菌 丝 占 多 
Aoa AGa Pi AE 5 ， 弯 曲 ， 直 径 为 305um; 2:8 Z JL 
乎 实心 ， 无 色 ， 频 繁 分 枝 ， 强 烈 扭 uU d HE CoU 

00 生殖 菌 丝 少见 ,无 色 ， 直径 为 203pm; 骨架 菌 丝 占 多 数 ， 
uu e em er i 
乎 实心 ， 无 色 ， 频 繁 分 枝 ， 强 烈 扭曲 ， 交 织 排列 ， 直 径 为 1.502.5um; 子 实 层 中 无 看 
YO EU, 担子 棍棒 形 ， 具 4 个 担 孢 子 梗 ， 基 部 具 一 锁 状 联合 ， 大 小 为 13016 x 
5.5[]6.5um. 

UU 拒 和 孢子 长 椭圆 形 ,， 无 色 ， 薄 壁 ， 光 滑 ， 大 小 为 (4.9 吕 D5.206.6(D7.3) x 
(2.2[52.3[]3.1([]3.3)um, XX EL-5.86um, 3X3 3 W-2.68um, K 315,922.18 
(n-30/1). 
D000 生长 在 阔叶树 倒 木 和 腐朽 木 上 
DOO0O0O0000D 东方 栓 孔 菌 为 常见 种 类 ， 从 春季 到 秋季 均 产 生 ， 
不 易 腐 烂 ， 与 生长 基质 连接 紧密 ， 需 要 用 采集 刀 采 制 。 
0000 ” 安徽、 北京、 和 福建、 广东、 海南、 湖南 、 江 西 、 四 川 、 










































































































































































































































































































































































[D] “东方 栓 孔 菌 具 有 治疗 肺病 和 抑 肿瘤 等 功效 (应 建 浙 等 ，1987)。 
我 国 过 去 曾 将 东方 栓 妃 菌 称 为 “Coriolopsis occidentalis Klotzsch) Murrill 绒 拟 革 
盖 菌 "( 应 建 浙 等 ，1987) 
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图 287A 东方 栓 孔 菌 Trametes orientalis 的 子 实体 
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图 287B 东方 栓 孔 菌 Trametes orientalis 的 显 微 结构 
a: HEF; b: 担子 和 拟 担子 ; c: 菌 髓 结构 ; d: 菌 肉 菌 丝 
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23s [E] B1 E EB 
Trametes pubescens (Schurmach.) Pilát 





[UU EFR- F, AMEP, IDEE ROA ROGER, JEE, TAER 
质 ; 菌 盖 半圆 形 或 扇形 ， 外 伸 可 达 3cm， 宽 可 达 5cm， 中 部 厚 可 达 7mm; 菌 盖 表 面 新 鲜 
时 奶油 色 ， 后 期 灰白 色 至 灰 褐 色 ， 被 绒毛 ， 具 明显 或 不 明显 的 同心 环 带 ; A46, AR 
E, FERKA; 孔 口 表面 初期 奶油 色 ， 后 期 乳 黄色 ， 干 后 浅黄 色 至 稻草 色 ; 不 育 边缘 
不 明显 ， 宽 小 于 lmm; 孔 口 多 角形 ， 每 毫米 2[B 个 ; 管 口 边缘 水 ， 略 有 括 裂 状 ; 菌 肉 乳白 
色 ， 厚 可 达 5mm; 菌 管 乳白 色 ， 与 菌 肉 同色 ， 长 达 3mm。 

口 口 口 口 ” 菌 丝 系 统 三 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 ; PMA AZIK, CB-; EZ 
织 在 KOH 试 剂 中 无 变化 。 

吕 ”生殖 菌 丝 少 见 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 直 径 为 303.5um; 骨架 菌 丝 占 多 数 ， 无 色 ， 厚 
壁 ， 有 具 一 宽 至 狭窄 内 腔 ， 偶 尔 分 枝 ， 弯 曲 ， 强 烈 交织 排列 ， 直 径 为 3.505.5um; 缠绕 菌 丝 
几乎 实心 ， 无 色 ， 频 繁 分 枝 ， 强 烈 扭 曲 ， 交 织 排 列 ， 直 径 为 1.503hm。 

[lI] ”生殖 菌 丝 少见 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 直 径 为 2.503.5um; FREEZA, AE, F 
壁 ， 有 具 一 宽 至 狭窄 内 腔 ， 偶 尔 分 枝 ， 弯 曲 ， 强 烈 交织 排列 ， 直 径 为 305hm; ZW AZUL 
乎 实心 ， 无 色 ， 频 繁 分 枝 ， 强 烈 扭 曲 ， 交 织 排列 ， 直 径 为 1.502.5hm; FXE FERRA 
fud SEXES; 担子 棍棒 形 ， 大 小 为 18[22 x 6.507.5hum。 

UD SABEN, LE, XE, R, IK. CB-, XvohX([p5.5( (8) x 
(1.90)202.5(02.8)um, 3E34-KL-6.29um, F33 55 W-2.15um, K ¥ 1,Q22.68[].22 
(n=90/3)。 

D000 生长 在 阔叶树 的 死 树 、 倒 木 和 树桩 上 。 

DO00000000 绒毛 栓 孔 菌 为 常见 种 类 ， 从 春季 到 秋季 均 产 生 ， 其 
不 易 腐 烂 ， 与 生长 基质 连接 紧密 ， 需 要 用 采集 刀 采 制 。 

绒毛 栓 孔 菌 具有 抑 肿瘤 等 功效 (应 建 浙 等 ，1987)。 
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图 288A ”绒毛 栓 孔 菌 Trametes pubescens 的 子 实体 


ES 


人 Ww 








图 288B 绒毛 栓 孔 菌 Trametes pubescens 的 显 微 结构 
a: HHF; b: 担子 和 拟 担子 ; ce: ABA; d: WAR 
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289. [] LT LI B] LI 


Trametes versicolor (L.) Lloyd 





[D 3H-—4RE, HD RGOGAGRE. JSN, TENER; WD xc 
、 局 形 ， 单 个 菌 盖 外 伸 可 达 8cm， 宽 可 达 10cm， 中 部 厚 可 达 0.Scm; 菌 盖 表 面 颜色 变化 
f. JOE. mE. WE. LUEeAXEXeaEXe. Sg, wA, 
通常 菌 盖 边 缘 淡 黄色 至 浅 褐色 ， 极 少 奶油 色 ; 边缘 锐 ; 孔 口 表面 奶油 色 至 烟灰 色 ; TA 
边缘 明显 ， 宽 可 达 2mm; 和 孔 口 多 角形 至 近 圆 形 ， 每 毫米 为 405 个 ; 管 口 幼 时 全 缘 ， 老 后 呈 
BECA; 菌 肉 乳 白色 ， 新 鲜 时 革 质 ， 和 干 后 木 栓 质 ， 厚 可 达 2mm; WEKE EKA E, 
新 鲜 时 草 质 ， 干 后 木 栓 质 或 纤维 质 ， 长 达 3mm。 
0000 菌 丝 系统 三 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 ; 所 有 菌 丝 IKI-，CB-; 8 2 
织 在 KOH 试 剂 中 无 变化 。 
00 生殖 前 ， 直 径 为 2]4um; 骨架 菌 丝 无 色 
IKEE, FE, A AGE, RARI, REOODSum; A 
a 织 排 列 ， 直 径 为 208.Sum。 
00 生殖 菌 丝 少见 ， TE, ERAR, EXM; 骨架 菌 丝 无 色 ， 
E, e ic ， 弯 曲 ， 强 烈 交织 排列 ， 
无 赛 状 体 ， 拟 赛 状 体 无 色 ， A e 
5[J6óum. 
UD 4X, Xe,E, PH, IKL, CB- A/A 4 四 4.105.3(05.8) x 
a.5[p1.8[p.2(.3)um, 3j L-4.75um, XE Hj $EW-1.95um, X 5 W Q-2.33[p.53 
(n=60/2)。 
口 口 品 口 ” 生 长 在 多 种 阔叶树 的 倒 木 、 伐 桩 和 储 木 上 。 
000000000 云 芝 栓 孔 菌 为 常见 种 类 ,在 春季 、 夏 季 和 秋季 均 出 现 ， 其 
7 革 质 至 木 栓 质 ， 不 易 腐烂 ， 与 基 物 着 生 紧 密 ， 采 集 时 需要 用 刀 制 取 
[ 4H BEA. 
云 芝 栓 孔 菌 可 用 于 治疗 吐血 、 尿 血 、 便 血 、 崩 漏 下 血 、 外 伤 出 血 等 症 ( 国 
1 品 监督 管理 局 ，2005); 该 菌 还 具有 恢复 和 增强 带 有 和 肿瘤 机 体 的 免疫 功能 、 防 癌 抗 
1 胆 、 镇 痛 和 镇静 等 功效 ( 刘 福 文 等 ，2002; 李 俊 峰 ，2003; 刘 瑞 等 ，2004; 
004; 杨 明 俊 等 ，2011); 此 外 ， 其 菌 丝 体 中 提取 的 云 世 多 糖 (PSK) 能 有 效 地 
抑制 动脉 粥 样 硬化 ( 徐 锦 堂 ，1997; 翟 志 武 等 ，2003)。 
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云 芝 栓 孔 菌 Trametes versicolor 的 子 实体 


图 289A 
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担子 和 拟 担 子 ; c: PASEIRIS; di 菌 髓 结构 ; e: 


云 芝 栓 孔 菌 Trametes versicolor 的 显 和 














图 289B 


HF; b: 
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290. [] [] 
Tremella fuciformis Berk. 


[UU 想 子 果 无 柄 ， 花 条 状 ， 具 多 个 办 斤 ， 通 常 群 生 ， 新 鲜 时 非常 次 ， 胶 质 ， 
无 嗅 无味， 和 干 后 硬 骨 质 ， 强 烈 收缩 ， 吸 水 后 恢复 新 鲜 时 状态 ， 新 鲜 时 白色 或 奶油 色 ， 光 
滑 ， 和 干 后 颜色 不 变 或 变 为 浅黄 色 ; 子 实体 宽 可 达 12cm， 高 可 达 10cm， 单 办 厚 可 达 2mm; 
办 片 生长 于 同一 基部 ， 薄 ,边缘 波 状 。 

D000 菌 丝 系统 一 体系 ; 菌 丝 隔 膜 为 锁 状 联合 ; 菌 丝 IKI-，CB-; 82 
KOH 试 剂 中 无 变化 。 

UU ” 菌 肉 菌 丝 无 色 ， 注 辟 至 略 厚 壁 ， 多 分 枝 ， 玲 松 交织 排列 ， 直 径 为 305.5pm。 

D000 BHAZxe,€, £215, RIBXASA, É&X3[4.5um; 担子 近 球 
形 ， 纵 分 隔 为 4 办 ， 具 4 个 小 梗 并 在 基部 具 一 锁 状 联合 ， 大 小 为 13020 x 8[]l4um; WEF 
的 形状 与 担子 相似 ， 但 略 小 。 
DU 担 驳 子 宽 椭 圆 形 至 亚 球形 ,无 色 ， 薄 壁 ，IKI-，CB-， 大 小 为 (6 中 709(09.5) x 
(5.2 四 $.5[7(7.9)um， 平 均 长 L=7.61um， 平 均 宽 W=6.03um， 长 宽 比 Q=1.26 (m=30/1)。 
DO ”生长 在 多 种 阔叶树 倒 森 上， 尤其 以 栎 树 倒 木 上 最 为 常见 。 
0000000 银 卫 从 春季 至 秋季 均 出 现 ， 其 子 实体 胶 质 ， 不 易 腐烂 ， 采 后 
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福建 、 广 东 、 广 西 、 贵 州 、 海 南 、 湖 北 、 湖 南 、 江 苏 、 江 西 、 四 川 、 








Mica m 
uL 是 能 够 强 精 、 补 肾 、 滋 阴 、 润 肺 、 生 津 、 止 咳 、 清 热 、 润 肠 、 益 胃 、 
补 气 、 强 心 、 壮 身 、 补 脑 、 提 和 神 (刘波 ，1984; 应 建 浙 等 ，1987); 其 主要 有 效 成 分 为 银 瑟 
多 糖 ， 上 有 具有 调节 免疫 力 、 抑 肿瘤 、 降 血糖 、 降 血脂 、 抗 疲劳 、 抗 衰老 、 抗 江 疡 、 抗 凝血 
以 及 增强 机 体 抗 病 能 力 等 功效 ( 徐 锦 堂 ，1997; 爱 伟 等 ，2000)。 
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图 290A 银耳 Tremella fuciformis 的 子 实体 











图 290B 银耳 Tremella fuciformis 的 显 微 结 构 
a: HHF; b: 担子 和 拟 担子 ; c: 亚 子 实 层 菌 丝 ; d: ANA 
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AIL A ETE 


Tremella mesenterica R ez. 


000 FAIM, ARR, ASNH, TERE, MEEK, JU. 76 
噢 无 味 ， 干 后 胞 质 ， 强 烈 收缩 ， 吸 水 后 恢复 新 鲜 时 状态 ， 新 鲜 时 鲜 黄 色 至 柠檬 黄色 ， 光 
滑 ， 和 王后 浅黄 色 至 污 黄色 ; 子 实体 宽 可 达 10cm， 高 达 4cm， 单 辩 厚 可 达 1.Smm; 办 片 生 
E 部 ， 薄 ， 边 缘 波 状 。 
D ” 菌 丝 系统 一 体系 ; 菌 丝 隔膜 为 锁 状 联合 ; 菌 丝 IKI-，CB-;， B ZA 
KOH 试 剂 中 无 变化 。 
口 口 ” 蓝 肉 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 频 繁 分 枝 和 和 分隔， 强烈 弯曲 ， 胶 化 ， 芯 松 交织 排列 ， 
直径 为 203.Sume。 

[1 U E E 分 枝 ， 鸣 松 交织 排列 ， 直 径 为 203pm; 担子 近 球 
形 ， 纵 分 隔 为 4 辩 ， 基 4 个 小 梗 并 在 基部 具 一 锁 状 联合 ， 大 小 为 16D20 x 10015um; 担子 梗 
长 可 达 50hm; 拟 担子 的 形状 与 担子 相似 ， 但 略 小 。 

DO 3d XE E ERK , Æ, IKL, CB-, X/hX (010014015) x 
(808.5011(012.8)um, F23 KL=11.67um, 平均 宽 W=9.47jm， 长 宽 比 Q=1.23 (n-30/1). 
D000 生长 在 多 种 阔叶树 倒 木 上 ， 尤 其 在 淤积 后 最 为 常见 。 
DO0O0OOOCOO 黄 银耳 从 春季 至 秋季 均 出 现 ， 其 子 实 体 胶 质 ， 不 易 腐 烂 ， 采 




























































































































































































口 “ 福建 、 上 甘肃、 吉林、 江西 、 山 西 、 四 川 、 西 藏 、 云 南 。 
口 “ 黄 银耳 可 用 于 治疗 神经 衰弱 、 气 喘 、 高 血压 等 症 ( 上 海 农 科 院 食用 菌 所 ， 
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图 291A” 黄 银耳 Tremella mesenterica 的 子 实体 





图 291B 黄 银耳 Tremella mesenterica 的 显 微 结构 


a: HF; b: HF; c: 
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292 T BIER FB 
Tremiscus helvelloides (DC.) Donk 

















D00 ” 子 实 体 一 般 较 小 ， 胶 质 ， 匙 形 或 近 漏斗 状 ; 柄 部 半 开 有 裂 呈 管状 ， 高 可 达 
8.Scm， 宽 可 达 6.4cm， 外 表面 浅 土 红色 至 橙 褐色 或 红 褐 色 ， 内 侧 表面 被 白 

层面 近 平 滑 ， 或 皱 或 近似 网 纹 状 ， 盖 缘 卷 曲 或 后 期 呈 波 状 。 

口 口 “” 芮 丝 具 锁 状 联合 ， 分 隔 ， 薄 壁 ， 菌 丝 在 KOH 试 剂 中 呈 淡 黄色 。 

菌 肉 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 长 ， 偶 尔 分 枝 ， 直 径 通常 为 2.4803.7hm。 

担子 倒卵形 ， 纵 分 裂 成 四 部 分 ， 担 子 细 长 ， 无 色 ， 基 部 多 数 具 锁 状 联合 ， 大 
/ X 14.4[P1.6 x 8.5[]12.2um. 
UD GXTAEMSIEE, DUE, AE, RdaTA,XNESJ., AAY 
8.5[]12.2 x 3.707.3um， 平 均 长 L=10.3hum， 平 均 宽 W=5.6lum， 长 宽 比 Q=1.84。 
D000 单 生 或 群生 于 针 叶 林 或 针 阔 混交 林 林 中 地 上 ， 有 时 近 从 生 ， 其 中 以 林地 
S HEXBA ESSI. 
[E DEL EL EL E].— XP EAT FEAR LDCR EL ETEA, KE N ARE fd E JG 
剪刀 从 菌 柄 基部 剪 采 。 

福建 、 上 甘肃、 广东、 广西、 贵州、 湖北、 湖南 、 江 苏 、 青 海 、 陕 西 、 
Uk. mE. NL. 

3 JE ic ^] EE LUE MAER, RE PON RIAL TE Zn S- 180 10 3E ES A JR 
的 抑制 | 为 70% 和 80%( 卯 晓 岚 ，1998)。 




















































































































































































































































































































em ILLUSTRATIONS OF MEDICINAL FUNGI IN CHINA 585 








图 292B ERAH: Tremiscus helvelloides 的 显 微 结构 





a: HF; b: 担子 ; Gs ER A] ERI ZZ 
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2S; VIE BIETET AED TTE 
Trichaptum abietinum (Pers) R yvarden 





ETR- EE, HR ECEA BUS XOU RD, MAARE, TEUE 
ZEUG XA, 2M ik4Acm, hr]ik6cm, JEG[ik2mm, SEA HI 35200cm, 
Ecik2mm; 菌 盖 表面 新 鲜 时 灰色 至 灰 黑 色 ， 被 细 绒 毛 ， 具 明显 的 同心 环 
干 后 内 卷 ; 孔 口 表面 初期 紫色 ， 后 渐 袜 为 赭 色 ,和 干 后 深 灰 色 、 灰 褐色 至 赭 
边缘 不 明显 ; 子 实 层 体 幼 时 孔 状 ， 多 角形 ， 后 期 渐 括 裂 呈 齿 状 ， 每 毫米 305 个 ; 
SORA; 菌 肉 异 质 ， 上 层 灰 白色 ， 软 ， 下 层 褐 色 ， 革 质 ， 厚 可 达 0.53mm; 
x. 新 鲜 时 革 质 ， 干 后 硬 ， 菌 管 或 齿 长 达 1.5mm。 

菌 丝 系统 二 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联 合 ; 所 有 菌 丝 IKI-; 骨架 菌 丝 
明 织 在 KOH 试 剂 中 变 黑 。 
直 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 偶 尔 分 枝 ， 直 径 为 203.Sum; 骨架 菌 丝 占 多 数 ， 无 色 
EE ， 具 一 窄 的 内 腔 ， 极 少 分 校 ， 交 织 排 列 ， 直 径 为 305pmo。 
站 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 偶 尔 分 枝 ， 直 径 为 203hm; 骨架 菌 丝 占 多 数 ， 无 色 至 
ES, ENAN, um 治 菌 管 近 平 行 排 列 ， 直 径 为 305um; T3 
无 色 ， 纺 锤 形 或 长 棍棒 状 ， 薄 壁 至 厚 壁 ， 顶 端 被 结晶 体 ， 大 小 为 15030 x 
4[Bum; 担子 棍棒 形 ， NUN UR EE 

UU SX«fBEEAX,cuAS, i X Ao Ki- CB- AAA 
(505.507(07.2) x (2.402.503 (03.2) um, P KL-6.21um, H3 W-2.61um, K ke 
Q=2.32 (n=30/1)。 
D000 生长 在 针叶树 的 死 树 、 倒 木 和 树桩 上 。 
DOODOODO0O0OD0OD0D 冷 柳 附 毛 孔 菌 为 常见 种 类 ,在 春季 、 夏 季 和 和 秋季 均 出 现 ， 
子 实 体 韧 划 质 至 木 栓 质 ， 不 易 腐烂 ， 与 基 物 着 生 紧 密 ， a ae 
0000 重庆、 上 甘肃、 贵州 、 黑 龙 江 、 湖 北 、 吉 林 、 辽 宁 、 内 蒙古 、 
ls XX. XpSE. mae XUL. 
DO PM EUBLRCOS qp BER AE IUACOPEE RU, 1998; Tit, 2005). 
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图 293B 冷杉 附 毛 孔 菌 Trichaptum abietinum 的 显 微 结构 
a: HEF; b: 担子 和 拟 担子 ; c: WARR; di WAR 
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294. [T ET E EE DT Hl 
Trichaptum byssogenum (Jungh.) R yvarden 


DOOD 担子 果 一 年 生 ， 平 伏 、 平 伏 反 卷 至 盖 形 ， 单 生 或 覆 瓦 状 琶 生 ， 新 鲜 时 软 革 
M, TER, 菌 盖 窗 半 圆 形 或 扇形 ， 单 个 菌 盖 外 伸 可 达 4cm， 宽 可 达 7cm， 中 部 厚 可 达 
7mm; 菌 盖 表 面 新 鲜 时 紫 褐 色 ， 后 变 为 灰 褐 色 至 土 灰 色 ， 被 糙 硬 毛 ， 具 不 明显 的 同心 环 
A; 边缘 锐 ， 黄 褐色 至 紫 褐 色 ; 和 孔 口 表面 初 业 色 ， 后 期 浅 紫 褐色 ， 王 后 此 褐色 ; TN 
缘 不 明显 或 没有 ， 宽 不 到 lmm; 和 孔 口 多 角形 ， 或 撕 裂 延长 呈 类 补 状 ， 每 毫米 102 个 ; #0 
AZAR, WAR; 菌 肉 浅黄 褐色 ， 厚 可 达 2mm; 菌 管 浅黄 褐色 ， 菌 管 长 达 Smm。 
DODODOD 菌 丝 系统 二 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联 合 ; 所 有 菌 丝 IKI-，CB+; 菌 丝 组 
织 在 KOH 试 剂 中 无 变化 。 

D0 ”生殖 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 偶 尔 分 枝 ， 直 径 为 20B.5um; 骨架 菌 丝 点 多 数 ， 无 色 
至 淡 黄 色 ， 厚 壁 ， 具 一 宽 至 窄 的 内 腔 ， 极 少 分 枝 ， 交 织 排列 ， 直 径 为 304hms。 

[ 殖 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 偶 尔 分 枝 ， 直 径 为 1.803hnm; 骨架 菌 丝 占 多 数 ， 无 色 
至 淡 黄 色 ， 厚 壁 ， 具 一 宽 至 窄 的 内 腔 ， 极 少 分 枝 ， 洛 菌 管 近 平行 排列 ， 直 径 为 203.5Shmi 
子 实 层 中 右 状 体 多 ， 无 色 ， 纺 锤 形 ， 薄 壁 至 厚 壁 ， 顶 端 被 结晶 体 ， 大 小 为 14025 x 
306hm; 担子 棍棒 形 ， 大 小 为 10D13 x 5pf6um. 

UD 担 欧 子 圆柱 形 ， 略 弯曲 ,无 色 ， 薄 刍 , 平 消 ，IKI-,，CB-， 大 小 为 
(5.6[)5-7[]6.4 (6.5) x (3.3D3.403.6(03.8)um， 平 均 长 L=6.11um， 平 均 宽 W=3.51um， 长 宽 
比 Q=1.74 m=30/1)。 

D000 生长 在 阔叶树 的 倒 木 、 腐 梧 木 和 建筑 木 上 。 

DO0000000 万 赛 附 毛孔 菌 为 常见 种 类 ， 在 春季 、 夏 季 和 秋季 均 出 现 ， 
革 质 至 木 栓 质 ， 不 易 腐 烂 ， 与 基 物 着 生 紧 密 ， 采 集 时 需要 用 刀 割 取 。 

口 “ 福建、 海南 、 河 南 、 湖 南 、 山 东 、 四 川 、 人 台湾 、 云 南 。 
毛 赛 附 毛孔 菌 具 有 抑 肿瘤 等 功效 ( 卯 晓 鸯 ，1998; 77A F, 2005). 
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图 294B FEMELA Trichaptum byssogenwm 的 显 微 结 构 
a: HHF; b: 担子 和 拟 担子 ; c: RE; d: 菌 管 菌 丝 ; e: WAA 
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2.5 REIR UA ST 
Trichaptum fuscoviolaceum (Ehrenb.) R yvarden 


000 G4&—4E, FRERÆ, ROPA EGO XURCHIN, WxGWA4 RU 
BE, JSEM, ARAR, 干燥 后 脆 革 质 ， 单 个 菌 盖 外 伸 可 达 2cm， 筑 可 达 5cm， 厚 
可 达 Smm， 平 伏 时 长 可 达 100cm， 宽 可 达 10cm， 厚 可 达 4mm; 菌 盖 上 表面 灰白 色 至 紫 褐 
色 ， 被 细微 绒毛 ， 具 明显 的 同心 环 带 ; 边缘 锐 ， 白 色 至 淡 黄 褐色 ， 于 后 内 卷 ; 子 实 层 体 
新 鲜 时 亮 紫色 ， 和 干 后 此 褐色 ; 不 育 边 缘 几 乎 无 ， 紫 褐色 ; 边缘 部 分 菌 袜 完 整 ， 较 短 ， 向 
内 渐 撕 裂 呈 齿 状 ， 每 毫米 2[4 个 ; 菌 肉 较 薄 ， 通 常 不 到 lmm， 了 明显 异 质 ， 下 层 与 子 实 层 同 
t. HAAZ, WER, LEGE. ELEM. AEN GdWasqwmHE,. TEN T 
维 质 ， 长 约 3mm。 

DODDO 菌 丝 系统 二 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联 合 ; 所 有 菌 丝 IKI-; 骨架 菌 丝 
CB+; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 剂 中 变 黑 。 

[|] ”生殖 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 或 稍 厚 壁 ， 偶 尔 分 枝 ， 直 径 为 2.3[4hm; 骨架 菌 丝 占 
数 ， 无 色 至 淡 黄 色 ， 厚 壁 ， 具 一 宽 至 狭窄 的 内 腔 或 实心 ， 平 直 或 弯曲 ， 侦 尔 分 枝 ， 交 织 
排列 ， 直 径 为 306.Sum。 

吕 口 “” 蓝 散 中 生殖 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 极 少 分 枝 ， 直 径 为 203hm; 骨架 菌 丝 占 多 数 ， 
无 色 到 淡 黄 色 ， 厚 壁 ， 具 一 宽 至 狭窄 的 内 腔 ， 有 时 实心 ， 不 分 校 ， 略 平行 于 菌 齿 排列 ， 
直径 为 204hm; 子 实 层 具 大 量 赛 状 体 ， 棍 棒状 ， 壁 厚 ， 顶 端 通常 被 结晶 体 ， 大 小 为 17[21 x 
506hm; 子 实 层 偶尔 具 纺 锤 形 拟 赛 状 体 ; 担子 棍棒 形 ， 着 生 4 个 担 孢 子 梗 ， 基 部 具 一 锁 状 
联合 ， 大 小 为 16022 x 506hm; 拟 担子 占 多 数 ， 形 状 与 担子 相似 ， 但 略 小 。 

UU SAX BAEX,SHvS,xne6,.X, XW,IKI-, CB-, X^h»x 
(5.4[]5-7[]7.2((]7.9) x (2.2 四 2.302.8(02.9)hm， 平 均 长 L=6.34um， 平 均 宽 W=2.53um， 长 宽 
HQ22.51 (n230/1). 

0000 生长 在 针叶树 的 死 树 、 倒 木 和 树桩 上 。 

uguggammuu 褐 楷 附和 毛孔 菌 为 常见 种 类 ， 在 春季 、 夏 季 和 和 秋季 均 出 现 ， 
子 实 体 韧 革 质 至 木 栓 质 ， 不 易 腐 烂 ， 与 基 物 着 生 紧 密 ， 和 采集 时 需要 用 刀 割 取 。 
0000 安徽、 福建、 甘肃 、 广 东 、 黑 龙 江 、 吉 林 、 内 蒙古 、 山 东 、 
、 西 藏 、 新 疆 、 云 南 。 

0000 神 紫 附 毛 孔 菌 具有 抑 肿瘤 等 功效 ( 卯 晓 岚 ，1998; 477A, 2005). 
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图 295B METLE Trichaptum fuscoviolaceum 的 显 微 结构 











a: HHF; b: 担子 和 拟 担子 ; ce: SERRE; d: 菌 管 菌 丝 ; e: WAR 





592 00000000 e 


296. [] LT LI E] LI 


Trichaptum pargamenum (Fr.) G. Cunn. 


[U[] 3EXGR—Á4AE, AMAP, PRERKÆRFR, 通常 覆 瓦 状 i 
Wk， 和 干 后 变 硬 革 质 ， 单 个 菌 盖 外 伸 可 达 3cm， 宽 可 达 2cm， 
EF 圆 形 ， 上 表面 乳白 色 至 淡 黄 褐色 ， 被 细密 绕 毛 ， 具 明显 的 同 ， 
KÆ, WWR; 子 实 层 齿 状 ， 新 鲜 时 淡 紫 黄色 ， 于 后 深 紫 褐色 ， 菌 齿 尖 锐 呈 针 状 ， 每 毫 
米 1[2 个 ; 无 不 育 边 缘 ; 菌 肉 明显 分 层 ， 上 层 乳 白 
褐色 ， 硬 革 质 ， 菌 肉 层 厚 203mm; HA A KZ 5mm. 
DODODOD 菌 丝 系统 二 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联 合 ; 菌 丝 KKI-; CB+; HZ 
KOH 试 剂 中 无 变化 。 
[|] 生殖 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 或 稍 厚 辟 ， 极 少 分 枝 ， 具 锁 状 联合 ， 直 径 为 2.203pm; 
骨架 菌 丝 占 多 数 ， 无 色 至 淡 黄 色 ， 厚 壁 ， 具 一 宽 或 窄 的 内 腔 或 实心 ， 平 直 或 弯曲 ， 极 少 
分 校 ， 交 织 排列 ， 直 径 为 2.8D5pm。 
00000 其 著 中 生殖 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 或 稍 厚 壁 ， 直 径 为 1.803num; 骨架 菌 丝 
占 多 数 ， 无 色 到 淡 黄 色 ， 厚 壁 ， 具 一 宽 至 狭窄 的 内 腔 ， 有 时 实心 ， 极 少 分 枝 ， 直 径 为 
1.803.5hum; 菌 丝 平行 排列 ; 赛 状 体 较 多 ， 自 菌 髓 菌 丝 向 子 实 层 伸 出 ， 纺 锤 形 ， 厚 壁 ， 顶 
端 被 结晶 体 或 无 ， 大 小 为 21025 x 3.504.5 um ;担子 棍棒 形 ， 大 小 为 17021 x 405hm。 
DOD 担 孢 子 圆柱 形 , 1E, HŽ, 表面 光滑 ， 稍 弯曲 ，IKI-，CB+， 大 小 为 
(4.1 四 4.505.6(05.8) x (1.8 四 202.5(02.7)um， 平 均 长 L=5.1um， 平 均 宽 W=2.2hum， 长 宽 比 
Q-2.28[.36 (n-60/2). 
DO 生长 在 阔叶树 特别 是 桦 树 的 倒 木 和 树桩 上 。 
0000000 桦 附 毛孔 菌 为 常见 种 类 ， 在 春季 、 夏 季 和 秋季 均 出 现 ， 其 子 
革 质 至 木 栓 质 ， 不 易 腐 烂 ， 与 基 物 着 生 紧 密 ， 采 集 时 需要 用 刀 割 取 。 
UHHg 394. 3 B. EGG. wks uiro x. GL 39. Xie. Aam R 
西 、 山 东 、 山 西 、 四 川 、 西 藏 、 云 南 。 
DDDD 桦 附 毛孔 菌 具有 抑 肿 瘤 等 功效 ， 其 中 对 小 鼠 肉 瘤 细 胞 S-180 的 抑制 率 为 
7096, ATX Ken 28 A, 8] M h E 2 7090 (9 E, 1998). 
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图 296B 桦 附 毛孔 菌 Trichaptum pargamenum 的 显 微 结 构 
a: 担 孢 子 ; b: 担子 和 拟 担子 ; c: WIRE; di 菌 髓 结构 ; e: WAA 
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2420 PIRE 
Tricholoma flavovirens (Pers) S. Lundal 








[UU 4SJORAGPAEGdS, WEA, MARAR, TRAR, TERM, Wim 
形 ， 直 径 可 达 10cm， 中 部 厚 可 达 5mm; 菌 盖 表 面 新 鲜 时 浅黄 色 至 柠檬 黄色 ， 具 微小 
ER, €, XLACETE EIER, TEE AUS. LANE, XE; WAA, TEANA; A 
氏 表 面 新 鲜 时 奶油 色 至 柠檬 黄色 ， 和 干 后 变 为 黄 神色; WUER, TERK, PE, M 
t, E pik3mm; 菌 肉 新 鲜 时 乳白 色 ， 肉 质 ， 无 环 带 ， 干 后 浅黄 色 ， 软 木 栓 质 ， 厚 可 达 
2mm; 菌 柄 圆柱 形 ， 等 粗 ， 内 部 松软 ， 新 鲜 时 乳白 色 至 浅黄 色 ， 具 微 绒毛 至 光滑 ， 柄 长 
可 达 7cm， 直 径 可 达 15mm。 

0000 Bresse; 菌 丝 IKI-，CB-; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 剂 中 无 变化 。 

UU HABZXe,ÓEESUERE, ERAR, Wu. WITZ, AAE 
X4[Bum; 有 些 菌 丝 膨 胀 直径 可 达 12pm。 

D0 茵 髓 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 至 稍 厚 壁 ， 偶 尔 分 校 ， 平 直 ， 中 部 近 平 行 排列 ， 直 径 为 
3[5um; 子 实 层 中 无 囊 状 体 和 拟 桔 状 体 ; 担子 近 棍 棒状 ， 具 4 个 小 梗 ， 基 部 具 一 锁 状 联 
合 ， 大 小 为 12019 x 4[f6um. 

[] 担 苑 子 广 顶 圆 形 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 平 滑 ， 通 常 具 一 个 小 液 泡 ，IKI-，CB-， 大 
小 为 6.803.906(05.2) x 2.9D3040O4.Dhm， 平 均 长 L=5.04um， 平 均 宽 W=3.66um， 长 宽 比 Q=1.38 
(n=30/1)。 

D000 生长 在 针 阔 叶 林 地 上 ， 与 树木 形成 菌 根 。 

uggaagmaugdu 油 黄 口蘑 为 偶 见 种 类 ， 通 常 在 秋季 出 现 ， 
用 手 直接 采摘 或 用 刀 从 菌 柄 基部 割 取 即 可 。 
黑龙 江 、 江 苏 、 青 海 、 四 川 、 西 藏 、 云 南 。 
油 黄 口蘑 具有 抑 肿瘤 等 功效 ( 卯 晓 帆 ，1998)。 
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图 297B WHO Tricholoma flavovirens 的 显 微 结构 
a: HHF; b: 担子 和 拟 担 子 ; c: WAR 
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293 EET EI 
Tricholoma matsutake (S. Ito & S. Ima) Singer 














UD 担子 果 具 中 生 柄 ， 通 常 两 个 聚 生 ， 新 鲜 时 肉质 ， 且 强烈 的 松香 气 ， 干 后 碎 
质 ; 菌 盖 幼 时 半球 形 ， 成 熟 时 图 形 ， 直 径 可 达 15Scm， 中 部 厚 可 达 25mm; 菌 盖 表 面 新 鲜 
时 污 白 色 ， 具 褐色 鳞片 ; 鳞片 平 伏 ， 中 央 厚 密 ， 边 缘 稀 巩 ， 干 后 变 为 淡 黄 色 ， 粗 糙 ; 边 
KARA, TERS; 菌 补 表 面 新 鲜 时 乳白 色 ， 和 干 后 变 为 肉桂 色 ; 菌 裙 稍 密 ， 不 等 世 
WESE, MA, 菌 肉 新 鲜 时 乳白 色 ， 干 后 软木 栓 质 ， 厚 可 达 15mm; 菌 补 表 面 乳 白色 
TERK; 菌 柄 具 菌 环 ， 等 粗 ， 纤 维 质 ， 呈 星 块 状 分 布 着 褐色 至 深 褐色 菌 幕 残 留 物 ， 
上 部 乳白 色 ， 中 部 污 白色 至 褐色 ， 基 部 污 白色 至 褐色 ， 柄 长 可 达 15cm， 上 部 直径 可 达 


20mm. 
























































































































































D000 EBAZmIEG EAE; 菌 丝 IKI-，CB-; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 剂 中 无 变化 。 

口 口 ” 菌 肉 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 ， 有 时 分 枝 ， 平 直 或 略 弯曲 ， 有 些 菌 丝 略 膨胀 ， 规 则 排 
列 ， 直 径 为 6033um。 
UU HBAEAZXe,JXE, HAE, 平 直 或 略 弯曲 ， 中 部 菌 丝 近 平 
行 排列 ， 直 径 为 3010hm; 补 缘 吉 状 体 菌 丝 状 ， 上 部 常 分 枝 ， 常 密集 排列 形成 不 育 的 福 
k, DE, HEURE, AURA29[plx4[fum; 担子 近 棍 棒状 ， 大 小 为 26048 x 709hm。 

UU ” 担 孢 子 广 椭 圆 形 ， 无 色 ， 薄 壁 ， 平 消 ， 通 常 具 一 或 几 个 液 泡 ，IKI-，CB-， 
大 小 为 66.5089) x (4.1[)4.8[]5.5(05.9)um, 323 -KL-7.19um, 3E34 355 W-5.08um, K 
宽 比 Q=1.3801.47 (n260/2). 

UDDU 生长 在 松树 或 栎 树林 地 上 ， 与 树木 形成 菌 根 。 

DO00000000 松 忆 散在 夏季 和 秋季 出 现 ， 其 子 实体 通常 在 一 个 菌 塘 里 先后 
采集 时 需 扶 住 子 实体 ， 用 小 木 铲 小 心地 所 起 ， 尽 可 能 地 减少 对 菌 塘 的 破坏 。 
黑龙 江 、 吉 林 、 四 川 、 西 藏 、 云 南 。 

松口 蘑 具 有 强身 、 益 胃 肠 、 上 止痛、 化 痰 理气 等 功效 (刘波 ，1984); 该 菌 发 
酵 菌 丝 体 的 水 提 液 中 所 含 的 菌 丝 体 蛋白 质 (TMP-B) 在 体外 试验 中 具有 抑制 肿瘤 细胞 增殖 
的 作用 ( 孙 震 等 ，2002); 其 子 实 体 的 热 水 提 取 物 也 具有 抑 肿瘤 等 功效 ， 其 中 对 小 鼠 肉 瘤 细 
胞 S-180 和 艾 氏 癌 细 胞 的 抑制 率 分 别 为 91.8% 和 70%( 应 建 浙 等 ，1987); 此 外 ， 该 菌 子 实体 
的 水 溶性 提取 液 对 治疗 支气管 炎 、 咳 、 痰 、 喘 等 症状 也 具有 一 定 疗效 ( 妖 上映 明 等 ，2003)。 
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图 298B MAH Tricholoma matsutake 的 显 微 结构 





a: HHF; b: 担子 和 拟 担子 ; ce: ABA; d: WAR 
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299. [] LT LI LH] 


Tricholoma mongolicum S. |ma 








[UU 3XORACPGEdGS, REANA, XEGEJE DOYOXGEÉGE E, Ye A M, 
TRER, TERR, WEA RP, ERNA, GRE 平展 ， 直 径 可 3 
17cm， 中 部 厚 可 达 25mm; Bii n € £X EC. SW, XE; SL, T 
卷 ; 菌 褐 表 面 乳 白色 至 污 白色 ; HAX, TEK, WEF, ER; Wu 
E, AM, AIWF, 干 后 软木 栓 质 ， 厚 可 达 15mm; HARASS, AER, LWI 
和 白色， 中 部 乳白 色 至 污 白色 ， 基 部 污 白色 ， 柄 长 可 达 10cm， 上 部 直径 可 达 3Smm。 
000 商 丝 隔膜 锁 状 联合 ; EZIKI, CB-; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 剂 中 无 变化 。 
菌 丝 无 色 ， 薄 壁 至 略 厚 壁 ， 偶 厚 壁 ， 有 时 分 枝 ， 具 锁 状 联合 ， 平 直 或 略 
3 通常 膨胀 ， 规 则 排列 ， 直 径 通常 为 10024hm。 

KHADE, HERRE, AWAR, RIRKA, PERKS H, 
部 近 平 行 排列 ， 直 径 为 3U11um; 子 实 层 中 无 赛 状 体 和 拟 赛 状 体 ; 担子 近 棍 棒状 ， 大 小 为 
25[B5 x 5.506.5um。 

DU 担 孢 子 窄 椭圆 形 ,无 色 ， 薄 壁 ， 平滑 ，IKI-，CB-， 大 小 为 (5 中 5.507(07.2) x 






































































































































































































































(3.5 四 3.6D4(D4.1)um， 平 均 长 L=6.12pm， 平均 宽 W=3.83hm， 长 宽 比 Q=1.45D1.75 
(n=60/2)。 











生长 在 草地 上 ， 多 见于 内 蒙古 草原 地 
河北 、 内 蒙古 。 

D0000 索 十 口 坟 通常 在 夏季 出 现 ， 形 成 蘑 藻 圈 ， 其 
出 现 后 要 立即 柔 集 ， 并 及 时 切 成 片 晾 干 或 烤 干 。 
口 口 口 口 过 十 口蘑 能 够 宣 肠 益 气 、 散 血 热 、 解 表 ， 可 用 于 治疗 小 儿 麻 次 等 症 ( 刘 
ik, 1984); 此 外 ， 该 菌 还 具有 抑 菌 作用 ( 佟 春兰 等 ，2010)。 
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图 299B zèt HE Tricholoma mongolicum 的 显 微 结 构 





a: HEF; b: 担子 和 拟 担子 ; c: WIA; d: WAR 
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300. [] LI HI LL] 
Tricholoma populinum ].E. Lange 








D00 子 实体 中 等 大 小 至 大 型 ; 菌 盖 初期 扁 半 球形 至 凸 镜 形 ， 后 期 渐 平展 ， 直 径 
可 达 14cm; 菌 盖 表 面 秋 ， 浅 褐色 ， 中 部 呈 红 褐色 ,向 边缘 颜色 渐 浅 ， 和 覆盖 棕 褐 色 细 小 鳞 
Hh; 边缘 初期 内 卷 ， 后 期 伸展 呈 波 ; R, FAE, WEWER; WHEE, 
密 ， 补 幅 窗 ， 污 白色 ， 渐 变 为 浅 红 神 色 ， 不 等 长 ， 伤 后 颜色 变 暗 ; 菌 柄 比较 粗壮 ， 上 下 
等 粕 至 基部 膨大 ， 内 实 至 松软 ， 白 色 ， 伤 后 变 浅 红 褐 色 ， 长 可 达 6cm， 直 径 可 达 3.5cm。 

口 口 “” 菌 肉 菌 丝 在 KOH 试 剂 中 无 色 ， 直 径 为 4.5014.8hm; 菌 盖 菌 丝 壁 光滑， 无 锁 状 
联合 ， 直 径 为 2.504.9ume 

UU ” 菌 裙 菌 履 平行 形 至 近 平 行 型 ， 菌 丝 在 KOH 试 剂 中 无 色 至 浅黄 色 ， 直 径 为 
6018hm; 担子 棒状 ， 具 4 个 担 孢 子 小 梗 ， 无 色 至 浅黄 色 ， 大 小 为 20030 x 5.506.5um; 无 
38 f| XE CAR AGES 
口 口 “” 担 匈 子 卵 圆 形 至 近 球 形 ， 薄 壁 ， 表 面 光 滑 ， 无 色 ， 大 小 为 4.805.5 x 305hm， 
平均 长 L=5.2um， 平 均 宽 W=3.8um， 长 宽 比 Q=1.37。 
D000 群生 或 散 生 于 杨 树 林 中 沙 质 的 土地 上 。 
DO00000000 杨 树 口蘑 通常 在 秋季 出 现 ， 其 
































































































































































































































Te. EX. NAE. iW. 
杨 树 口蘑 对 治疗 过 敏 性 脉 管 炎 有 辅助 作用 ( 卯 晓 岗 ，1998)。 
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K300A POE Tricholoma populinum 的 子 实体 





图 300B HO Tricholoma populinum 的 显 微 结构 





a: HF; b: 担子 ; i ER A] ERI 24. 
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S3) ILE ERG 
Tricholoma robustum (Alb. & Schwan.) R icken 














D00 担子 果 中 型 ， 粗 壮 ， 新 鲜 时 无 特殊 气味 ; HELER, RARA 
色 ， 具 绵软 贴 生 的 鳞片 ， 局 部 具 金 属 质 光泽 ， 幼 时 边缘 具 白 色 或 粉 奶油 色 菌 幕 ， 后 期 内 
白色 ， 具 谷 粉 气味 ; 菌 裙 污 白 色 ， 弯 生 ， 密 ， 边 缘 具 锯 齿 样 波折 ， 多 少 灰 色 ; 
菌 柄 圆柱 状 ， 上 部 近 白 色 并 有 粉末 ， 中 下 部 胭脂 粉红 色 且 有 鳞片 ， 实 心 ， 基 部 向 下 变 
细 ， 有 时 弯曲 ， 柄 长 可 达 7cm， 直 径 可 达 2cm; 菌 柄 上 部 具 菌 环 残 余 物 ， 福 色 。 

D000 菌 丝 隔 膜 无 锁 状 联合 ; 菌 丝 IKI-， 菌 髓 菌 丝 CB-， 菌 肉 菌 丝 CB(+); EZ 
组 织 在 KOH 试 剂 中 无 变化 。 
菌 肉 菌 丝 无 色 ， 薄 璧 至 弯曲 ， 玖 松 交织 排列 ， 直 




































































































































































[I] ” 茵 髓 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 至 稍 厚 壁 ,偶尔 分 校 ， 平 直 ， 中 部 近 平 行 排列 ， 直 径 为 

S[l5um; 子 实 层 中 无 赛 状 体 和 拟 赛 状 体 ; 担子 近 棍 棒状 ， 具 4 个 小 梗 ， 基 部 具 一 锁 状 联 

合 ， 大 小 为 230B1 x406um。 
UU 4X. HIJA. KRAK, TE, E, PH 

IKI-，CB+， 大 小 为 (4 加 4.505.5 x 3[B.5um, F KL-4.8um, F3 

Q=1.5 (n=30/1)。 

口 “ 单 生 或 群生 于 混交 林 中 地 上 。 

D ”甘肃 、 内 蒙古 、 陕 西 、 四 川 、 云 南 。 

D0OO000000 粗壮 口 蔬 通常 在 夏秋 季 出 菇 ， 其 子 实 体 通 常 不 易 腐 烂 ， 但 采 

集 后 也 需 及 时 上 晾 干 或 烘 干 。 

DODODD 粗壮 吕 荐 含有 抗 瘤 物质 ， 其 中 对 小 鼠 肉 瘤 细 胞 S-180 及 艾 氏 瘤 细 胞 的 抑制 

率 均 达 100%( 应 建 浙 等 ，1987; 赵 琪 等 ，2006)。 
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图 301A HOR Tricholoma robustum 的 子 实体 








图 301B EOR Tricholoma robustum. 的 显 微 结构 








a: HEF; b. 担子 和 拟 担 子 ; c: WAR 
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302. [] L] [] LI 


Tricholoma saponaceum (Fr.) P. Kumm 



































DUU 担子 果 具 中 生 柄 ,通常 单 生 ， 新 鲜 时 肉质 ， 无 噢 无 味 ， 干 后 碎 质 ; EX 
区， 中 部 稍 凸 起 ， 直 径 可 达 12cm， 中 部 厚 可 达 7mm; 菌 盖 表 面 新 鲜 时 白色 至 棕 黄色 ， 
干 后 变 为 橄 槛 黄色， 边缘 颜色 浅 ， 中 部 颜色 深 ， 无 环 带 ， 光 滑 ; 边缘 锐 ， 干 后 内 卷 ; W 

面 新 鲜 时 白色 ， 干 后 变 为 浅黄 色 ; HAUTE, TFK, WETE, MA, FTZ 
4mm; 菌 肉 新 鲜 时 乳白 色 ， 肉 质 ， 无 环 带 ， 干 后 软木 栓 质 ， 厚 可 达 3mm; BE, 
粗 ， 基 部 根 状 ， 内 部 松软 ， 新 鲜 时 乳白 色 至 灰白 色 ， 有 具 微 绒毛 至 光滑 ， 柄 长 可 达 
8cm, Hu ikl5mm. 







































































































































































00 BAZNEZOUAXO; EZIKI-, CB-; 菌 丝 组 织 在 KOH 试 剂 中 无 变化 。 

菌 肉 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 至 略 厚 壁 ， 偶 尔 分 枝 ， 频 繁 具 锁 状 联合 ， 平 直 ， 规 则 排 
通常 为 4010hm; 有 些 菌 丝 膨胀 直径 可 达 15um。 

菌 基 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 至 略 厚 壁 ， 偶 尔 分 枝 ， 频 繁 具 锁 状 联 合 ， 平 直 或 略 弯 
部 近 平 行 排列 ， 直 径 为 308hm; 子 实 层 中 无 千 状 体 和 拟 宫 状 体 ; 担子 近 棍 棒状 ， 
大 小 为 13020 x 406um。 















































DO ERFT MEAK, TE, RE, PH, EUER EOS, IKI, CB-, X^ 
为 (44.105.806) x (38.203.84.74. )um, FH KL=5.02um, P W-4.09um, K È ke 
Q=1.23 (n-30/1). 
D000 生长 在 针叶树 ， 特 别 是 云 柳 林地 上 ， 与 树木 形成 菌 根 。 
0DO0O0000000 气味 口 世 通 常 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 其 子 实 体 脆 质 ， 可 用 手 直 
接 采 摘 或 用 刀 从 菌 柄 基部 割 取 。 

T 口 “ 新 疆 、 云 南 。 

[] [  EKUB EAR IE TER OU SS, 1998). 
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图 302A  'HEKEIE Tricholoma saponaceum 的 子 实体 


a 


ere 
c= 
= 


图 302B "ERES Tricholoma saponaceum 的 显 微 结构 














a: PHT; b: 担子 和 拟 担 子 ; e: AANE 
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SIUS IBI 
Tricholoma sejunctum (Sowerby) Q ud. 


























DID 子 实体 中 等 大 小 ; 菌 盖 初 期 近 圆 锥 形 至 凸 镜 形 ， 后 期 渐 平展 ， 中 部 凸 起 ， 
WO 部 色 深 ， 具 瞳 绿 色 纤 毛 状 
物 ， 边 缘 平 滑 或 波状 ， 有 时 有 具 菌 医 残 留 物 ; 菌 肉 稍 厚 ， ， 近 表皮 处 呈 浅 黄色 ， 稍 带 
EUR; 菌 初 直 生 至 弯 生 ， 初 期 白色 至 灰 粉 色 ， 色 ， 稠 密 ， 较 宽 ， 
不 等 长 ; 菌 柄 上 下 等 粗 ， 有 时 基部 膨大 ， 上 部 白色 ， 向 下 渐变 浅黄 色 ， 基 部 有 时 呈 粉 红 
色调 ， 实 心 至 松软 ， 上 部 表面 具 粉 状 物 ， 下 部 具 细 小 纤毛 状 物 ， 柄 长 可 达 12cm， 直 径 可 
3k2.5cm. 

UU 菌 肉 菌 丝 壁 光滑 ， 在 KOH 试 剂 中 无 色 至 浅黄 色 ， 直 径 为 4.50D13pym; Bx 
皮层 菌 丝 壁 光 滑 至 微 糙 ， 在 KOH 试 剂 中 呈 浅 褐色 至 深 肉 桂 褐 色 ， 无 锁 状 联合 ， 直 径 为 
2.5[Mum. 
t eR i 0 
担子 棒状 ， 在 KOH 试 剂 中 呈 浅 黄色 至 褐色 ， 大 小 为 25038 x 6.507.5um; 5N RRE 
LEE SUT 
DU 担 孢子 近 球 形 至 宽 椭 圆 形 ， 无 色 ， 表 面 光滑 ，IKI-， 大 小 为 6.5[T.5 x 456m, F 
均 长 L=7.13um， 平 均 宽 W=5.14um， 长 宽 比 Q=1.39。 

吕 口 口 “ 群 生 于 针 冰 混交 林 中 地 上 。 
DODODOODODOD 黄 绿 口蘑 通常 在 秋季 出 现 ， 其 










































































































































































































































































甘肃 、 吉 林 、 内 蒙古 、 西 藏 。 
黄 绿 口蘑 具有 抑 肿瘤 等 功效 ， 其 中 对 小 鼠 肉 瘤 细 胞 S-180 的 抑制 率 为 90% ，， 
对 英 氏 癌 细 胞 的 抑制 率 为 90%(Otsuka etal, 1973; IER, 1998). 
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H303A WOE Tricholoma sejunctum 的 子 实体 








KI303B. WO Tricholoma sejunctum. 的 显 微 结构 
a: JEF; b: HF; c: WAH 
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304. [] L3 EL] LU] 
Tuber indicum Cooke & M assse 




















[UU TZXTAA(h, HOP. TRORRIIRCÓ. JEEÉGXCRORQRDERAR. depu 
Tem; XA XRALdEe AGERE. RUPAR, HEAAXAXJAXcGiUUO, Uwe Pd 
组 织 幼 时 白色 ,成熟 后 灰 黑 色 、 黑 褐色 ， 具 白色 或 灰白 色 分 枝 、 迷 路 状 的 脉络 ， 脉 络 末 
端 通 至 表皮 ; 成 熟 后 具 浓 烈 块 菌 香 味 。 

0000 子 守 球形 或 不 规则 形 ， 无 柄 或 有 柄 ， 多 薄 壁 ， 内 含 104 个 子 赛 犯 子 ; 基 
部 菌 丝 无 色 至 浅黄 色 ， 薄 壁 至 厚 壁 ， 频 繁 简单 分 隔 ，CB+， 弯 曲 ， 紧 密 交 织 排列 ， 直 
fX3[pum; 包 被 菌 丝 褐 色 ， 厚 壁 ， 频 繁 简单 分 隔 ， 紧 密 交织 排列 ， 有 时 胶 化 ， 直 径 为 
4[8um。 

UU TXx«eTH HERE), HHPFDSuA.UmEES, Ege. GR eu 
W, ANY 26028043047) x 16030hm( 不 含 纹饰 )， 平 均 长 L=36hum， 平 均 宽 W= 22um, 
长 宽 比 Q=1.4601.87; 表面 刺 疣 中 等 大 小 ， 刺 疣 间 可 不 同 程 度 相 连 ， 部 分 刺 疣 基部 相连 成 
近 网 状 ， 

0000 生长 于 华山 松 、 云 南 松 、 杨 树 、 板 票 林 下 。 

000000000 印度 块 菌 在 夏秋 季 出 现 ， 由 于 其 子 实体 地 下 生 ， 采集 困难 ， 
只 有 根据 当地 居民 经 验 进 行 采 集 ; 成 熟 后 的 块 菌 具 有 独特 的 香味 ， 应 使 用 训练 好 的 块 菌 
ARARE; 目前 中 国 采取 的 方法 主要 为 地 毯 式 挖掘 法 ， 该 种 方法 严重 破坏 了 块 菌 的 生 
境 和 不 成 熟 子 实体 的 发 育 。 

口 口 品 日” 四川、 云南 。 

D000 印度 块 菌 具有 抑 肿 瘤 等 功效 ( 袁 明 生 ， 和 孙 佩 琼 ，2007)。 
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图 304A EPELA Tuber indicum 的 子 实体 








图 304B ”印度 块 菌 Tuber indicum. 的 显 微 结 构 


TERT 


a? 
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305. 


[] 
HE, 


TOORE 


Tulostoma brumale Pers 














DO 子 实体 小 型 ;外包 被 常 脱落 只 留存 基部 ; 内 包 被 光滑 ， 膜 质 ， 近 球形 ， 浅 
渐 褪 为 近 白 色 ， 直 径 可 达 2cm; 顶 孔 圆 形 ， 直 径 可 达 0.2cm， 小 管状 ， 稍 外 突 ， 边 












































缘 完整 ， 与 包 被 近 同 色 ; 菌 柄 圆柱 形 ， 深 肉桂 色 ， 具 纵向 条 纹 ， 表 面具 小 鳞片 ， 内 部 白 
色 ， 基 部 具 球 形 的 菌 丝 团 ， 柄 长 可 达 Scm， 直 径 可 达 0.5cm。 
































000 息 丝 在 KOH 试 剂 中 无 色 至 浅黄 色 ， 多 分 校 ， 具 稀疏 横 隅 ， 横 隔 处 不 膨 








大 ， 湾 壁 至 厚 ， 光 滑 至 微 糙 ， 直 径 为 3.7010hm。 


3[]7.3hm 

















[ 担 苑 子 球形 ， 在 KKOH 试 剂 中 呈 黄 色 至 瞳 褐色 ， 表 面具 小 疣 突 ， 直 径 状 
， 平 均 直 径 为 6.4$um。 
加 加 加 FETE. 


















































00000000 灰 柄 灰 包 通常 出 现在 秋季 ， 其 子 实体 采摘 后 需 及 时 密封 以 免 

















上 
d aA LM M aM d 
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图 305A” 灰 柄 灰 包 Tulostoma brumale 的 子 实体 





图 305B” 灰 柄 灰 包 Tulostoma brumale 的 显 微 结构 
as JHF; b: füzz 
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306. [] LA LI L] 


Ustilago esculenta H enn. 





口 口 口 ”担子 果 一 年 生 ， 生 长 在 获 基 部 ， 圆 柱 形 至 纺锤 形 ， 乳 白色 ， 海 绵 质 至 纤维 
质 ， 干 后 木 栓 质 ， 长 可 达 15cm， 直 径 可 达 4cm。 

D00 存在 于 莪 内 ， 宰 色 至 暗 褐色 ， 初 期 黏 结 ， 后 期 粉 状 ; TR BLUE AZ 
色 ， 薄 壁 至 稍 厚 壁 ,偶尔 具 锁 状 联合 ， 常 分 枝 ， 交 织 排列 ， 直 径 通常 为 5D8u4m， 有 时 膨 
A  13um. 

[D] Xd f Gt UE EGUD,. HOGPEOEOIAUOUIE. A6, FE, E 
Xl, IKI-, CB-, K/%(6.16.8010(011) x (45.507 (J7.5um, F KL-8.11um, = 
宽 W=6.38hum， 长 宽 比 Q=1.27 =30/1)。 

0000 专 性 生长 在 莪 (Zizania latifolia) 上 。 

uggamgmauuu 获 黑 粉 菌 和 寄生 在 获 上 ， 夏 季 和 秋季 引起 获 膨 胀 ， 产 生 菊 白 ， 
E, ume. 

[DIU d ES W A XSDGL. Xüdü. XL$R. XL. OO. mW 





























































































































D000 349 B uix EOE, 1987). 











图 306B 
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Ji UE PS] Ustilago esculenta 的 显 微 结 构 


a: 


bi 
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BET 
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Sxbye Eg EE 
Ustilago maydis (DC) Corda 

















[UU ”担子 果 一 年 生 ， 球 形 、 半 球形 、 椭 圆 形 、 纺 锤 形 或 不 规则 形 ， 单 生 或 数 个 
聚 生 ， 表 面 初期 乳白 色 ， 后 灰白 色 ， 幼 时 海绵 质 ， 成 熟 后 脆 质 ， 通 常 不 规则 开裂 ， 冬 息 
子 粉 外 漏 ， 长 可 达 30cm， 宽 可 达 20cm， 高 可 达 1$cm。 

[UU 存在 于 担子 果 内 ， 瞳 褐色 ， 粉 状 ; 包 被 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 至 稍 厚 壁 ， 频 繁 分 
隔 和 分 枝 ， 交 织 排列 ， 直 径 为 4010um， 有 时 膨胀 可 达 25hm。 

DO 黑 粉 钨 子 近 球形 至 球形 ， 有 时 椭圆 形 或 卵 圆 形 ， 橄 槛 褐色， 具 微 小 
IKI-，CB-， 大 小 为 (7.5 四 8012(013.5) x 6D7-7011(ll3um, X3 KL-1023um, 3x 
W=8.78hum， 长 宽 比 Q=1.1301.19 (n260/2). 

D000 专 性 生长 在 玉米 属 植物 上 。 

DO00000000 玉米 黑 粉 菌 通常 在 初秋 出 现 ， 可 直接 用 手 摘 取 其 子 实体 。 

口 口 口 口 ” 甘肃、 河北 、 河 南 、 吉 林 、 陕 西 、 四 川 、 天 津 、 新 疆 。 

口 吕 OD 玉米 黑 粉 菌 性 味 甘 ， 可 用 来 治疗 血 虚 、 津 液 不 足 、 口 干 舌 燥 、 热 病 气 卫 
烦 倦 口 渴 等 症 ; 对 于 心神 不 安 、 脾 习 虚 弱 、 倦 总 食 少 、 胖 腹 作痛 或 食物 、 药 物 
毒 者 也 有 一 定 作 用 ; 此 外 ， 该 菌 可 以 产生 黑 粉 菌 酸 (ustilagic acid) ， 是 糖 脂 的 混合 物 ， 具 
有 抗生素 的 活性 ， 能 抗 真菌 和 细菌 ， 其 中 抗 革 兰 氏 阳性 细菌 的 活性 要 比 抗 革 兰 氏 阴性 细 


菌 强 (刘波 ，1984; 应 建 浙 等 ，1987)。 
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图 307A 玉米 黑 粉 菌 Ustilago maydis 的 子 实体 




















图 307B ”玉米 黑 粉 


Vj Ustilago maydis 的 显 微 结构 
a: RH 
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305-018 ORUM 
Ustilago nuda (C.N. Jensen) R odr. 











[UU EFR- FE, ET AGE WNONTEP, AIME URGERE, WHEARK 
包 衰 ， 薄 膜 初 期 乳白 色 ， 后 期 灰白 色 ， 成熟 后 薄膜 破裂 ， 单 个 形状 与 麦 粒 本 
3mm， 直 径 可 达 1.5mm。 

D00 ” 移 子 团 存 在 于 担子 果 内 ， 黑 褐色 ， 粉 状 ; 菌 丝 在 担子 果 表 皮 
至 厚 壁 ， 少 分 枝 ， 频 繁 简单 分 隔 ， 规 则 排列 ， 直 径 为 4U7um， 有 时 膨胀 直径 

UU XT) RIGGUG, HAE, EH. Eq. cuu 
IKI-, CB-, X/hX(5.2[p5.5(/(7.)) x Q.8[p4D5.9 (lum, 3E3-KL-6.17um, F} 
W-Sum, 35 15Q-1.23 (n230/1). 
D000 专 性 生长 在 大 麦 和 青 称 上 。 
0000000D0D0 大 麦 黑 粉 菌 通常 在 初夏 产生 子 实体 ， 可 直接 用 手 连 


















































































































































IR d. [IS 38 35. 吉林 、 JL. 青海 、 [e Id. 























黑 粉 菌 具 发 汗 和 止痛 等 功效 (刘波 ，1984; MENA 














e ILLUSTRATIONS OF MEDICINAL FUNGI IN CHINA 617 





图 308B 大 麦 黑 粉 菌 Ustilago muda. 的 显 微 结构 
a; 黑 粉 孢子 
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300. [] [] 
Volvariella volvacea (Bull.) Singer 





[UU ”担子 果 一 年 生 ， 具 中 生 柄 ， 通 常 密 集 从 生 ， ROŽE, HERRAR, TR 
AR, TERR; 菌 盖 幼 时 钟 形 ， 后 伸展 成 圆 形 ， 中 部 凸 突 ， 直 径 可 达 10cm， 厚 可 达 
0.5cm; 菌 盖 表面 新 鲜 时 灰白 色 至 深 灰 色 ， 通 常 中 部 颜色 深 ， 边缘 颜色 变 浅 ， 具 放射 状 
条 纹 ， 干 后 颜色 变 为 灰 褐 色 ; AAA, TERA; 菌 裙 表面 初期 奶油 色 ， 后 期 粉红 色 ， 
干 后 变 黄 褐色 ; WUZ, TEK, HE, MOI 菌 肉 干 后 浅黄 色 ， 软 木 栓 质 ， 厚 可 达 
Com c Ir d LT 
黑色 ， 杯 状 ， 直 径 可 达 S$cm。 

0000 生殖 菌 丝 无 锁 状 联合 ; WAZIKI-, CB-; 菌 丝 组 织 在 KKOH 试 齐 



























































































































































化 。 














DO ARAZI, WE ENEE, 
规则 排列 ， 直 径 为 SU20hm。 
DU 菌 宰 菌 丝 无 色 ， 薄 辟 至 稍 厚 辟 






























































交织 排列 ， 直 径 为 4012um; RRAK, KHAM, 

30050 x 10020hm; 拟 训 状 体 偶尔 存在 ， 梭 形 ; 担子 棍棒 状 ， 大 小 为 22030 x 609hm。 
DO 担 钨 子 椭圆 形 至 广 椭 贺 形 ， 浅 黄色 ， 厚 壁 ， 光 滑 ，IKI-，CB-， 大 小 为 

C[]7.5[]8.5(]8.7) x (4.8[D5[]5-8(]6.3um, F2 KL-8.02um, E35 5, W—5.32um, K $ be 























Q-1.51 (n-30/1). 
0000 通常 在 草 扒 上 集 生 。 
D0O0000000 草 兹 通常 在 夏季 和 秋季 大 量 出 现 ， 可 直接 用 手 搞 取 其 




















体 。 




















Donn #2. 西 四川 ~ 63. 云南 6 
D000 和 草 落 可 用 于 治疗 坏 血 证 ; 此 外 ， 该 菌 对 抑 肿 瘤 也 有 一 定 功 效 (刘波 ， 
1984). 
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图 309B "zb Volvariella volvacea 的 显 微 结 构 
a: HF; b: 担子 和 拟 担 子 ; e: WRK; di 菌 肉 菌 丝 
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620 0000000 


310.0 0 


EE EIE E 


Wolfiporia cocos (Schwein.) R yvarden & Gilb. 


[1 LU T] 
脆 革 质 ， 长 可 
油 色 ; 不 育 边 
状 ; 菌 肉 奶油 


1.5mm. 





2 E XEKOHJA, 剂 
中 上 & 


PAARE Pe, 











生 


EE. 


0 LI 
2 8, 





担子 果 一 年 生 ， 平 伏 ， 
达 10cm， 宽 可 达 8cm, 
AUD Y; 管 口 圆 形 或 近 

t, MEE, ， 可 达 0.5mm 














部 厚 








rg 
pu 

















H 
A 











0000 KZRA; 生殖 菌 丝 具 简 

















无 变化 。 
殖 菌 丝 占 多 数 ， 无 色 ， 
AXE, AA. x 


殖 菌 丝 占 多 数 ， 无 色 ， 东 





E 





2 


Z 

















AST AER ASIXxWAA. SENE 
"ik 2mm; JLE% 
形 至 多 角形 ， 每 毫米 0.502 个 ; uix, H 
可 同色 或 











; BEES 











单 


Wd, ES d9um, 


Zu 


E 


MEM, FE 
面 新 鲜 时 白色 ， 于 后 奶 
A 


AX, EXE, KTA 
































BiZIKI-, CB-, W 2 4 








Ah F6 Rb 18 i 2 ; 





, E NS[I5um. 


至 稍 厚 辟 ， 





EERE, Gam, 


交织 


























昌 尔 分 枝 ， 直 径 为 307um; 骨架 菌 
排列 ， 直 径 为 S012hm; FXE FARRA 


MARRE; 担子 宽 棒状 ， 具 4 个 担 孢 子 梗 ， 基 部 具 简 单 分 隔 ， 大 小 为 18[24 x 608.5hm; 


拟 担 子 占 多 数 ， 


o0 # 


H: 
fü 





E 
pu 





3E EE 


TE, 


RA 





qe 











大 与 担子 相似 ， 但 比 担 子 略 小 。 


wo IKI-, CB-, 


大 小 为 (6 四 6.508.1(08.3) x 


(C.6m2.8[B8.103.5)um， 平 均 长 L=7.34um， 平 均 宽 W=2.98hum， 长 宽 比 Q=2.46 (n=33/1)。 


上 加 回电 
很 少 被 发 现 ， 





EEE TEN EI 





c o o o 
备用 。 
[1D 0 
o o 0 
效 (刘波 ， 
2006; 张 兵 影 

















1984; 














O00000 RAAE BU 





安徽 、 贵 州 、 江 苏 。 

茯苓 沃 菲 卧 孔 菌 的 菌 核 具 目 
应 建 浙 等 ，1987; 纪 芳 
2007)。 














3s 


DRE) 





利尿 、 安 神 、 
2003; 杨 树 东 ， 


稍 在 针叶树 ， 特 别 是 松树 腐朽 木 上 形成 菌 核 ， 子 实体 
多 生长 在 菌 核 上 ， 偶 尔 也 生长 在 腐朽 木 或 松针 上 。 
在 秋季 形成 ， 需 要 用 铲子 将 











土 挖 开 取 出 菌 核 





BA E MAE 
AEE, 2005; 李 庆 典 ， 
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d 


&€[310A. 2S IK SERMLUER Wolfiporia cocos 的 子 实体 








VA 





310B ”茯苓 沃 菲 卧 孔 菌 Wolfiporia cocos 的 显 微 结构 
a: 担 孢 子 ; b: WEIK; d: ARER 
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A Raa 
Xeromphalina campanella (B&xh) Mare 














口 口 口 ” 担 子 果 具 中 生 柄 ， 通常 密集 丛生， 新 鲜 时 肉质 ， 无 噬 无 味 ， 干 后 碎 质 ; WB 
浅 圆 形 、 平 岂 扩 展 ， 中 部 菌 柄 处 下 由， 直径 可 达 2.5cm; 菌 盖 表 面 新 鲜 时 蜡 状 具 光 泽 ， 
湿 时 黏 ， 橘 黄 宰 色 ， 中 心 较 暗 ， 具 辐射 状 条 纹 ， 干 后 颜色 加 深 为 红 褐 色 ; WAA, HA 
锯齿 状 , 干 后 内 卷 ; 菌 褐 表 面 新 鲜 时 奶油 色 ， 和 王后 变 赭 褐色 ; 菌 裙 密 ， 不 等 长 ， 延 生 ， 
脆 质 ; 菌 肉 薄 ， 褐 色 ， 干 后 坚硬 ， 脆 质 ， 厚 可 达 0.5mm; WARR, Fh, PZ, H 
形 ， 上 部 扩展 成 圆锥 形 ， 橘 黄色 ， 中 部 红 褐 色 ， 基 部 膨大 成 球根 状 ， 暗 褐色 ， 被 短 绒 
毛 ， 菌 柄 长 可 达 3cm， 直 径 可 达 5mmo。 

D000 菌 丝 系统 一 体系 ; 生殖 菌 丝 具 锁 状 联合 ; ZIKI-, CB-; 
KOH 试 剂 中 无 变化 。 

菌 肉 菌 丝 黄 褐色 ， 厚 壁 ， 无 分 校 ， 多 锁 状 联合 ， 平 直 或 弯 1 
4 X 5[]l5um. 

菌 丝 黄 褐色 ， 稍 厚 壁 至 厚 ， 平 直 或 弯曲 ， 紧 密 交 织 排 列 ， 直 径 为 
2010um; E RARER R x G T a 
状 ， 具 4 小 醒 ， 基 部 具 锁 状 联 合 ， 大 小 为 17[P28 x 406.5um。 

[I] zfdKwNEEIEÉENY,Je,USERTMER,UB,IKI], CBH, X 
小 为 4.6 四 4.806.2(06.4) x 2.303hum， 平 均 长 L=5.48um， 平 均 宽 W=2.64um， 长 宽 比 Q=2.08 
(n-30/1). 

D000 生长 在 阔叶树 的 倒 木 和 腐朽 木 上 。 
00000000D0 黄 干 脐 落 通 常 在 夏季 和 秋季 大 量 出 现 ， 子 实体 微小 ， 可 直接 
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图 311A 
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mi Fitt Xeromphalina campanella 的 子 实体 





311B ETE Xeromphalina campanella 的 显 微 结构 





a: HHF; b: 担子 和 拟 担子 ; c. SEXE; d: WIA; e: WAR 
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SJ. TE] EIE ABE ERE 
Xylaria nigripes (Klotzsch) Sacc. 














D00 子 座 一 年 生 ,， 通常 单 生 ,， 但 有 时 具 少 数 分 又 ， 棍 棒状 ， 顶 部 圆 钝 ， 新 鲜 
时 革 质 ， 无 特殊 气味 ， 乌 黑色 至 黑色 ， 干 后 硬木 栓 质 至 木质 ， 颜 色 几 平 无 变化 ， 表 面 粕 
糙 ， 中 空 ， 根 部 强烈 弯曲 ， 硬 木质 ， 长 可 达 10cm， 直 径 可 达 4mm。 

D0 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 至 稍 厚 壁 ， 频 繁 分 隔 ， 偶 尔 分 枝 ， 平 行 与 子 座 排列 ，IKI-， 
CB-， 直 径 为 407ume。 

UU HER, 26, MEE, NEST X. A/A 23B2 x 3.504um。 

UU TAAI D BEX£É£GSUG,Xe,,lIKI-, CB-, 大 外 为 
(3.94.9005) x (1.9[]2(B [B.Dum, F KL-4.4um, E39 3 W-2.52um, K 35 H,Q-1.75 
(n-30/1). 

D000 生长 在 阔叶树 林地 上 ， 通 常 深入 地 下 与 白蚁 帘 相 连 

00000000D0 景 柄 炭 角 菌 通常 在 夏季 和 秋季 出 现 ， 可 用 铲子 或 刀 从 子 实体 
基部 挖 出 菌 核 备 用 。 

[ 福建、 广东、 广西 、 海 南 、 、 四 川 、 人 台湾 、 
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黑 柄 炭 角 菌 的 菌 核 具有 补 气 、 镇 静 、 安 神 、 造 血 等 功效 ， 可 提高 机 体 
能 力 ( 杨 小 龙 等 ，2011); 同时 具有 利 便 、 补 肾 等 作用 ， 可 用 于 治疗 前 列 腺 炎 ( 刘 波 ， 
1984; 153434, 1996); 此 外 ， 该 菌 的 菌 核 还 具有 一 定 的 抗 氧化 活性 ， 可 有 效 地 清除 
DPPH 自 由 基 ( 吴 根 福 ，2001; 武 守 华 等 ，2010)。 
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图 312A WINK Xylaria nigripes 的 子 实体 











图 312B RU» farsi Xylaria nigripes 的 显 微 结构 

















a: TWT; b. TÆ 
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SIS IDEE E BT 
Xylobolus annosus (Berk. & Broome) Boidin 





口 虽 口 ”担子 果 多 年 生 ， 通 常平 伏 ， 侦 尔 平 伏 至 反 卷 ， 新 鲜 木 质 ， 干 后 硬木 质 ， 极 
难 与 基质 分 离 ， 平 伏 时 长 可 达 200cm， 宽 可 达 40cm， 厚 可 达 5Smm; 反 卷 部 分 菌 盖 黄 褐 色 
FERRE, XH, ATHEN; 边缘 颜色 稍 浅 ， 锐 ; 子 实 层 体 表面 新 鲜 时 灰白 色 至 
灰色 ， 具 折光 反应 ， 干 后 浅黄 色 至 木材 色 ， 光 滑 或 瘤 状 ， 初 期 无 裂纹 ， 后 期 或 干 后 具 裂 
纹 ; Bg teque, AX, EZ 5mm. 
D000 茵 丝 系 统 二 体系 ; TEE ZA 架 菌 缘 IKI=,，CB=， 茵 丝 组 
织 在 KOH 试 剂 中 无 变化 。 

D0 ”生殖 菌 丝 无 色 ， 薄 壁 至 稍 厚 壁 ， 偶 尔 分 枝 ， 直 径 为 304hm; 骨架 菌 丝 
数 ， 黄 褐色 ， 厚 壁 至 几乎 实心 ， 不 分 枝 ， 紧 密 交 织 排列 ， 直 径 为 305hm。 

口 口 口 ”折子 实 层 菌 丝 紧密 交织 排列 ; TDXETEPSUAGÉ, TE, ER, EA 
菌 丝 末端 形成 ， 直 径 为 3U4hm; 担子 棍棒 状 ， 具 4 个 小 梗 并 在 基部 具 一 横 甩 膜 ， 大 小 为 
15[p3 x 3.55um; 拟 担子 与 担子 形状 相似 ， 但 略 小 。 

UU 担 孢 子 圆 柱 形 ， 顶 端 略 弯曲 ， 无 色 ， 薄 壁 至 稍 厚 壁 ， 光 滑 ，IKI[+]，CB-， 
大 小 为 405(5.2) x 2.503(03.D)um， 平 均 长 L=4.5Sum， 平 均 宽 W=2.83um， 长 宽 比 Q=1.59 
(n-30/1). 

DODODOD 生长 在 阔叶树 ， 特 别 是 托盘 青冈 的 无 皮 倒 木 、 树 柱 、 储 木 及 建筑 木 上 。 
D00000000 平 伏 趋 本草 菌 从 春季 到 秋季 均 出 现 ， 其 子 实 体 坚 硬 ， 与 木材 
只 有 用 采集 刀 割 取 才 能 获得 。 

平 伏 趋 木 革 菌 具 有 抑 肿 瘤 等 功效 ( 卯 晓 岚 1998). 
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图 313B 平 伏 趋 木 革 菌 Xylobolus annosus 的 显 微 结构 








a: PHF; b: 担子 和 拟 担 子 ; c: ERIS; d: 亚 子 实 层 菌 肉 菌 丝 
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SUE 
Xylobolus frustulatus (Pers) Boidin 








口 口 口 “” 担 子 果 多 年 生 ， 通 常平 估 ， 新 鲜 木 质 ， 和 干 后 硬木 质 ， 与 基 物 着 生 紧密 ， 极 

难 与 基质 分 离 ， 通 常 与 多 个 圆 形 子 实 体 融 合成 较 大 的 复合 子 实 体 ， 不 规则 开裂 ， 复 合 时 
长 达 80cm， 宽 可 达 30cm， 厚 可 达 5mm; 子 实 层 体 表面 新 鲜 时 灰白 色 至 灰色 ， 于 后 浅黄 色 
至 棕 黄 色 ， 光 滑 ; BAG EEG, AUR, EZ 5mm. 
D000 蓝 丝 系统 一 体系 ; 生殖 菌 丝 具 简 单 分 隔 ，IKI-，CB+;， 菌 丝 组 织 在 KOH 
试剂 中 无 变化 。 
UU ”生殖 菌 丝 无 色 至 浅黄 色 ， 薄 壁 至 厚 壁 具 宽 内 腔 ， 偶 尔 分 枝 ， 频 繁 分 隔 ， 规 则 
排列 ， 直 径 为 305hm; 近 子 实 层 菌 丝 紧 密 交 织 排列 ; 子 实 层 中 具 杯 状 侧 丝 ， 无 色 ， 薄 壁 
至 稍 厚 壁 ， 大 小 为 20034 x 3.505hm; 担子 棍棒 状 ， 具 4 个 小 梗 并 在 基部 具 一 简单 分 隔 ， 
大 小 为 18030 x 305hm; 拟 担子 与 担子 形状 相似 ， 但 略 小 ， 子 实 野 和 和 菌 肉 间 具 大 量 菱形 至 
不 规则 结晶 。 

UU SG, 1E, HAZME, XÆ, IKIH], CB-, AAY 
(3.8404.5(04.6) x Q.9[D3[B.3(B.5 um, F2 平均 宽 W=3.06um， 长 宽 比 
Q=1.37 (n-30/1). 
DODODOD 生长 在 无 皮 的 栎 树 倒 木 和 树桩 上 。 

000000000 从 片 木 革 菌 从 春季 到 秋季 均 出 现 ， 其 子 实体 坚硬 ,与 木材 牢 
连接 有 用 采集 刀 割 取 才 能 获得 。 

PE. Bk. XT. 

I HK ILU dU BERE XI EEG, 1998). 
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n MEREK o frustulatus 的 显 微 结 构 
: HHF; b: 担子 和 拟 担子 ; c: WRK; d: AAR 
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A baumii Inonotus 
abietinum Trichaptum berkeleyi Bondarzewia 
abortivum Entoloma betulinus Lenzites 
adamantinum Pyrrhoderma betulinus Piptoporus 
adiposa Pholiota biennis Abortiporus 
adusta Bjerkandera bisporus Agaricus 

albida Antrodia blazei Agaricus 

alni Phellinus boninense Ganoderma 
amethystea Laccaria bovinus Suillus 
androsaceus Marasmius bovista Scleroderma 
annosus Xylobolus brumale Tulostoma 
apiaria Hexagonia byssogenum Trichaptum 
apiculata Ramaria C 

applanatum Ganoderma campanella Xeromphalina 
arcularius Polyporus campestris Agaricus 
arhizus Pisolithus camphoratus Taiwanofungus 
arvensis Agaricus candida Calvatia 
atramentaria Coprinopsis caperatus Rozites 

aurea Russula castaneus Castanoporus 
aureus Pseudomerulius castaneus Gyroporus 
auricula—judae Auricularia chichuensis Lactarius 
australe Ganoderma cibarius Cantharellus 
avellaneosquamosa Amanita cinnabarinus Pycnoporus 
B cinnamomeus Cortinarius 


bambusicola Shiraia citrinopileatus Pleurotus 
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clavipes Ampulloclitocybe edulis Boletus 
clitocyboidea Megacollybia edulis Panellus 
cochleatus Lentinellus elegans Trametes 
cocos Wolfiporia ellipsoidea Fomitiporia 
comatus Coprinus erebia Agrocybe 
commune Schizophyllum erinaceus Hericium 
concentrica Daldinia esculenta Morchella 
conchatus Panus esculenta Ustilago 
conchatus Phellinus F 

confluens Albatrellus fasciculare Hypholoma 
confluens Gymnopus fastuosus Phellinus 
coralloides Hericium ferulae Pleurotus 
corticola Oxyporus fimbriatum Geastrum 
craniiformis Calvatia flammans Pholiota 
crassipes Morchella flava Ramaria 
cremeiporus Laetiporus flavidum Scleroderma 
cuticularis Inonotus flavovirens Tricholoma 
cyanoxantha Russula flavus Flavodon 
cyathiformis Pseudoclitocybe foetens Russula 


cylindracea Agrocybe fomentarius Fomes 


D formosa Ramaria 


delica Russula fraxinea Perenniporia 
delicata Auricularia friesii Coprinopsis 
deliciosus Lactarius frondosa Grifola 

densifolia Russula frustulatus Xylobolus 
dickinsii Daedalea fuciformis Tremella 
dryinus Pleurotus fuligineoalba Bankera 
dulcidulus Agaricus fumosa Bjerkandera 
duplicata Dictyophora fuscoviolaceum Trichaptum 


E G 


edodes Lentinus galericulata Mycena 
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gallica Armillaria I 

ganbajun Thelephora igniarius Phellinus 
gausapatum Stereum imbricatus Sarcodon 
gelatinosum Pseudohydnum impudicus Phallus 
gibbosa Trametes incarnatum Gloeostereum 
gigantea Calvatia indicum Tuber 

gigantea Macrocybe indusiata Dictyophora 
giganteus Leucopaxillus inquinans Bulgaria 
giganteus Meripilus involutus Paxillus 


gilvus Phellinus irina Lepista 


granulatus Suillus J 


grevillei Suillus japonicus Omphalotus 
griseofolia Amanita [E 

gunnii Cordyceps laccata Laccaria 
guttulata Postia lacrymans Serpula 

H lactea Postia 
haematopus Mycena lacteus Irpex 

hartigii Fomitiporia laevigatus Phellinus 
helvelloides Tremiscus lamaénse Phellinidium 
hemibapha Amanita laricis Phellinus 
hemirubella Ramaria latifolia Sparassis 
hepatica Fistulina lenta Pholiota 
himalayensis Phellinus lepideus Lentinus 
hippopha&icola Fomitiporia levis Inocutis 

hirsuta Trametes lignyotus Lactarius 
hirsutum Stereum lingzhi Ganoderma 
hispidus Inonotus liquiritiae Gymnopilus 
hydnoides Irpex lonicericola Inonotus 
hygrometricus Astraeus lubrica Pholiota 
hygrophoroides Lactarius lucidum Ganoderma 


lundellii Phellinus 





luteus Suillus 

M 

macgregorii Phellinus 
maculata Collybia 
manginiana sensu Amanita 
marmoreus Hypsizygus 
martia Perenniporia 
matsutake Tricholoma 
maydis Ustilago 
melanopus Polyporus 
mesenterica Auricularia 
mesenterica Tremella 
micaceus Coprinellus 
microspora Pholiota 
militaris Cordyceps 
minor Cantharellus 
mirabilis Aleurodiscus 
mongolicum Tricholoma 
montana Bondarzewia 
montanus Laetiporus 
mori Phellinus 

mori Polyporus 
multicolor Dictyophora 
multipileum Ganoderma 
murrayi Entoloma 
muscaria Amanita 

N 

nebularis Clitocybe 
nigrescens Bovista 
nigricans Phellinus 


nigricans Russula 
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nigripes Xylaria 

nuda Lepista 

nuda Ustilago 

nutans Cordyceps 

O 

obductus Oligoporus 
obliquus Inonotus 

odora Clitocybe 
officinalis Fomitopsis 
oreades Marasmius 
orientalis Trametes 
ostoyae Armillaria 
ostreatus Pleurotus 
ovinus Albatrellus 

P 

palmatus Dacrymyces 
pargamenum Trichaptum 
parviporum Heterobasidion 
perlatum Lycoperdon 
petaloides Hohenbuehelia 
pini Phellinus 

pinicola Fomitopsis 
piperatus Lactarius 
polytricha Auricularia 
populinum Tricholoma 


populnea Pholiota 


praecox Agrocybe 


procera Macrolepiota 
proxima Laccaria 
pubescens Trametes 


pulmonarius Pleurotus 
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punctata Fomitiporia saponaceum Tricholoma 
punicata Fomitiporia scabrosa Earliella 

pura Mycena scabrosus Sarcodon 
purpurea Claviceps schweinitzii Phaeolus 
pusilla Bovista scorodonius Mycetinis 
pyriforme Lycoperdon sejunctum Tricholoma 
R senecis Russula 

radians Coprinellus sepiarium Gloeophyllum 
radiatus Inonotus sinapina Armillaria 
radicata Oudemansiella sinense Ganoderma 
ramealis Marasmiellus sinensis Cryptoporus 
repandum Hydnum sinensis Ophiocordyceps 
resinosum Ischnoderma sinuatum Entoloma 
rheades Inocutis sobolifera Ophiocordyceps 
ribis Phylloporia sordida Lepista 

rimosa Inocybe sororia Russula 

rimosus Phellinus speciosus Boletus 
robiniophila Perenniporia spectabilis Gymnopilus 
robusta Fomitiporia sphecocephala Cordyceps 
robustum Tricholoma spumosa Pholiota 

rosea Fomitopsis squamosus Polyporus 
rubicundus Phallus stercoreus Cyathus 

rude Amauroderma stevenii Battarrea 
rugosoannulata Stropharia stipticus Panellus 
rugosum Amauroderma strigosus Lentinus 


rutilus Chroogomphus subacida Perenniporia 


S sublateritium Hypholoma 


saccatum Geastrum subrufescens Agaricus 
sanghuang Inonotus subvellereus Lactarius 
sanguinea Russula subzonarius Lactarius 


sanguineus Pycnoporus 





T 


tabacinus Cyclomyces 
tamaricis Inocutis 
tenuis Phallus 
terrestris Pholiota 
tigrinus Lentinus 
torulosus Phellinus 
trabeum Gloeophyllum 
tremellosa Phlebia 
tremulae Phellinus 
tricolor Daedaleopsis 
triplex Geastrum 
tropicum Ganoderma 
tuberculosus Phellinus 
U 

ulmarium Lyophyllum 
ulmarius Rigidoporus 
umbellatus Polyporus 
umbonata Cantharellula 
umbrinum Lycoperdon 


unicolor Cerrena 
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ursinus Lentinus 


V 


vaninii Inonotus 


varius Polyporus 


velutipes Flammulina 
versicolor Trametes 
virescens Russula 
viscidus Suillus 
volemus Lactarius 
volvacea Volvariella 
volvatus Cryptoporus 
vulgaris Morchella 


W 


weigelae Inonotus 


X 


xantha Antrodia 


Y 


yamanoi Phellinus 


Z 


zollingeri Clavaria 


zonata Antrodiella 
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